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INTRODUCTION 


Classification  of  Canadian  Stations  and  Index. 

The  classification  which  has  obtained  in  the  Meteorological  Service  of  the  Dominion  of  Canada  is  as 
follows: — 

Chief  Stations,  where  all  ordinary  observations  are  taken  day  and  night  at  equal  intervals  of  time  not 
exceeding  four  hours. 

Telegraph  Reporting  Stations,  where  all  ordinary  observations  are  taken  three  times  daily  at  the 
same  absolute  time,  namely,  8  A.M.,  2  P.M.  and  8  P.M.,  75th  Meridian  time,  and  the  first  and  last  are 
reported  by  telegraph,  as  soon  as  taken,  to  the  Central  Office  at  Toronto. 

Ordinary  Stations  of  the  First  Class,  where  all  the  ordinary  observations  are  taken  three  times  daily  at 
certain  local  times. 

Ordinary  Stations  of  the  Second  Class,  where  regular  observations  of  temperature,  extremes  of  temper- 
ature, the  direction  and  velocity  of  the  wind,  and  the  state  of  the  weather,  are  taken  three  times  daily  at 
regular  local  times,  the  rainfall  and  snowfall  also  being  measured.  But  those  stations  equipped  with 
ordinary  thermometers  only  are  distinguished  in  the  tables  below  as  II  b. 

Ordinary  Stations  of  the  Third  Class,  where  records  are  kept  of  the  fall  of  rain  and  snow,  and  the  general 
state  of  the  weather. 

Stations  in  operation  during  1913.  with  the  Latitude,  Longitude  and  Height  Above  Sea  (when  known); 
also  the  class  of  each  Station. 

(A)  Chief  Station — (I)   First-class  Station — (II)  Second-class    Station — (lib)  Ordinary  thermometers  only — (III)    Third-class    Si  a 
tion — (T)  Telegraph  Station — (S)  Sunshine  registered. 
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Class  III. 
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hourly  Pres- 
sure. 

Hourly  or  Bi- 
hourly  Tem- 
perature. 
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Stations. 

Rain 

Snow. 

Observer. 

Pages. 

Yukon  and  Northwest 
Territories. 

60  11 
64       4 

61  10 

49     14 

49  15 

51  47 
.-,11     4-. 

50  26 
:,U    32 
59     35 
55     38 
53       2 

48  30 

52  40 

51  40 

49  10 
49     11 
49    40 

48  41 

49  16 

48  25 

49  30 
49    45 
49       6  1 

134     34 
139     20 
113    50 

121  31 

124     49 

122  20 
119      4 
119     11 
119       7 
133     38 
126     26 
121     35 

123  21 
126     54 

123  0 

121  57 
12.5     47 

124  50 
123     37 

122  51 

123  42 

115  50 

116  45 
116    33 

Feet. 

2,171 

1,075 

52 
300 

1,187 
1,180 
2,240 
2,230 
4,180 

3, 100 
21 
40 

33 
34 
170 

3,014 
2,000 
1,985 

II 

T 
III 

II  S 
II 
III 
III 
11 
II 
T 
11 
T 
III 
II 
II 
II 
11 
II 
11 
III 
II 
II 
II 
II 

63 
3 

64 
64 

65 
65 

4 

66 

5 

66 
67 
67 
68 
68 
69 

69 
70 
70 

71 

Percy  Reid. 
C.  C.  Payson. 
Sister  McQuillan. 

P.  H.  Moore. 

423 

276 

277 

British  Columbia. 

282 

t 

Stanley  Bayne. 
H    King  Ormsby. 
Harrison  &  Berry. 
L.  W.  Patton. 

Alkali  Lake 

276 
276 

277 
277 

Annis  (Canoe  Pt.) 

Armstrong 

Ashcroft 

Atlin   . 

A.  B.  Tavlor. 

445 

T.  F.  Murphy. 

276 

277 

C.  H.  Urseth. 

H.  E.  Church. 

Cobble  Hill 

A.  Allan. 

Coquitlam 

276 

277 

R.   D.  Irvine. 

C.  F.  Walker. 

J.  F.  Smith. 

W.  J.  Kidman. 

Creston 

1 

G.  B.  Henderson. 

Stations  in  operation  during  1913,  etc. — Continued. 
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Statio 

Ruin. 

Snow. 

Observer. 

Pages. 

British  Columbia-  '  V*. 

0 

49 
4!) 
50 
50 
50 
53 
54 
48 
49 
51 
51 
48 
49 
49 
50 
49 
49 
50 
49 
49 
50 
52 
52 
52 
50 
50 
48 
48 
50 
49 
49 
49 
49 
4S 
49 
50 
53 
50 
54 
50 
49 
49 
49 
49 
49 
50 
49 
50 
50 
49 
49 
54 
49 
52 
51 
50 
49 
49 
49 
50 
50 
48 
48 
4S 
49 
56 
49 
50 
50 
54 
49 
50 
50 

40 
51 
50 
48 
1!. 
SO 
50 
49 

31 
13 

3 
32 

40 
55 
28 
50 

40 
14 
10 
27 

2 

5 
41 
35 
30 
39 
23 
30 
18 
42 
42 
17 
30 
28 
23 
28 
41 
52 
15 
15 

5 
57 
21 
16 
58 
40 
56 
14 
10 
17 
40 
29 
13 

9 
12 
20 
29 
29 

5 
18 
29 
59 

0 
18 

4 

5 

15 
42 
44 
37 
41 
28 
21 

1 
30 
37 
45 
30 

1 
41 
52 

17 
36 
14 
24 
4 
34 
32 
38 

124 
123 
119 
119 
117 
122 
124 
123 
124 
117 
116 
123 
118 
118 
120 
120 
120 
128 
121 
124 
117 
122 
122 
131 
116 
116 
124 
124 
120 
117 
119 
120 
123 
123 
124 
118 
132 
119 
129 
117 
123 
124 
118 
117 
122 
120 
122 
122 
122 
119 
117 
130 
120 
122 
118 
lis 
119 
117 
122 
119 
119 
123 
123 
123 
123 
130 
119 
126 
119 
128 
115 
120 
129 

123 
119 
119 
123 
117 
116 
127 
115 

48 
58 
20 

7 
29 
41 
12 
20 
32 
29 
55 
33 
27 
49 
29 
10 

0 
18 
25 
39 

0 

5 

5 

7 
•2 

3 

6 

0 
29 

0 
29 

0 

4 
39 
47 
58 

9 
55 
56 
49 
37 
12 

9 
21 
54 
39 

2 
33 
40 
35 
4S 
18 
29 
30 

6 
35 

1 
4S 
23 
35 
12 
41 
44 
40 
17 

1 
40 
53 
20 
30 

5 
29 

5 

5 

45 
15 
19 

:;:, 
14 
III 
50 

Fuel. 

30 
1,400 
1,180 

2,280 

4,072 
2,550 

'    1,746 
2,400 

1.771 
5,400 

500 

2,650 
2,650 

1,262 
1 .  752 
1,200 
1,372 

30 
1,514 
20 
1,413 
125' 
130 

1,760 
330 

2,120 

59 

700 

1,700 

170 
1,650 
1,700 
1,476 

3,400 
125 

1,152 

25 

215 

1,100 

1,350 

215 

2,684 

1,112 
680 

[36 

1,  I.MI 

i  582 
230 
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II 

II 
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III 

II 

II 

II 

II 

II 
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III 

II 
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in 
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11 
II 
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II 
11 
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I  s 
II 
11 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

T 
II 

II 
II 
II 
III 
II 
II 
II 
IIS 

II  s 

II 
III 
II 
II 

II  s 

II 
II 
II 
II 

11  s 
T 

T  S 
II 
II 
A 
II 
II 
11 
III 

71 

72 
72 

73 

73 
74 
74 
75 
75 

76 
76 

77 
77 
78 
78 
79 

79 
SO 

so 

81 

6 

82 

82 
83 
83 

84 

84 

85 

86 

7 

86 
87 
87 
8,8 
88 
89 
89 
90 
91 
91 

8 
92 
92 
93 
93 

94 
(14 
95 
95 
96 
96 

97 

97 

98 

•  98 

99 

100 

100 
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9 
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102 
102 
11 
103 
103 
104 

276 

277 

Duck  Lake  Ranch 

J.  W.  Fowler. 

N.  H.  Kenny. 
F.  C.  Curry. 
W.  M.  Play  fair. 
A.  C.  Murray. 

2711 

277 



Gillis  Bay              

P.  A.  Staaf. 

T.  Y\     Shaw. 

276 

277 

E.  F.  Laws. 

P.  H.  McCurragh. 
L.  F.  Stobart. 

282 

Hedley 

R.  Wheeler. 

Hedley  (Nickle  Plate). .. . 

R.  R.  Wood. 

T.'L.  Thacker. 

276 

277 

Hydraulic  (Swift  R.  Dam) 

276 

277 

H.  J.  Arnold. 

282 

276 
276 
276 

277 
277 
277 

J.  W.  Dunn. 

D.  I.  Walker. 

282 

J.  H.  Stubbs. 

Geo.  R.  Binger. 
Wm,  Frith. 

A.  DeR.  Taylor. 

276 
276 

277 
277 

Mrs.  M.  E.  Crump. 

276 

277 

R.  H.  LaRue. 

282 

Geo.  E.  Smedley. 
W.  Matthevts. 

H.  A.  Wilson. 

H.  H.  Matthews. 

F.  W.  Dowling. 

W.  F.  Darrow. 

276 

277 

H.  R.  Townsend. 

Ruskin    Stave  1  alls) 

W.  S.  Ford,  et  al. 

282 

2S2 

H.  T.  Ravcnhill. 

G.  A.  T.  French. 

276 

277 

J.  R.  MacNeil. 

Steveston  ■ <  Sarn  Poinl  I 

L.  C.  White. 

282 

R.  V.  Agur. 

H.  H.  Phillipps. 

J.  Woolli'tt. 

Tobacco  Plain      Elko). 

Tranquille 

282 

R.  W.  Maclndoe. 

282 

Ward. 

J.  L.  Moilliet. 

W.  H.  Binns. 

282 

360 

288 

m 

E.  Baynes  Reed. 
H.   \.  Slater. 

P.  W.  Turnor. 

Winter  Harbour  (Qu 

B.  W.  Leeson. 

Wycliffe 

276 

277 

C.  B.  Stapl   s. 

Stations  in  operation  during  1913,  etc. — Continual. 
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Alberta. 

Alix 

52 
51 

54 
51 
53 
49 
55 
49 
52 
53 
49 
50 

24 
20 
43 
10 
17 
26 
20 
28 
44 
4 
40 
34 

113 
109 
113 
115 
112 
110 
11!) 
114 
113 
113 
114 
111 

10 
55 
17 
34 
47 

1 
24 
10 
53 

0 
30 
54 

2,585 

1,650 
4,521 

4 .  225 

II 
II 
II 

T 

III 
III 

11 
III 
III 
III 
11 
II 
III 
III 

T 

11 
III 
111 

II 
III 
III 

II 
III 

11 

II 

11 
III 
111 
II  S 
T  S 

II 

II 
11  S 

II 

II 

II 
III 

II 

II 

11 

II 

11 
III 

II  S 

in 

II 

III 

II  s 

III 

II 

11 

11 

III 

III 

II 

III 

III 

T  S 
II 

III 

III 

III 
II 
II 

III 
II 
II 

III 
11 
II 

III 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 
III 
11 
III 

105 
105 

106 

12 

107 

108 
108 

13 
109 

109 

110 

111 
111 
112 

113 
14 
114 
114 
115 
115 
127 
116 

116 

117 
118 
118 

119 

120 
125 
120 

121 

121 
122 

123 

15 

124 

124 
125 

126 
127 

128 

129 

130 
131 
131 

132 
132 
133 
133 

134 

W.  Parlby. 

Athabasca  Landing 

Banff                          

N.  B.  Sanson. 

270 
278 

277 
279 

J.  W.  Jenning. 

I'oi  i  te  <  Jreek 

P.  Flint. 

276 
276 
270 

277 
277 
277 

D.  A.  Smith. 

II.  Nagle. 

E.  Coleridge  Roper. 
<  r.  G.  Blythe 

276 
276 

277 
277 

F.  W.  Goldsmith. 

( laldwell 

49 

51 

54 

50 

49 

51 

49 

53 

52 

49 

52 

51 

51 

52 

53 

55 

53 

52 

50 

58 

58 

49 

50 

49 

55 

52 

51 

50 

50 

51 

52 

52 

50 

49 
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50 

53 

52 
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53 

49 

49 

49 

50 
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50 

50 
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56 
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53 
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33 

0 
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5 
58 
38 
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43 
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33 
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21 
44 
44 
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1 
15 
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21 
58 
43 
15 
26 
12 
58 
40 
29 

5 
53 
54 
51 

6 

3 

6 
22 
39 

7 
58 
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113 
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114 
114 
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114 
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114 
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113 
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112 
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114 
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110 
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114 
114 
113 
113 
111 
111 
110 
111 
110 
112 

113 
112 
110 
111 
113 
113 

38 
2 
42 
35 
42 
44 
30 
47 
22 
5 
17 
25 
8 
52 
13 
35 
30 
0 
8 
3 
3 
0 
54 
18 
50 
10 
23 
53 
29 
33 
44 
21 
26 
51 
51 
19 
0 
59 
19 
36 
1 
24 
24 
15 
37 
39 
36 
46 
44 
59 
15 
14 
1 
5 
34 
38 
34 
52 
15 
12 
34 

23 
34 

50 

5 

42 

23 

3,428 

1,305 
2, 158 
2,795 

2,952 
2,652 

:;." 

3,394 
2,806 

2.7s:; 

3,500 
2,961 
2,961 

3,128 
3,128 

2,144 

2.  nun 
2,350 

W.  H.  Dalton. 

W.  Wallace,  F.R.S.E. 

276 
276 

277 
277 

Mrs.  M.  E.  Hart. 

F.     lark. 

F.  E.  Lee. 

276 
276 

277 

277 

Prudent  Le  Gal. 

W  .  A.  Sangster. 
A.  G.  Taylor. 
1  lecil  W.  S.  Elton. 

276 

277 

James  Berrv. 
V.  Miller. 

l  >elia 

C.  E.  Petersen. 

276 
276 

277 
277 

Dunstable  (Five  Lakes).. 

\.  1 1.  Cilmer. 

282 

157 

• 

J.   E.  Lloyd. 

282 

R.  E.  Randall. 

277 

S.J.  Webb. 

Halkirk  (Emsburg) 

Mrs.  W.  L.  Fulton. 

L.  M.  Roberts. 

R.  E.  Fiske. 

Jumping  Pound 

276 

277 

282 

276 

277 

Lawrence  ( Parkland) 

276 

277 

Lethbridge  (Exp.  Fm.) 

E.  E.  Eisenhauer. 

27S 

279 

H.  M.  Bennett. 

C.  F.  Newhall,  M.p. 

278 

27S 

279 
279 

W.  A.  Lyndon. 

Irving  E.  Slater. 

F.  Lindblad. 

Mtacleod  (2)... 

278 
278 

279 
279 

A.  C.  Raper. 

282 

H.  Hassard. 

R.  Keitges. 

278 
278 
278 

279 
279 
279 

Nanton  (Parkland) 

- 

L.  For 

Peace  River  ( !rossing 

Wm.  M.  Mcllrov. 

278 

279 

Duncan  Cameron. 

CM.   Teller. 

. 

J.  Saggers. 

278 

279 

John  Hageman. 

Kunfurlv  (Waitefield) 

Thos.  B.  Waite. 

F.  H.  Kellv. 

278 

279 

Henry  H.  Forster. 

Geo.  K.  Cottman. 

Springdale 

D.  G.Clyde. 

C.     A.     Nicleson     and 

Suffield 

others. 
\V.  C.  Hutchinson. 

J.  B.  Evans. 

H.  W.  Scott. 

1     B.  Talmage. 

278 

279 

H.  H.  Hanson. 

T.  F.  Ball. 

Writing-on-Stone  (Coutts). 

278 

279 

A.  P.  White. 

Stations  in  operation  during  1913,  etc. — Continued. 
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Battle  Creek.     . 

49  29 

52    41 

50  23 

50  23 

51  42 
50     26 
50     59 

49  12 

59     22 

50  47 
50      6 

50  40 

51  5 

52  12 
51     22 

50  28 

51  30 
49    21 
51     28 
49     38 
49     54 

53  18 
53     17 

"52      5 
49     55 

109  41 

IDS     20 
102    33 
102    53 
102      5 

106  39 

102  25 

103  4 

110  0 
103     47 

108  29 

107  47 
103     24 
105      9 
105     23 

103  40 
101     52 

109  29 

109  9 

108  53 
107     27 

110  0 

104  21 

109  34 
109     28 

Feet. 

1,592 
1.960 

1 ,  057 

2,202 
1,658 
1,858 

690 
2,115 

3,500 
2,500 

III 

T  S 
II 
11 
II 
II 
II 
II 

II 
II 
III 

III 

II 

11 

II 
ITS 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
III 
III 

II 
T  S 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

T 

II 

T 

II 

II 
II  S 

II 
II  s 

II 

T 

II 

III 
II 
II 
II 

II 

II 

II 

II 

II  S 
III 

II 

It 
III 

II 

T 

T 

II 

II 

II 

.  II 

II 
11 
II 
11 
II 
III 

16 
135 
135 
136 
137 
138 
139 

140 
141 

142 
142 
143 
143 
145 
146 
146 
147 
147 
148 
149 
140 

150 

17 
150 
151 
152 
153 
153 
154 
155 

18 
155 

19 
156 
156 
157 
158 
158 
159 

20 
159 

100 
161 
161 

162 
162 
163 
164 
165 

165 

166 

166 
21 
22 

168 

1(10 
170 
170 

171 
171 
172 
173 
17:; 

278 

270 

R.  H   Wright 

(The  Meadows). 
Battleford 

282 

L.  P.  O   Noel 

G.  J.  Gill 

Brownhill  (Grentell) 

W.  H.  Ball. 

Chaplin 

C.  W.  Watts 

D.  L.  Irvine. 

R.  II   Carter 

(lull  Lake               

278 
278 

279 
279 

T.  F.  Thompson. 

Cull    Lake    (Forks    Swift 

Hubbard  (Urumague) 

R.  H.  Longmore. 
W.  R    Russell 

282 

George  Lang. 
< '    \    Millen 

I.  Sterling. 
W.  H.  Howard 

Klintonel  (Divide) 

Larehmount  (Glenbryan) 

Wm.  S.  Simpson. 
C.  Z.  Nichols 

II.  C.  Gurney. 

Luseland 

Maple  Creek  (Wapashoe).. 

278 
278 

279 
279 

E.  G.  Waller. 

Melfort 

52     47 
50     21 

50  0 

52  0 

51  46 

53  52 

51  52 

50  20 

52  25 

53  10 

51  0 

50  30 

51  20 

50  27 

52  40 

52  15 

51  59 

53  36 
50     20 
53       6 

49  2 

50  39 
40    49 

51  11 

49     14 

49  42 

52  18 

50  25 
49     51 
19      li 
19    33 

51  S 
4!)     1 1 

49  55 

53  49 

50  15 

51  15 

If)     11 
49     14 

40     24 

49     29 
49    57 

19     1 1 
49    57 

49  50 

50  7 

104  30 

105  35 
101     37 
105      0 

108  10 

109  59 

101  55 
105      0 

105  9 

106  0 
108     20 

103  47 

108  57 

104  37 
106     20 

106  30 

109  30 
109      9 

107  45 
109     29 

109    45 

102  4 

104      9 
102     29 

99    20 

99     33 

97  23 
11)1       1 

99    57 
99     19 
99      3 
100       2 
Hill     28 

100  33 

101  15 
99    ,,n 

99    .;:; 

98  ii 

99  51 
99    38 

98    45' 
96     12 

mi      5 
lis     17 

98  17 

99  57 

1 ,  759 
1,884 

1,870 
1 .  S70 

1.511.1 

1,879 

1,450 
1.700 
2,114 

1 .  885 

1 ,  657 
1,571 

2,392 

1,889 
1,633 

1,180 

710 
1,703 

1,  1711 
1,531 

1 ,  232 
957 

1,400 

860 

1,690 

810 

07s 
1,649 

1 ,  363 

1,500 
800 

1,531 
830 

1,580 

Moosejaw 

282 

C.  F.  Williams 

Muenster 

Oliver 

E.  B.  Matthews   M  D. 

Pelly 

H.  W.  Lea. 

Pense  (Gatesgarth) 

G.  A.  B.  Spring-Rice. 
P.  Mutter. 

Pilger 

Prince  (Meota) 

Qu'AppelU- 

469 

Rathmullen 

C.  G.  Annable. 

Hegina 

R.N.W.M.  Police. 

Rosthern 

282 

Saskatoon 

- 

J.  M.Eby. 

Scott  Kxp.  Farm 

282 

St.  Walburg 

Swift  Current 

James  Mac  Kay. 
Wm.  Good  ridge. 

W.  H.  Tudgay. 

Willow     Creek     (Meadow 
Creek) 

27S 

279 

Yarbo  (Fairfield  1  

John  A.  Riddall. 

Yellow  Grass 

Yorkton 

Manitoba. 

Awerae  i  St    Albans) 

Percy  Criddle. 

Berens  River 

J.  T.  Bush 

2S2 

278 

27!) 

E    F    Heath. 

W    B    Gillam. 

i  ine  . . . 

27S 

279 

Thomas  Dand,  P.C.E. 

Hillvicw 

Le  Pas 

S  J   Wellwood. 

Moose  Horn  Bay  i  Aitkens- 
ville) 

Vforden 

Ninga. 

H.J.  Ryan. 

Ninette 

Norquay    Swan  Lake). . 

for  Consumptives. 
W.  H.  Holland. 

Alfred  Goodridge. 

Portage  la  Prairie. 

V?    P    Smith 

Portage  ta  Prairie 

W.  11.  Miles. 

Rapid  '  lity 

278 

270 

Jas.  D.  Plaice. 

Stations  in  operation  during  1913,  etc. — Continued. 
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Manitoba—'  'oncluded. 

50    59 

-in    37 
50     40 
49     36 
4(1     51 
49     .53 

43    47 
45     12 
43     51 

43  57 
45       1 

44  23 

45  8 
44     42 
43       2 
43     59 
43     10 

101     20 
100     14 

97  14 

98  40 
100     .55 

97       7 

79  16 

76  13 

80  5 
79     24 

77  50 
79     41 
79     20 

79  38 

81  55 
77     21 

80  21 

Feet. 

803 

1,212 

1,444 
760 

590 

390 

1,250 

886 

839 
800 
65.5 
600 
260 
7.50 

II 
II 
II 
II 
II 

T  S 

11 
II 
11 
II 
11 
II  S 
II 
II 
II 
II 
II 

III 
II 
II 
II 
II 
T 
II 
II 

II 
II 
III 

n 
in 
ii 

in 
ii 
in 
in 
n 
ii 
ii 
ii 

I  s 

II 
II 
11 
II 
II 
11 

II 

T  S 

II 

II 
I  S 

II 

I 

II 
III 

II 

II 

II 
Ilh 

II 
II 
II 
III 

III 
lib 

II 

II 

II 

II 

T  S 

174 
174 
17.5 
176 
177 
23 

178 
179 
180 
181 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 

187 

188 
188 
189 
24 
190 
191 

191 

192 

193 
193 

194 

19.5 
195 
196 
197 
25 
198 
199 
199 
200 
200 
201 

202 

26 
202 
203 

27 
203 

28 
204 

204 
205 
205 
206 

207 
207 
208 

209 

209 
210 

211 

211 

29 

H.  Cowley 

J.  H.  Daignault. 

M.  H.  Simpson. 
J.  F.  Cross. 

282 

481 

Ontario. 

W.  J.  Dodds 

G.  S.  Despards. 

Bancroft 

282 

W.  H.  Buttery. 
John  Hollingworth. 
Peter  Ritchie 

J.  S.  Mellor 

Bloom  field 
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P.  A.  Cobbold. 

Haliburton 

Fred  Freeman. 

W.  H.  Ballard. 

Heron  Bay 

\    G.  \Veppler. 

HiLlier 

Abitibi   Pulp  &   Paper 

Co. 

Kingston 

282 

Co. 
Prof.  A.  P.  Knight. 
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Sam.  T.  Robinson. 

2,82 

\Y.  .1    Blake. 

Ottawa 

L.  T.  Gorman. 

XIV 


ions  in  operation  during  1913,  etc. — Continued. 


0 

y 

a 

03 

1-5 

i 
■a 

s 

C 

z 

►J 

>-) 

03 
t 
DC 
0) 

> 

o 
OS 

Ti 
'53 

n 

c 

_o 

a 

X 

"o 
to 

CD 

OS 

3 

>> 
u 

03 

el 

g  3 
fr. 

O 

Class  III. 

6 

C 

•7. 

Hourly  or  Bi- 

hourly  Pres- 
sure. 

Hourly  or  Bi- 
hourly  Tem- 
perature. 

CO 

a 

3 

'-p 

ci 
> 

>.  n 

Stations. 

Rain 

Snow. 

Observer. 

Pages. 

[O — i        .  uded. 

13  12 

45     in 
-11     50 

44  17 
48     29 
48    27 
42    39 
!  |     : 
42    40 

42  10 

45  40 

45    26 

45  15 
40     15 

43  9 

48  50 

14  5 

49  37 

44  30 

46  9 
43     13 

43  23 

42  57 

44  24 
48    40 

43  40 
43     41 

43  40 

45  48 

li    5  i 

44  5 
42     35 

42    .".7 

so    25 

80  0 
82    35 

78  19 

81  18 
89    12 
80    55 

80  13 

81  13 

80  36 

82  14 

76     39 

7s     7,7 

74  48 

79  17 

87     15 

80  47 
95      6 

81  21 

78  6 

79  45 

81  0 
81    39 
76    35 

81  30 

79     24 
79     23 
79     24 
79     25 

75  18 
79     24 

82  24 
81     55 

Feet. 

S40 
635 

722 

(ill 
592 
635 
592 

410 
1,038 

347 

933 

656 
439 

202 
1,191 

885 

379 

II 

T 

II 
II 
II 

T 
II 
II 
T 
III 
II 

II 
II 
II 

II 

II 

II 

II 

T 

T 

II 

II 
III 
III 

II 

A 
III 
II 
II 
II 
II 
II 
III 
III 
II 
III 
111 
III 
11 
T 

111 
II 

I  S 

II 

II 
111. 

T 
lib 

II 

II 
lib 

T 

11 
lib 

III. 

II  s 

11 

IT 
II 
II 
II 

II 

T 

T 
III 
III 

II 

II 
III 

II 

212 
~30 
212 
213 
213 

31 
214 
218 

32 

21". 

210 
210 
217 
217 

218 
218 
219 

M4 
38 

2  P.i 
220 

221 

35 

221 
222 
223 

22:; 
22;. 

227. 
36 

"i, 
37 

227 

229 

38 

2211 

230 

231 

232 

!9 

233 

234 

■ 

236 

237 

MM 

241 
40 

41 

242 
212 

John  Kay,  J. P. 

W.  R.  Foot. 

L.  J.  Lidwell. 

Walter  Peters. 

493 

W.  P.  Cooke. 

M.  G.  Burwell. 

L.  G.  Morgan. 

M.  Payne. 

27S 

271' 

David  Beamer. 

W.   P.    Guy   and    A.    V 

Renfrew. 
Rom  ille 
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C.J.  C.  Crump. 
W.  G.  Gale. 

Schreiber 

Storage   &   Forward- 
ing Co. 
V.  W.  Sparks. 

Shoal  Lake  (Reserve  40). . 

E.  McKay. 
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Rev.  C.  E.  Willetts. 
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Mrs.  Hannah  Higgins. 
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C.  Ward,  Qr.Mr.  Sergt. 

(R.A.M.C.) 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  Telegraph  and  Ordinary 
Stations  of  the  First  Class  for  the  Year  1913. 


Pressure. — The  monthly  means  and  extremes  of  pressure  have  been  reduced   to  32'  Fahr.  and  corrected  for 
gravity  and  instrumental  error. 

Temperature. — The  monthly  means  have  been  been  obtained  from  the  formula  -  The  extremes  are  for 

the  21  hours  8  a.m.  to  8  p.m 

Precipitation. — The  maximum  precipitation  in  any  one  day  is  for  the  24  hours  ending  at  8  a.m. 
Cloudiness. — The  cloudiness  is  the  average  of  three  estimates  made  during  the  day.     A  day  is  termed  '  clear ' 
when  the  amount  of  cloud  is  less  than  10  per  cent,  and  '  overcast '  when  it  equals  or  exceeds  80  per  cent. 
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METEOROLOGICAL    TABLES,    TERRITORY    OF    YUKON. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Dawson — Latitude.  N.  64°  4'-    Longitude 
W.  139°  20'.     Height  above  Sea-level,  1,052  feet. 
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METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    BRITISH    COLUMBIA. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Atlin — Latitude,  N.  59°  35'  ;  Longitude, 

W.  133°  38'.     Height  above  Sea-level,  2,240  feet. 


BAROMETER 
AT  32". 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

s 

% 

a 

d 
% 

s 

d 
% 

a 

03 
0J 

P- 
% 

a 

CO 

% 

70 
54 
63 
64 
62 
52 
68 
62 
75 
-82 
69 
76 
66 

a 

d 
% 

a 

d 

% 
60 
56 
54 
71 
60 
62 
63 
58 
78 
86 
80 
83 
68 

c 
a 

0J 

g 

% 
65 
55 
58 
68 
61 
57 
65 
60 
77 
84 
74 
79 
67 

'Sa 

i 

o 
a 

DC 

15 
o 

S  S3 

Max. 

Min. 

B 
a 

s. 

a 

d 

B 
d 

Max. 

Min. 

\llhy 

Max. 

Min. 

s 

January 
February 

in. 

27-51 
27-70 
27-56 
27-41 
27  58 
27-56 
27-64 
27-65 
27-43 
27-49 
27-17 
27-28 

in. 
28-19 

in. 
26- 45 

-2-5 
10  2 
14-7 
29-3 
40- 1 
500 
50  7 
49-2 
42-9 
31-8 
22-3 
111  6 

10 
20-5 
26-2 
36-S 
48  1 
60-6 
58-9 
561 
48-2 
35  4 
26-3 
21  0 

40 
23-8 
2S-7 
38-9 
50-6 
63-0 
61-5 
580 
49-5 
371 
28-3 
25-4 

0 

-  61 
6-7 
9-9 
23-8 
32-0 
40-7 
430 
40-7 
38-1 
27-6 
18-9 
15-2 

O 

-11 
IS- 3 
19-3 
31  3 
41-3 
51-8 
52  2 
49-4 
43-8 
32-4 
23-6 
20-3 

38-5 
380 
42-0 
42-5 
56-5 
75-5 
71-5 
680 
56-5 
480 
41-5 
37-5 

-38  0 

-18  0 

-15-5 

120 

190 

280 

350 

280 

29- 0 

170 

-  SO 

0-0 

in. 
000 
012 
003 
000 
018 
0-52 
111 
1-27 
115 
.0-39 
0-18 
007 

in. 

16-3 
50 
1-7 
3-8 
1-0 

0-1 
10-7 

6-8 
30-3 

in. 

1-63 

0-62 

0-20 

0-38 

0-28 

0-52 

111 

1-27 

116 

1-46 

0-86 

310 

in. 
0-50 

28    4",  26-88 

28-03!26-64 
27-90  26-93 
2813  2714 
27-96  27-33 
28-01  27-35 
27-92  27-28 
27-82  26-94 
27-91  26-90 
27-67  26-56 
27  84  26-77 

0-22 

n-in 

April 

0-27 

017 

' 

n-m 

July 

018 

August 

September.. 

0-49 

019 

0-28 

0-30 

0-65 

27-50 

28-43  26-45 

29-9 

36-4 

391 

24-2 

31-6 

75-5 

-38  0 

502 

75-7 

12-59 

0-c;fi 

Months. 


January 

February... 

M:in-li 

April 

May    . 

June 

July 

August 

September. 

October 

November 
Decern  I"  i 
Year ... 


Number  of  Winds  from 


z 

H 

CO 

od 

CO 

s 

10 

2 

4 

6 

2 

0 

10 

3 

3 

6 

11 

1 

l 

3 

2 

2 

5 

22 

1 

2 

3 

2 

1 

7 

34 

3 

2 

4 

1 

2 

4 

37 

3 

5 

5 

0 

3 

5 

.",1 

1 

3 

7 

0 

1 

14 

32 

2 

0 

5 

0 

3 

15 

25 

2 

1 

7 

1 

3 

16 

26 

1 

"0 

3 

7 

4 

8 

18 

2 

0 

5 

12 

2 

11 

20 

0 

0 

6 

19 

0 

12 

15 

3 

0 

2 

26 

107 

277 

21 

14 

i,ii 

w-1 


108 


mis. 
80 
6-3 

'7-5 
80 
8-9 
6-5 
8-4 
8-7 
9-2 
8-7 

10-3 

10-6 


8  i 


mis. 
36 
28 
30 
33 
29 
22 
23 
25 
31 
29 
32 
36 


36 


Q 


NW. 
S. 


s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

SE. 
SE. 


S.E.  NW, 


a 


Number  of  Days. 


181 


147 


113 


13 


5S 


10 


u  z 

13 


14 


METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    BRITISH    COLUMBIA.  5 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Barkerville  —  Latitude,  N.  53°  2';  Longitude 

W.  121°  35'.     Height  above  Sea-level,  4,180  feet! 


Months. 


January- •  • 
February . . 
March 

April 

May 

June 

July 

August 

September, 
October... 
November 
December. 
Year 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean. 


25-48 
25-66 
25-54 
25-54 
25-61 
25-59 
25-73 


Extremes. 


Max. 


26-03 
26-05 
25-92 
25-92 
25-93 
25-84 
26  03 


25-73  26-04 
25-6726-03 
25-66  26  OS 
25-42  25-87 
25-54  25-90 


Min. 


in. 
24-98 
25-30 
24-96 
25  05 
25-39 
25-38 
25  42 
25-43 
25-26 
25-20 
24-91 
24-93 


25-60  26-08  25-43 


Temperature. 


Mean. 


10-5 
17-9 
24-6 
38-7 
47-7 
57  7 
58-8 
57-4 
47-8 
33-8 
28  2 
26-2 


Max. 


14-3 
231 
30-1 
441 
52-5 
63-3 
64-3 
63-6 
53-4 
39-2 
33-3 
30-7 


Min. 


1-8 

6-2 

11-6 

23-:) 
31  3 
39-5 
39-5 
40-6 
34  0 
254 
18-9 
181 


Mihy 


81 
14  7 
20-9 
340 
41!) 
51-4 
51-9 
521 
43-7 
32-3 
26- 1 
24-4 


Extremes. 


Max.    Min 


44-5 


37-4    42  7    24   2 


33-5        79      -37 


Relative 
Humidity. 


r; 


9< 


Cloudiness. 


61 
51 

61 
47 
60 
49 
41 
47 
56 
65 
61 
53 


54 


'; 


r; 

70 
36 
61 
69 
72 
63 
52 
55 
70 
63 
60 
60 
61 


65 
44 

61 
58 
66 
56 
47 
51 
63 
64 
00 
56 


58 


Precipitation. 


c 

'3 
K 

o 
c 

"3 
o 
H 

in. 

in. 

in. 

000 

75-0 

7-50 

000 

160 

1-60 

000 

41-5 

4-15 

0-40 

14-5 

1-85 

211 

10-2 

3-13 

1-99 

1-99 

215 

2- 15 

5-54 

5-54 

5-51 

4-7 

5-9S 

0-70 

38-3 

4-5S 

0  17 

50  9 

5-26 

T. 

16-5 

1-63 

IS -57  267 -6 

45-33 

in. 
100 
0-80 
1  50 

0  40 
0-50 
0-42 
0-40 

1  03 
0-97 

i  ::, 
0-80 
0-50 
1-50 


Months. 


January 

February. . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November.. 

December.. 

Year 


Number  of  Winds  from 


- 


0 
0 
2 

5 
0 
2 
0 

0 
1 

2 
5 
0 
17 


11 

19 

17 

24 

16 

9 

9 

4 

•i 

13 
142 


0 

0 
0 
0 

2 
5 


5 

2 
1 

0 
0 
0 
15 


52 
54 
45 
31 
40 
26 
39 
48 
49 
55 
42 
48 
529 


-  E 

-  o 

-  - 

= 


ml-, 
2-5 
0-4 
3-3 
4-3 
2-6 
4-4 
2-4 
IS 
1-6 
0-8 
3-6 
2-2 
2-5 


mis 
30 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
20 
20 
10 
20 
20 
:;o 


SW. 

sw. 

SW. 

sw. 
sw. 

sw. 
sw. 

s. 

sw. 

s. 

sw. 

SE. 

sw. 

sw. 
sw. 


y. 


Number  of  Days. 


4 
11 
6 
3 
1 
2 
5 
7 
3 
6 
3 
7 
58 


14 

10 
13 
17 
23 
24 
22 
17 
15 
12 
17 
13 

1:17 


13 

7 

12 

10 

7 

4 

4 

7 

12 

13 

10 

11 

110 


17 
6 
14 
10 
20 
16 
14 
19 
16 
IS 
19 
12 
1S1 


_i  o 

03 


2^ 
3 


METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    BRITISH    COLUMBIA 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kamloops — Latitude,  N.  50°  41'  ;  Longitude, 

W.  120°  29'.     Height  above  Sea-level,  1,245  feet. 


Months. 


January.. 
Februa  ry 
March... . 

April 

May 

June  

July 

August 

September 
October... . 
November 
December. 
Year..      . 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 

Mean 


in. 
28-72 

28-84 
28-70 
28-59 
28-63 
28-54 
28-66 
28-66 
28-67 
28-72 
28-02 
28-81 


28-68 


Extremes. 


Max.  Min 


2'.l  11I2S-1N 
29-34  28-27 
29-12  28-21 
2900  28- 14 
28-99  28-36 
28-89  28-29 
28-98;2S-32 
28-95  28-32 
29-07  28-23 
29 -28128 -09 

2912  2806 

I 
29-20  28-15 


29-34  28-06 


13  2 
11-.9 
26-3 

39-5 
47-6 
54-1 
56-5 
57-8 
48-2 
40-2 
35-2 
31-1 


3S-5 


Temperature. 


Mean. 


16-4 
21-9 

38-3 
58-5 
660 
72-3 
77-5 
76-8 
67-6 
48-9 
39-6 
34-4 


50-7 


Max 


20-3 

25-8 
40-8 
62-6 
69-2 
75-6 
79-8 
80-7 
71-2 
52-1 
43-7 
36-6 


54-9 


Min. 


8-3 
8-8 
23-7 
36-1 
45-3 
51-9 
54-9 
55-8 
45-7 
37-3 
30-6 
28-2 


35-5 


Mthy 


14-3 
17-3 

32-3 
49-4 
57-3 
63  S 
67-4 
68-3 
5S-4 
44-7 
37-2 
32-4 


45-2 


Extremes, 


Max. 


40  0 
42-0 
57-0 
78-5 
81-7 
88-0 
98-8 
95-5 
820 
72  0 
63-0 
40-1 


Min. 


-160 
-18-8 
5-6 
23-0 
300 
40-8 
42-8 
47-0 
360 
220 
18-1 
13-8 
-18-8 


Relative 
Humidity. 


r; 


■',: 
80 
80 
77 
54 
41 
46 
48 
42 
46 
66 
76 
77 
01 


% 
81 
78 
77 
01 
53 
59 
59 
57 
57 
71 
74 
78 


07 


Cloudiness. 


% 
57 
24 
28 
66 
76 
62 
42 
60 
35 
53 
62 
48 
51 


'. 


66 


62 
44 
47 
68 
75 
67 
46 
61 
47 
66 
67 
60 


59 


Precipitation. 


'3 

f 
c 
c 

-J-. 

in. 

in. 

000 

14-4 

016 

8-5 

000 

1-7 

0-22 

0-60 

2-60 

0-96 

0-80 

0-48 

104 

0-41 

3 

0 

000 

2 

6 

7-27 

30 

2 

3 


in.      in. 
144  0-37 


101 
017 


0-55 
010 


0-22012 
0-60j0-33 
2-600-56 
0-96  0-28 


0-80 
0-48 
104 
0  71 
0-26 


in  29 


0-26 
0-30 
0-26 
0-30 
0-21 


0-55 


Months. 


January..  .  . 
February. 

March. 

April 

May 

June 

July... 
August 

mber 

I  Ictober. . . 

November 

December 

Year 


Number  of  WiMds  from 


W 

a 

02 

02 

£ 

Z 

s 

"5 
O 

6 

8 

2 

7 

7 

24 

2 

0 

6 

3 

0 

0 

0 

27 

3 

17 

2 

10 

0 

7 

6 

24 

0 

11 

0 

18 

2 

18 

6 

5 

3 

7 

1 

16 

1 

14 

3 

13 

2 

7 

0 

12 

2 

14 

1 

21 

0 

9 

0 

10 

4 

7 

2 

20 

5 

13 

1 

14 

1 

12 

2 

15 

4 

11 

0 

13 

0 

13 

0 

12 

1 

15 

0 

13 

(. 

10 

1 

18 

1 

13 

0 

20 

3 

19 

0 

6 

1 

8 

0 

28 

0 

15 

0 

3 

6 

7 

16 

165 

15 

136 

28 

188 

28 

124 

mis 
40 
2-3 
5-2 
6-4 
5-3 
■1  ■  6 
41 
5-3 
3-6 
3-7 
4-2 
4-2 


4-4 


mis 
10 
14 
10 
17 
14 
17 
15 
20 
19 
12 
18 
14 


in 


o  o 


-  % 

B.S 

o  * 


W. 

w. 

s. 

sw. 

N. 

s. 

SE. 

s. 
w. 
w. 

N. 
E. 


O 


Number  of  Days. 


12 
17 
20 
11 
20 
19 
15 
18 
19 
18 
20 
18 
.'117 


Ills 


85 


MO 

1< 


METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    BRITISH    COLUMBIA. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Nanaimo — Latitude,  N.  49°  10'  ;  Longitude 

W.  123°  37'.     Height  above  Sea-level,  125  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean.                              Extremes. 

8 

00 

% 

95 

3 
d 

% 

c 
d 
oo 

'. 

96 

c 
a 
-- 

3 

% 

96 

6 

% 
83 
66 
72 

d 
% 

£ 
d 

00 

% 

71 
35 
54 

a 
a 
-~ 

S 

% 
77 
51 
63 

'3 
K 

0 

~5 
c 
H 

S5 

Max. 

Min. 

00 

31-6 

1  360 
37-9 

s 

d 

a 

d 

OO 

Max. 

Min. 

Mthy  Max. 

Min. 

li 

CSC) 

January 

February. . . 

in. 

29-93 
30  03 

in. 
30-51 
30-88 

in. 
2912 
29-63 
29-45 

0 

32-4 
34-5 
37-5 

42-1 
44-4 
46-9 

27-8 
30-4 
31-4 

O 

35-0 
37-4 

48 
56 

o 

11 

IS 
12 

in. 

2-38 

1-77 

0-99 

in. 
32-0 
S. 
20  0 

in. 
5-58 
1-77 
2-99 

in. 
0-93 
0-95 

March 

29-98  30-41 

39-1        60 

1-20 

June  (23  d.).. 
July 

September. . 

29-82 
29-94 
29-92 
29-93 
30-00 
29-77 
29-89 

30  08 
30-23 
30  15 
30-27 
30-50 
30-30 
30-35 

29-60 
29-70 
29-72 
29-42 
29-43 
29-25 
29-16 

57-9 
6.3-7 
63-7 
57-1 
4S-2 
43-3 
411 

61  0 
68-8 
65-5 
57-1 
48-5 
42-2 
41-1 

65-9 

71-8 
72  0 
63-8 
52  -S 
47-6 
44-6 

51-4 
56-6 
55-9 
48-4 
43  0 
37-5 
36-9 

5S-7 
G4-2 
03-9 
56-1 
47-9 
42-6 
40-8 

70 
89 
83 
71 
03 
55 
51 

42 
45 

47 
42 
33 
31 

29 

S4 
68 
67 

75 
62 
68 

79 
65 
67 

83 
39 
46 
54 
80 
78 
82 

51 
33 
40 
42 
52 
62 
53 

67 

36 

I 
43 

* 

70 

1 

67 

2-11 
1-31 
0-51 

2-18 

1 

7-90 

2-27 

211 
1-31 
0-51 
2-18 
3-34 
7-90 
2-27 

0-36 
0-37 
0-25 
0-59 

0  ■  73 

November.. 
December. . 

89 
92 

89 
93 

89 
92 

1-35 
0-03 

Number  or  W 

[NDS 

FROM 

ity. 

Number  of  Days. 

>> 

C.' 

X    _ 

Months. 

W 

ps 

pr 

£ 

e 

r-.'E 
"2    ° 

2  "3 

°> 
ST 

CJ 

M 
oj 

to 

> 

> 
B 

s 

C3 

§1 

u 

CO 
V 

O 
*5 
6 

S-' 

t. 

CJ 

u 
> 

ID 

3  c 
"§9 

o 

'3 

ti 

■3° 

.3 

oj 

a  c 
-.< 

c 

3 

2 

A 

w 

ai 

GG 

GO 

|S 

^ 

CJ 

< 

s 

3 

'A 

u 

(=( 

O 

d< 

to 

W 

Uh 

H 

<J 

mis. 

mis. 

0 

o 

0 

n 

0 

n 

12 

7 

0 

n 

1 
0 

9 
1 

4 
16 

36 
30 

4 
4 

30 
'0 

NW. 
NW. 

1 

2 

10 
13 

19 

9 

16 
8 

7 
1 

4 
3 

0 

1 

l 

17 

0 

1 

3 

17 

22 

S 

30 

w. 

1 

3 

17 

11 

10 

2 

1 

0 

2 
1 

0 
13 
7 
5 

l 
l 
l 

2 

14 
10 
11 
17 

0 
0 

0 
0 

4 
2 

2 
4 

3 
3 

2 
9 

5 

12 
8 
5 

16 

21 
27 
17 

5 
11 

8 
9 

18 
40 
60 
38 

SE. 
NW. 

NW. 
NW. 

7 
2 
5 

2 
19 
11 

9 

16 

8 
12 
14 

5 
9 
5 
7 

15 
8 
5 

10 

2 
2 
1 
1 

July 

l 

September 

October 

November 

1 
0 

1 

1 

12 
13 

1 

7 

8 
4 

12 
6 

23 
14 

7 
6 

35 

40 

NW 

2 

3 

16 

1? 

n 

O 

1 

14 

SE. 

1 

2 

13 

11 

18 

l 

r>          v. 

0 

0 

(I 

13 

13 

5 

2 

2 

27 

4 

25 

SE. 

2 

17 

12 

16 

2 

Y 

8 


METEOROLOGICAL    TABLES,     PROVINCE    OF    BRITISH    COLUMBIA. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Prince  Rupert — Latitude,  N.54°  18';  Longitude, 

W.  130°  18'.     Height  above  Sea-level,  170  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

03 

( 

89 
84 
83 
82 
83 
80 
86 
89 
86 
84 
84 
87 
85 

S 
d 

/O 

s 

d 

a 

03 

OJ 

i 

a 

% 
73 
72 
66 
89 
87 
81 
93 
74 
77 
65 
77 
62 
76 

a 

d 

% 
.... 

a 

d 
us 

% 

68 
65 
68 
87 
82 
81 
76 
72 
92 
84 
81 
68 
77 

c 

o3 
CD 

S 

% 
70 
69 
67 
88 
85 
81 
85 
73 
85 
74 
79 
65 
77 

s 
o 
n 

"3 
c 
H 

Mai. 

Min. 

a 

S3 

a 

d 

i 

d 
to 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

s 

January 

February. . . 
March 

May 

June 

September. . 

November.. 
December. . 

in. 

29-62 
29-84 
29-74 
29-63 
29-75 
29-68 
29-84 
29-81 
29-64 
29-76 
29-40 
29-50 

in. 
30-32 
30-30 
30-15 

30- 16 

30-13 
30-06 
30-14 
30-08 
3015 
30-35 
29-93 
30  01 

in. 
28-84 
29-31 

28-71 
28-87 
29-25 
29-50 
29-47 
29-45 
28-98 
29-18 
28-77 
28-78 

28-2 
350 
34-6 
39-7 
44-6 
51-8 
53-1 
52-8 
50-6 
42-5 
40-4 
38-5 

0 

o 

30-4 
39-0 
39-4 
44-5 
51-0 
59-8 
58-7 
61-4 
54-8 
40-9 
42-8 
41-0 

34-3 
43-4 

42-0 
48-4 
54-2 
61-9 
61-3 
63-7 
57-8 
50-1 
47-3 
46-9 

25-0 
31-4 
32-7 
38-1 
43-1 
50-1 
51-2 
52-4 
48-9 
40-1 
38-0 
35-7 

o 

29-7 
37-4 
37-4 
43-3 
48-7 
56-0 
56-2 
58-0 
53-3 
45- 1 
42-6 
41-3 

53 
52 
52 
57 
62 
72 
70 
78 
70 
58 
64 
63 

4 
22 
15 
34 
36 
44 
48 
46 
43 
36 
30 
28 

%   % 

90      90 
76      SO 

83  83 
71      77 
62     73 
66     73 
76     81 
71      80 

84  85 

86  85 
94      89 

87  87 

in. 

9-68 

5-41 

14-11 

8-85 

6-75 

3-56 

7-73 

5  08 

13-74 

15-91 

13-98 

18-98 

in. 
16-5 

3-2 
T. 

01 

6-2 
1-0 

in.      in. 

11-33  1-50 

5-73  0-92 

14-11  1-62 

8-86  1-14 

6-750-97 

3-560-90 

7-73  1-09 

5-081-45 

13-741-54 

15-91  1-82 

14-601-72 

19-08  4-42 

1 

Year.. .  . 

29-68 

30-35 

28-71 

42-6 

48-4 

50-9 

40-6 

45-8 

78 

4 

79 

82 

123-78    270 

126.484.42 

Number  of  Winds  from 

0.2 

tug 

to 

u 

>> 

o 

_o 
"a; 

> 

a 

6 

C3 

B 

>. 

°™ 
0j"a3 

e> 
s  = 

e.S 

O   M 

a   ' 

(n 

JV 

"3 

o 

"o 
6 
55 

Number  of  Days. 

Months. 

55 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
4 

H 

2 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
.     1 
2 
1 
ii 
2 
12 

H 
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13 

21 

12 

10 

5 

4 

7 

4 

12 

20 

16 

133 

CO 

9 
3 
5 
5 
7 
1 
6 
5 
16 
6 
4 
3 
70 

CO 

5 

1 

4 

6 

7 

5 

15 

13 

11 

8 

3 

1 

79 

CO 

0 
0 
1 
3 
0 
1 
1 
6 

10 
2 
0 
0 

24 

is 

0 
2 

2 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
5 
1 
3 
20 

5S 

55 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 

a 

"3 

O 

37 
36 
27 
33 
35 
47 
36 
27 
14 
"    27 
30 
37 
3S6 

u 

c{ 
CJ 

o 

8 
7 

10 
2 
2 
2 
0 
5 
2 
■1 
2 
6 

50 

U 

r3 

2 
4 
1 
3 
9 
7 
9 
9 
6 
7 
10 
11 

0; 
03 

M 

<p 

o 

21 
17 

20 
25 
20 
21 
22 
17 
22 
20 
18 
14 

P 

OJ 

c  c 

■i° 

«  c. 

.  ~  c 

8= 

20 
14 
17 
24 
23 
16 
20 
13 
26 
26 
25 
18 
242 

i 
o 
a 

CO 

8 
3 

'3 
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o 

1 

5 

a 

c 

3 

6 

Mo 

u5 

03 

O 
< 

mis. 
2-1 
1-8 
3-4 
2-1 
2-3 
0-9 
1-8 
3-3 

mis. 

February 

18 
22 
18 
18 
8 
8 
16 

E. 

March 

1 

May 

NE. 
S. 

S. 

E.-SE.- 

NW. 
SE. 

SE 

SE. 

E. 

3 
4 

3 

5 

2 

September 

10-8      36 

r,  7     -is 

5-6      22 
fi-5      52 
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2 

s 
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2 

1 

15 

1 

Decc-mbcr 1 

23 

1 

Year 

3-9      48 1       SE 

10 

78     237 

METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    BRITISH    COLUMBIA. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Triangle  Island — Latitude,  N.  50°  52';  Longitude 

W.  129°  5'.     Height  above  Sea-level,  680  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

e 

OO 

% 

g    e 

a.       a. 

7c    % 

cs 

03 

% 

S 

09 

QO 

% 

E 

B 
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% 

c 
a 
cj 

S 
% 

c 

'oS 

i 

o 
c 

O 

Max 

Min. 

6 

T, 
QO 

6 
d 

«5 

M  ax 

Min. 

Mthy 

Max . 

Min. 

£  o 

s 

in. 

in. 

in. 

o 

o 

o 

• 

■ 

• 

- 

• 

in. 

in. 

in. 

in. 

January. .  , 

29-17 

29-80 

28-49 

35-4 

35-7 

38-2 

32-5 

35-3 

45 

22 

95 

..      95 

95 

84 

87 

85 

6-32 

29-5 

9-27 

1-30 

February. . . 

29-34 

29-75 

29  07 

38-7 

39- 1 

41-4 

36-5 

38-9 

45 

27 

89 

..      88 

88 

74 

76 

75 

3-51 

40 

3-91 

115 

March 

29-28 

29-70 

28-65 

381 

38-6 

40-8 

360 

38-4 

45 

IS 

93 

91 

92 

84 

68 

76 

4-86 

4-86 

1-36 

April 

29-17 

29-60 

28-65 

41-4 

420 

44-2 

38-5 

41-3 

48 

34 

88 

..      89 

89 

84 

77 

81 

7-37 

7-37  0-99 

May 

29-29 

29-63 

28-93 

42-2 

43-4 

49-1 

41-8 

45-5 

54 

38 

92 

..      89 

90 

82 

SO 

81 

5-84 

5-841-15 

June 

29-22 

29-56 

29-05 

48-9 

51-6 

54  1 

46-3 

50-2 

59 

42 

94 

..     91 

92 

86 

76 

81 

3-76 

3-760-62 

July 

29-40 

29-79 

29- 10 

52-4 

55-4 

57-2 

50-4 

53-8 

60 

47 

93 

..     89 

91 

64 

60 

62 

1-55 

1-550-60 

August 

29-39 

29-67 

29-13 

53-7 

56-9 

58-7 

520 

55-3 

68 

48 

95 

..     91 

93 

71 

64 

68 

2-91 

2-91 

1-12 

September. . 

29-26 

29-67 

28-58 

51-7 

53-8 

560 

48-8 

52-4 

64 

45 

92 

..     87 

89 

83 

SO 

82 

7-08 

70S 

1-50 

October.. 

29-35 

29-83 

28 -8S 

47-2 

47-4 

49-6 

45-2 

47-4 

54 

42 

91 

..      90 

90 

84 

80 

82 

7-28 

7-28 

115 

November. . 

28-99 

29-49 

28-33 

43  3 

43-9 

460 

40   1 

43-2 

55 

34 

88 

89 

88 

84 

92 

88 

10-30 

10-30 

1-30 

December. . 

29-04 

29-47 

28-23 

43-4 

43-7 

45-2 

400 

42-6 

4S 

35 

92 
92 

92 
90 

92 
91 

87 

92 

89 

19-17 

1917 

3-50 

Year.. 

29-24 

2'J  v'i 

28-23 

44-7 

45-9 

48-4 
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45-4 

68 

18 

81 

79 

80 
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1 

17 
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19 
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1 

5 

3 

10 
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5 
2 

19 
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21 
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2 

20 
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21 

44 
34 
52 

SE. 
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SE 
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•> 
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1° 
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14 

17 
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9 
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S 
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0 
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3 
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1 
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0 
0 
0 
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1 
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3 
3 
8 
3 
12 
5 

3 
2 
8 
2 
0 
3 
0 
0 
2 

24 
15 
16 
11 
9 
20 
18 
22 
37 
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1 

1 
2 
4 

12 
6 
4 
8 
6 
9 
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8 
7 

4 
7 
8 
8 
10 
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24 
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27 
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12 
19 
11 
10 
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1 
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11 
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23 
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34 
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30 
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60 
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15 
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15 

18 
17 
11 
13 
9 

1 

8 
14 
13 

9 
15 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

•>, 
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l 

1 

1 
0 

10 

1 
1 

6 
5 

12 

0 
0 

1 

14 
9 
6 

17 
21 
24 

22 
26 
28 

2 
1 

.... 

12 

5 

10 

0 

1 

0 

Year 

23 

61 

30 

221 

18 

88 

62 

217 

11 

16 

60 

SE. 

60 

14 

144 

206 

211 

16 

5    125 

3 
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Monthly  \nd  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Vancouver— Latitude,  N.  49°  17';  Longitude, 

W.  123°  5'.     Height  above  Sea-level,  136  feet. 


Barometer 
at  32°. 

1 
r 

EMPERATURE. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 

Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

s 

in 

< 
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d       d 
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c 
a 

s 

% 

B 
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% 

g 
d 

% 

E 
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»o 

% 
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o 
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% 
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P5 

o 
c 

Is 

+3 
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H 

Eg 

S 
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S 
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d 

B 

d 

Max.[  Min. 
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in. 

in. 

in. 

0 

° 

0 

• 

• 

O 

• 

• 

in. 

in. 

in. 

in. 

January 

29-89 

30-46 

29-09 

31-0 

34-3 

36-2 

28-9 

32-5 

46-8 

12-9 

86 

..      83 

84 

78 

73 

76 

3-89 

57-3 

9-62 

1-47 

February. . . 

29-98 

30-34 

29-50 

320 

39-6 

41-7 

30-4 

36  1 

47-9 

20-7 

85 

. .      76 

80 

46 

50 

48 

4-08 

20 

4-28 

1-39 

March 

29-94 

30  -3S 

29-47 

35-6 

43-6 

45-9 

34-2 

401 

540 

19-7 

•  86 

..      71 

78 

72 

52 

62 

4-95 

4-2 

5-37 

1-50 

April 

29-87 

30-28 

29   l:i 

420 

53-1 

56-8 

40  -9 

48-9 

66-9 

30-6 

85 

..      62 

74 

63 

57 

60 

2-53 

2-53 

0-47 

May 

29-91 

30-19 

29  64 

46-7 

58-8 

62  2 

46-1 

54-2 

72-2 

36-7 

87 

64 

76 

53 

54 

54 

4-33 

4-33 

101 

29-80 

30  07 

29-56 

51-6 

64-7 

67-3 

510 

59-2 

76-9 

44-7 

88 

66 

77 

55 

48 

51 

3-81 

3-81 

0-89 

July 

29-90 

30-22 

29-68 
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44-4 
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62 
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48 

28 

38 

2-02 
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29-67 

55-2 

. 

6S-S 

71  2    544 
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47-9 

89 

66 

78 

43 

43 

43 
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29-89 

30-23 

29-45 
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00-6 

63-0    48-0 

55-5 
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40-8 

92 

..      71 

82 

46 

44 

45 

3-89 

3-89 

0-92 
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29-97 
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29-41 
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50-4 

52-7 

42  5 

47-6 
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33-3 
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86 

69 

54 
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6- 19 
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1-71 
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30-15 
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44-0 

46-5 

38-4 

42-4 

52-5 

29-9 
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89 
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69 

73 
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1-44 
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29-14 

38-9 

41-8 
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81 
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53 
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29  09 
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57 
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1-71 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Victoria — Latitude,  N.  48°  24'  ;  Longitude, 

W.  123-°  19'.     Height  above  Sea-level,  85  feet. 


Months. 


January. . . . 
February. . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November. 

Decern  ber, 

Year 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean 


2tt- 93 
30-02 

29-99 
29-91 
29-95 
29-85 
29-95 
29-95 
29-94 
30-02 
29-78 
29-90 


29-93 


Extremes. 


Max    Min 


in. 
30-55 
30-38 
30-45 
30-32 
30-27 
30  12 
30-27 
30-19 
30-27 
30-50 
30-21 
30-37 


in. 
29-11 
29-58 
29-52 
29-50 
29-69 
29-64 
29-73 
29-74 
29-45 
29-45 
29-22 
29 -IS 


30-55 


29-11 


Temperature. 


Mean. 


380 
42-2 
45-5 
52-8 
59-0 
64-4 
68-4 
66-3 
620 
52-0 
45-7 
44-0 


53-4 


Max 


40-4 
44-0 
47-6 
56-5 
62-4 
69-4 
71-7 
72-1 
64-9 
54-4 
48-8 
46-0 


56-5 


Mm 


31-8 
32-8 
351 
4b4 
45-4 
50-2 
51-9 
53  0 
48-2 
431 
39-3 
39-5 


420 


Mthy 


361 
38-4 
41-4 
49-0 
53-9 
59-8 
61-8 
62-6 
56-6 
48-8 
44  1 
42  -8 


Extremes. 


Max 


49-6 


50-0 

50-5 

56-6 

67-2 

750 

78-1 

85-4 

85-8 

71-1 

62-2 

55 

50-0 


85-8 


Min 


21-0 
27-0 
22-7 
30-7 
37-2 
43-3 
45-3 
46-0 
41-5 
35  0 
31-3 
33-7 
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Humidity. 
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92 

84 
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73 
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36 
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60 
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57 
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37 
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46 
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60 


Precipitation. 
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1-05 
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1-35 


23-84 
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0-43 
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0-36 
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1-08 
0-44 
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a) 

H 

v. 

pr 

^ 

g 

0) 
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- 

- 
> 

g 

3 

s 

c  5 

.O    3 
-  .g 

.3  a 

0 

"o 

6 

0 

u 

0 

> 

0 

'3 

ti 

-I 
«co 
c 

3 

too 
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•- 
- 

u 

0 

u 

3 

2 

z 

W 

CO 

CO 

St. 

A 

u 

< 

s 

QS 

'A 

u 

1*. 

O 

- 

CO 

X 

la 

H 

-J 

.< 

mis. 

mis. 

January 

14 

5 

11 

6 

5 

5 

9 

7 

0 

9 

31 

sw. . 

1 

3 

14 

14 

20 

3 

2 

0 

n 

February 

21 

10 

8 

2 

5 

1 

5 

4 

0 

7 

31 

sw. 

2 

6 

13 

9 

8 

1 

1 

4 

0 

n 

March 

10 

13 

1 

5 

10 

11 

10 

2 

0 

9 

40 

sw. 

3 

6 

16 

9 

16 

1 

1 

2 

0 

0 

Apri) 

May 

June 

July 

7 

7 

5 
3 
3 

1 
2 
5 

5 

1 
3 
3 

1 
5 

1 
3 
3 
1 
2 
5 

6 
7 
11 
18 
10 
9 

16 
29 
20 
12 
17 
6 

9 

6 
8 
11 

17 
13 

8 
2 

3 
4 

9 

34 
04 

sw 

9 

3 

16 

11 

in 

n 

1 

0 

9 
9 
8 
9 

8 

sw  w 

n 

4 

16 

11 

in 

(i 

0 

n 

1 

9 

14 
11 
9 

29 
35 

34 
37 

sw 

n 

•f 

Tl 

8 

7 

2 

0 

n 

0 
2 

7 

2 
0 

1 

w. 
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w. 

2 

9 

?1 

1 

6 

n 

1 

(i 

2 
1 

8 
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19 

17 

4 
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8 

n 

1 

0 
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1 
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September 

15 
17 
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8 
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4 

12 
6 

3 
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10 

15 

1 

0 

9 
5 

7 
10 

33 

42 

w. 

w. 

1 

6 

5 
1 

15 

17 

11 
12 

15 
17 

2 

2 

0 
0 

0 
0 

November 

December 

18 

[  120 

5 
59 

18 
71 

3 
37 

4 

Hi:; 

1 

122 

6 

11 'J 

3 
31 

4 
68 

7 

27 
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14 
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..  0 
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8 
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Monthly   \xd  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Banff— Latitude,  N.  51°  10';  Longitude, 

W.  115°  34'.     Height  above  Sea-level,  4,542  feet. 


Months. 


January  — 
February 

March. 

April 

May 

June 

July 

August 
September. 
October — 
November. 
December. 
Year 


I  I  UROMETER 
AT  32°. 


Mon- 
thly 
Mean 


Extremes 


Max.  Min 


25-19 

25-33 
25-28 
25-30 
25-36 
25-33 
25-43 
25-46 
25-41 
25-37 
25-20 
25-37 


25-63 
25-73 
25-59 
25-55 
25-64 
25-56 
25-79 
25-80 
25-77 

5     7- 

25-66 
25-77 


25-34 


25-80 


in. 

24-81 
24-92 

24-70 

24- 

25-10 

25-04 

25-09 

25-01 

25  04 

24-84 

24-71 

24-70 


24-70 


Temperature. 


Me  m. 


Max. 


10-9 
18-1 
24-5 
43-5 
49-1 
60-2 
64-0 
61-9 
53-4 
37-0 
30-7 
21-4 


Min. 


Mth\ 


39-6 


15-5 
23-7 
29-5 
49-1 
54-4 
67-7 
70-4 
70-2 
61-2 
42-9 
35-2 
26-0 


45-5 


-1-7 

0-5 

7-1 

23-5 

32 

40-6 
42-3 
43-3 
35-1 
25-9 
21-3 
10-3 


Extremes 


Max 


23-4 


12-1 
18-3 
36-3 
43-5 
54-2 
56-4 
56-8 
48-2 
34-4 
28-3 
18-2 


40-8 
41-1 
47-3 
65-9 
70-3 
77-3 
86-8 
83-2 
72-9 
64-1 
44-0 
37-3 


Min 


34-5 


■33-4 
■34-0 
-31-9 

-  2-7 
16-0 
30-8 
34-0 
30-2 
26-8 

5-2 

-  5-6 

-  8-0 


Relative 
Humidity. 


86-8-34-0 


'. 
73 
73 
72 
76 
76 
SO 
81 
84 
85 
79 
78 
75 


'■ 


78 


'< 
70 
68 
58 
46 
47 
49 
42 
53 
52 
65 
67 
67 
57 


(  Iloudiness. 


53 
39 
60 
46 
56 
42 
42 
44 
35 
52 
57 
29 


•; 


46 


'-, 

54 
42 
59 
51 
62 
59 
54 
53 
38 
62 
53 
22 
51 


53 
41 

59 
48 
59 
50 
48 
49 
36 
57 
55 
25 


48 


Precipitation. 
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0-14 

0-01 

0-12 

0-54 
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2-85 

2-24 

0-49 

0-36 

0-00 


m 
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3-1 
14-1 
14-6 

8-0 


9-95 


T 

7-4 

20-2 

0-5 


in. 

1-21 

0-45 


9 -3 

3 


in. 
0-44 
0-19 


80-0 


1-42  0-37 
1-58  0-77 
1-34  0-28 
2-291-17 
0-910-31 
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2-24  0-87 
1-23  0-24 
2-38  0-67 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Calgary — Latitude,  N.  51°  2'  ;  Longitude, 

\Y.  114°  2'.      Height  above  Sea-level,  3.389  feet. 


Barometer 

AT  32 

Temperature. 

Relative 

Hl'MIDIIY. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 

»I  ■  in. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

6 

a 

CO 

% 

B 

d 

m 

c 

i 

d 

CO 
US 

% 

P. 

B 

<& 

ITS 

..- 

% 

g 
d 

a 
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C 
c 
X 

o 
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'.i     '; 

re  Z 
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d 

«5   « 
ys   - 

Max 
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Mtby 
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a 

s 
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in. 

• 

• 

• 

• 

- 

O 

■ 

O 

in. 

in. 

in. 

in. 

January 

26-27 

26-70  25-90 

5-4 

7-4 

19-2 

-2-3 

8-5 

52 

-28 

ss 

88 

58 

48 

31 

39 

000 

12-8 

1   28  1-00 

February. . . 

26-41 

26-79  26-03 

112 

19  4 

27-9 

80 

17-9 

57 

-18 

69 

37 

53 

::: 

35 

36 

000 

5-6 

0-56  0-22 

March 

26-34 

26-63  25  73 

14-5 

26-9 

33-6 

120 

22-8 

56 

-13 

92 

72 

82 

43 

39 

41 

0-00 

50 

0-500-15 

April 

26-32 

26-62  25-79 

320 

52-2 

59-5 

32-3 

45-9 

80 

19 

72 

37 

54 

n 

35 

3S 

0-01 

20 

0-210-09 

May 

26-39 

26-67  26-11 

36-5 

550 

61  7 

361 

48-9 

80 

19 

77 

40 

58 

46 

49 

47 

2-27 

T. 

2-270-51 

June 

26-36 

26-62  2607 

43-0 

65-6 

71  6 

46  1 

58-9 

84 

38 

78 

55 

45 

39 

42 

3-91 

3  910-91 

Julv 

26-43 
26-45 

26-79  26-11 
26-78  25-97 

48-2 
49-8 

68-3 
68-9 

76-2 
76-4 

46  4 
46  -4 

61-3 

61-4 

87 
90 

38 
38 

79 

75     . 

45 

46 

62 

tin 

30 
36 

35 

49 

32 
43 

0-61 
5   19 

0  61  0-36 

August 

1 
5-19  0-86 

September. . 

26-40 

26-75  25-99 

41  5 

...    . 

62-1 

70-7 

39  4 

55  0 

84 

30 

77 

49 

63 

29 

32 

30 

0-87 

0-87 

0-64 

October 

26-40 

26-83  25-86 

42  -0 

53-3 

26  2 

39-8 

85 

11 

80 

61 

70 

45 

50 

47 

014 

5-2 

0-66 

0-47 

November. 

26-21 

26-70  25-70 

24-7 

32-3 

43-6 

200 

31-8 

60 

3 

82  ... 

73 

77 

37 

41 

39 

016 

81 

0-97 

0-52 

December 

26-35  26-90  2.5 -69     231 

28-4 

39  5 

18-9 

29-2 

54 

-   2 

781. 

71 

45 

75 



60 

22 

31 

26 

0  00 

T. 

T. 

T. 

Year..    . 

26-37  26-90  25-69     30-3 

1           1           II 

|  440 

5 

27  ■  5 

40- 1 

90 

-28 

76 

38 

39 

38 

1316 

38-7 

1703 
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2  -- 
X> 

a 
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> 
< 

— 
'a 

3 

> 

£ 

s 
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£ 
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55 
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1 
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45 

X 
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4 
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81 
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16 
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£ 
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2 
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23 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Edmonton — Latitude,  N.  53°  33'  ;  Longitude, 

W.  113°  30'.     Height  above  Sea-level  2,158  feet. 


Barometer 
at  :;2°. 

Temperature. 

Relative 

Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Moan. 

i 

Ex1  remos. 

% 

£ 
c 

6 

ft 

c 
% 

S 

% 

S 
d 

s 

d 
if 

% 

5 

o 

i 

q 

CO 

"a 
o 
h 

a  ° 

Max. 

Min 

U3  3 

5 

P. 

<o   - 

*h  d 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

in. 

in. 

in. 

o 

o 

• 

• 

■ 

• 

• 

° 

in. 

in. 

in. 

in. 

January 

27-61 

28-11  27-14 

-2-3 

2-5 

8-2 

-6-6 

OS 

47-5-34-0 

76 

.      66 

71 

43 

58 

50 

0-08 

24-1 

2-49 

0-53 

February. . . 

27  71 

28  17  27-32 

10-3 

17-2 

24-5 

4-7 

14-6 

50-2-35-0 

75 

58 

67 

50 

42 

46 

001 

6-2 

0-63 

0-21 

March 

27-65 

28-04  26-87 

13-1 

261 

32-3 

10-9 

21-6 

52-7-15-5 

83 

.      54 

68 

60 

43 

51 

004 

51 

0-55 

017 

April 

27-59 

27-95  26-98 

32-8 

52-0 

58-0 

31-5 

44-8 

79-5   22-0 

81 

.      46 

63 

31 

44 

37 

0-46 

5-6 

1-02 

0-45 

May 

27-65 

28-  02  27-36 

3fl  2 

56-6 

620 

36-9 

49-5 

78-5   230 

83 

47 

65 

51 

48 

49 

0-75 

0-4 

0-79 

0-29 

27-59 

27-90  27-20 

50-3 

66-7 

70-9 

47-4 

59-2 

86-5   32-5 

89 

59 

74 

56 

54 

55 

3-66 

3-66 

0-87 

July 

27-64 

27-99 

27-32 

50-1 

670 

72-8 

48-1 

60-5 

860    41-0 

92 

.      60 

76 

44 

51 

47 

4-35 

4-35 

1-01 

27-68 

28  01 

27-24 

49-8 

65-4 

72-5 

48-1 

60-3 

83-0    38-0 

95 

67 

81 

40 

59 

50 

4-81 

4-81 

107 

S  iptember. 

27-62 

2,8  (13 

27-18 

391 

59-1 

ii7-:-; 

37-7 

52-5 

780    270 

92 

.      56 

74 

38 

41 

39 

0-50 

0-50 

0-27 

October.. 

27-65 

28-10 

27-10 

28-8 

40-1 

48-3 

26-5 

37-4 

780    11-5 

85 

61 

73 

49 

58 

54 

010 

40 

0-50 

0-15 

November 

27-45 

27-98 

26-89 

22-9 

30-6 

40-9 

19-0 

30-3 

58-7     30 

82 

66 

71 

45 

45 

45 

T. 

0-6 

006 

003 

December. . 

27-62 

28  25 

27-06 

10  1 

22-4 

32-4 

12-5 

22-5 

600-120 

84 
85 

.      75 
.      60 

SO 
72 

27 
44 

26 
47 

27 

45 

000 

1-8 

0-18 

0-07 

Year.... 

27-62 

28-25 

26-87 

29-2 

42-1 

49-2 

26-4 

37-8 

86-5-35 

14-76 

47-8 

19-54 

107 
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MIS 

FROM 

!*. 

Number  of  Days. 

2> 

< 

-*? 
_o 

L 

£ 
J 

03 

Direction  at  time  oi 
Maximum  Velocit 

CO 

O 
o' 

Months. 
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7 

5-3 
5-2 

17 
17 

NW. 
NW. 

19 
IS 

16 
17 

1 

7 
6 

0 

1 

August 

o 

4 

4 

10 

7 

4 

8 

16 

1 

5 

1 

4 

1 

7 

ii 

1? 

in 

.5 

4-7 

99 

W 

9 

5 

6 

13 

87 

20 

1 

fi 

n 

1 

4 

1  Ir-tnb    I 

1 
1 
5 

lii 

7 

6 

4 

71 

2 

3 

2 

34 

8 

6 

6 

96 

7 

11 

8 

76 

6 

12 

2-1 

112 

13 
10 

4 

mi 

13 

6 

3 

142 

5 
5 

fi 
19 

4-8 
4-0 
4-0 

IS 
16 
13 

NW. 
NW. 

SE. 

IS 

20 

16 

221 

8 

4 

2 

57 

7 

:; 

4 
128 

1 

3 

4 

54 

7 

0 

l 

0 
6 

fi 

1 

December 

n 

23 

3 

^  ear  

5-4 

27 

NW. 

12 
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Monthly  and  Annulal  Summaries  for  the  Year  1913,  Medicine  Hat — Latitude,  N   50°  1'  ■  Longitude 

W.  110°  37'.     Height  above  Sea-level,  2,143  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Wean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

o 
-f 
»c 

% 

73 
77 
85 
75 
82 
83 
79 
85 
78 
85 
86 
75 
SO 

c 
o 
o 

z, 

■■ 

8S 
73 
46 

E 
d 
o 

cv 

' 

74 

86 

80 

41 

52 

52 

44 

40 

46 

68 

74 

78 

61 

d 

'. 

73 
81 
83 
58 
67 
68 
Til 
63 
62 
76 
SO 
76 
70 

© 

% 

63 
37 
59 
41 
59 
54 
37 
40 
33 
50 
45 
26 
45 

c 
o 
o 

Z 

'. 

64 
58 
59 
52 

d 
o 

'■ 
91 
80 
72 
59 
56 
61 
57 
43 
47 
69 
66 
45 

p 

S3 

s 
% 

77 
58 
65 
50 
58 
57 
47 
41 
40 
59 
56 
35 

rz 

o 

Eh 

CO 

.33 

Max. 

Min 

E 

d 

■o  d 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max 

3-r 
oo. 

3 

January. 
February . . . 

March 

April 

Mav 

June 

September. . 

November.. 
December 

in. 
27-62 
27-72 
27-68 
27-60 
27-64 
27-56 
27-64 
27-67 
27  ■  65 
27-68 
27-51 
27-70 

in. 
28-08 
28-21 
28-08 
27-96 
27-98 
27-98 
28-23 
28-07 
28-04 
28-12 
28  04 
28-25 

in. 
27-18 
27-14 
27 -OS 
27-07 
27-29 
27-27 
27-25 
27-15 
2717 
27-19 
27-13 
27-15 

0 

5-4 

7-7 
160 
36  l 
43  0 
56-1 
54-5 
55-9 
16  n 
32-6 
:;2-l 
22-1 

o 

9-1 
190 

29-1 
59-7 
C4-3 
66-2 
78-5 
79-5 
70-5 
47-2 
40-6 
29-7 

0 

18-1 
25-7 
34-3 
64-9 
69-1 
S2-4 
84-7 
N4-4 
76-7 
54-2 
47-8 
38-4 

o 

-2-0 
40 
12-4 
33-1 
41-2 
54-8 
52-8 
54-7 
44-2 
30-6 
26-4 
151 

o 

8-0 
14-9 
23-4 
49-0 
55-1 
68-6 
68 -S 
69-6 
60-5 
42-4 
371 
26-8 

4S 
51 
58 
85 
88 
97 
98 
97 
88 
81 
61 
55 

o 

-  40 
23 

-  17 
20 
23 
46 
43 
44 
30 
19 

9 
6 

-  40 

in. 

0-00 

0-00 

0-02 

0-54 

106 

3-72 

1-35 

2-43 

O-SO 

0-23 

008 

000 

i: 

4 
11 
10 

4 

1 
0 
2 

1 
1 
4 
3 

8 
2 
0 

in. 
0-41- 
1-11 
1.06 
0-97 
1-06 
3-72 
1-35 
2-43 
0-80 
0-41 
0-10 
0-20 

in. 
015 
0-30 
0-50 
0-34 
0-70 
0-87 
0-56 
1-52 
0-60 
015 
006 
010 

Year..,. 

27-64  28-25  27-07 

1 

34-0 

49-5    56-7 

30-6 

43-7 

98 

62 

54 

10-23 

:;:: 

9  13-62 

1-52 

Number  of  Winds  from 

gg 

0) 

M 
C3 

> 

< 

> 
e 

p 

6 

s 

E   I 
c  = 

.o  E 

o  3 

i   ■- 

■  :S 
Q 

r. 

a 

"3 

Number  of  Days. 

Months. 

Z 

a 

a 

X 

crj 

X 

ss 

Z 

- 

u 

a 

~J 

0 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
9 
5 
1 
3 
8 

:;i 

'3 
6h 

21 
24 
22 
26 
25 
23 
26 
20 
23 
21 
20 
22 
273 

03 
t- 
> 

O 

10 
4 
S 
2 
4 
5 
4 
2 

1 
9 
7 
1 
57 

1° 

':  = 

Cm 

7 
9 

10 
5 
9 

11 
S 
6 
4 
5 
4 
2 

80 

is 

o 
c 
If. 

7 
9 
9 
3 

'3 
X 

si 
c 

CO 

^  E 
|S 

TH  +; 
CO-. 

H 
0 

60  OJ 

c  c 

■3-2 

M 

13 

CO 

OJ 

O 
3 
<< 

15 
9 
4 
3 
0 
0 
3 
4 
2 
8 
2 
6 

56 

2 
2 
2 
5 
5 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
22 

3 
0 
3 
1 
6 
6 
2 
4 
1 
3 
0 
2 
31 

0 
0 
4 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
13 

3 
3 
5 
5 
3 
7 
8 
3 
4 
3 
3 
3 
50 

30 
41 
47 
49 
25 
22 
26 
17 
16 
5 
26 
23 
327 

19 
15 
17 
15 
10 
13 
14 
15 
14 
21 
13 
9 
175 

13 
7 
7 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
6 
3 
2 

62 

8 

7 

4 

7 

8 

4 

5 

14 

17 

16 

9 

13 
112 

mis 
.4-7 
4-7 
5-3 
5-4 
4-3 
5-7 
5-9 
5-2 
3-9 
3-7 
40 
3-4 

ills. 
20 
20 
14 
30 
14 
14 
20 
30 
20 
15 
14 
14 

N.    W. 

NW, 

SW. 

NW. 

S. 

w. 

sw. 

s.-w. 

w. 

SW. 

N. 

SE. 

S. 

0 

ii 

0 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

II 

0 

1 
1 
7 
2 
5 

3 

July... 

2 
2 
2 

34 

0 

0 

0 

16 

3 

4-7 

30 

S..-W. 

2 
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METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    SASKATCHEWAN. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Battleford— Latitude,  N.  52°  41'  ;  Longitude, 

W.  108°  20'.     Height  above  Sea-level.    1,592  feet. 


Barometer 

AT  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mi  an 

Ertn 

M 

ean. 

Extn  ■;■ 

c3 

co 
% 

£ 
d 

% 

6 

d 

% 

c 

03 

oj 
2 

% 

a 

cj 
CO 

% 

B 
d 

tv 

/O 

s 

d 

CO 

/o 

S3 

u 
P 

% 

_d 

'3 

i 

0 

c 
r. 

"5 
o 

.as 

Max. 

Min 

B 

CO 

i 

£ 
p. 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

a 
3 

in. 

in. 

in. 

• 

• 

° 

° 

• 

° 

° 

■ 

in. 

in. 

in. 

in. 

January. 

February .  . 

March 

April 

28  -'.' 
28-26 
28  25 
28-16 

28-80 
28-62 
28-70 
28-60 

27-79 

27-87 
27-54 
27-60 

-11.0 

2-1 

8-1 

34-9 

4  • :; 

1-7 

14-7 

—  6-5 

47 

-  43 

0-00 

50 

0-50 

0-30 

11  -7 

18-7 

—1-5 

8-6 

46 

-  32 

0-00 

2-0 

0-20 

0-10 

23-5 

27-8 

5-7 

16-S 

52 

-  28 

45 

32 

30 

37 

T. 

3-0 

0-30 

n-30 

56-8 

60-1 

33-9 

47-0 

83 

20 

94 

71 

82 

35 

22 

29 

000 

000 

0-00 

May 

28-24 

28-71 

27-82 

411 

38-1 

62-8 

36-7 

49-S 

80 

25 

73 

54 

63 

28 

31 

30 

0-46 

0-46 

0-20 

June 

28-16 

28-51 

27-80 

540 

70-6 

72-8 

50-2 

61-5 

88 

35 

75 

" 

51 

63 

43 

38 

40 

1-70 

1-70 

0-46 

July 

28-18 

28-55 

27-81 

55-5 

72-4 

74-0 

51-2 

62-6 

88 

45 

74 

51 

62 

40 

30 

35 

3-56 

3-56 

0-97 

August 

28    'i 

2S-56 

27-70 

53-8 

71-5 

73-5 

51-2 

62-3 

85 

40 

87 

53 

70 

50 

36 

43 

2-64 

2-64 

1-05 

September.. 

2S-20 

28-61 

27-71 

42-1 

65-0 

69-4 

40-7 

55-1 

88 

22 

95 

58 

77 

31 

30 

31 

1-07 

1-07 

0-91 

October 

28-24 

28-71 

27-49 

29   1 

42-9 

46-6 

27-5 

37-1 

76 

0 

99 

88 

93 

54 

52 

53 

0-18 

0-18 

0-10 

November. 

December. . 

28-07 

•>8-6'> 

27  59 

21-1 

33-5 

37-0 

1S-8 

27-11 

55 

0 

26 

38 

32 

0-00 

in 

oin 

0-10 

28-23 

28-82 

27.54 

13-9 

23-5 

28-4 

9-9 

19-2 

46 

-   10 

24 

2S 

26 

0-00 

T. 

T. 

T 

Yt  ar 

2S-20 

28-82 

27.49 

28-7 

42-1 

47-7 

25-S 

36-8 

88 

-  43 

9-61 

ii-n 

1"  71 

1-05 

Number  of  W 

NDS 

FROM 

>. 

Number  of  Days. 

>. 
*C  O 

c 

1 
4 

-^ 

JO 

> 

a 

'x 

S 

°J2 

CJ    2j 

£> 

'*  a 

(3 

CO 

*3 

o 

"a 

d 

Months. 

Z 

-A 

W 

r.' 

V2 

is 

£ 

B 

i 

O 

- 

3 

3 

en 

S3 

c 

Lh 

eg 

O 

'3  S 

a  • 

i 

o 
c 

CO 

'3 

at 

0 

£ 

jr. 

c 

3 

H 

,U3 

tn 
ci 

t- 

c 

< 

mis. 

mis. 

2 
1 

0 
1 

2 

3 

26 

18 

0 
0 

0 
3 

7 
1fi 

26 
?3 

30 
19 

6-8 

8-7 

26 
91 

NW. 
W. 

9 
10 

17 
14 

5 
4 

3 

3 

? 

3 
5 

5 
f 

4 
6 

12 
16 

3 
? 

5 
6 

12 
f 

26 
q 

23 

12 

7-1 
9-9 

25 
(VI 

NW. 
W. 

8 

10 
13 

17 
14 

4 
3 

1 
0 

1 

April 

May. 

1 

? 

•f 

15 

1 

5 

5 

16 

15 

8-2 

55 

NW 

1 

g 

00 

1 

4 

0 
0 

3 

0 

6 

It 

20 
9 

1 
0 

1 
8 

1 
S 

11 
12 

17 

as 

9.0 

7-0 

47 
30 

.SB 

NW. 

4 
1 

7 
1? 

20 
15 

3 

4 

11 

10 

1 

July 

1 
October 

1 
1 

1 

0 

7 

n 

14 
11 

0 
2 

3 
8 

4 

s 

14 
14 

18 
14 

8-4 
9-9 

27 
41 

NW. 
W. 

SE 

0 

4 

10 
10 

16 
18 

5 

0 

13 
3 

1 

5 

2 

11 

1 

4 

9 

11 

18 

7-9 

;;  ■ 

W. 

1 

s 

19 

7 

3 

0 

0 

1 

17 

1 

4 

7 

4 

?fi 

6-4 

?7 

SE. 

14 

n 

4 

1 

1 

0 
15 

0 
21 

0 
32 

13 
182 

0 
11 

3 

;,ii 

3 
83 

4 

170 

39 
256 

3-7 

17 

SE. 

16 
124 

12 
196 

3 
45 

0 
51 

0 

7 

1 

Year. 

7-7 

64 

W. 
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METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    SASKATCHEWAN.  17 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Moosejaw— Latitude,  N.  50°  21';  Longitude 

W.  105°  35'.     Height  above  Sea-level,  1,759  feet. 


Months. 


January.. .  - 
February. . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November 

December 

Year.. 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean 


in. 
28  04 
28  10 
28-08 
28  03 
28-07 
28-02 
28  03 
28  07 
28-05 
28-07 
27-95 
2811 


28  05 


Extremes. 


Max.  Min 


in. 
28-59 
28-44 
28-53 
28-41 
28-54 
28-52 
28-39 
28-37 
28-51 
28-57 
28-44 
28-67 


28  ■  Ii7 


w 

27-59 
27-67 
27-53 
27-32 
27-68 
27-65 
27-46 
27-52 
27-54 
27-65 
27-48 
27-42 


27-32 


-5-4 
31 
7-7 
33-2 
42-6 
56-7 
54-9 
54  3 
43-8 
29-2 
26-1 
16-4 


Temperature. 


Mean. 


30  2 


00 
111 
20-5 
52-8 
58-7 
70-7 
72-2 
731 
63-8 
37-9 
33-7 
23-3 


43-2 


Max 


10  4 
19-7 
280 
61-3 
64-8 
75-7 
78-3 
78-4 
72  1 
47-7 
45-4 
35  1 


Mi  p.. 


51-4 


-12-1 
-1-3 
3-5 
30-8 
36-8 
510 
49-0 
50-7 
400 
25-5 
20-8 
11  -2 


Mthy 


Extreme? 


Mas 


25-5 


-  0-9 
9-2 
15-8 
46  1 
50-S 
63-4 
63-7 
64-6 
561 
36-6 
331 

23-2 


38-5 


Mi:i 


-  40 

-  24 
-26 

15 
19 
34 
36 
45 
24 
0 
7 

-  10 


Relative 
Humidity. 


93 


91  -  40 


99 


100 


97 


92 


Cloudiness. 


', 
54 
41 
52 
23 
47 
49 
27 
34 
25 
56 
13 


52 
55 

48 
39 
66 
41 
42 
36 
31 
69 
38 


18      29 
36     45 


Precipitation. 


'3 

c 
= 

X 

in. 

in. 

005 

5-9 

000 

4-0 

0-02 

4-7 

0-12 

1-6 

0-83 

1-4 

2-64 

2-93 

5- 16 

0-31 

0-71 

2-1 

T. 

1-5 

000 

0-5 

12-77 

21-7 

Si 

a 
S 

in.. 
0-640-13 
0-40    015 

0-49  0-20 

I 
0-280-16 

I 
0-970-43 

f 
2-64  0-53 

2-93  1-01 

5-161-22 

0-31  015 
0-92  0-52 
015015 
005  005 


14-94  1-22 


Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Year 

86263—2 


Number  of  Winds  from 


Hill 


10 


22 
16 

19 
4 

16 

13 
6 
5 

10 
137 


7 

7 

7 

10 

12 

9 

15 

7 

11 

18 

19 

17 

139 


17 
14 
8 
11 
10 
12 
139 


II 
18 
14 

8 
10 

8 
13 
'7 

3 

6 
11 

6 
lis 


29 
22 
22 
20 
24 
20 
27 
32 
33 
40 
29 
31 


ml 
5-9 
6-5 
5-5 
6-8 
5-7 
5-8 
5-7 
3-7 
4-4 
2-7 
3-8 
2-7 
50 


llll.-. 

25 
24 
25 
35 
30 
35 
30 
25 
30 
30 
20 
22 


Z    ' 

Is 


NW. 

W. 

SW.NW. 

W. 
NW. 
SE. 

W. 
NW. 

W 

W. 

W. 

S. 


35     W.SE. 


a 


is 


Number  of  Days. 


12S    ISO 


+3 

V. 

cS 
c 
u 

£ 

8 
7 
7 
3 
8 
7 
1 
2 
3 
7 
1 
3 

o 
-  > 

.§£ 

?.  = 

9 

8 
5 
2 
6 
14 
7 
9 
4 
4 
1 
I 

a 

a 

'3 

S 

ti> 

o 
fa 

T. 

3 
E-i 

« 

C 
u 

< 

9 

8 
1 
1 
2 

1 
1 

4 
2 
3 
1 

1 

3 
1 
1 

1 

57,     70     26 

1 

1 

2 

10 

1 
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METEOROLOGICAL   TABLES,    PROVINCE    OF   SASKATCHEWAN. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Prince  Albert — Latitude,  N.  53°  10'  ;  Longitude, 

W.  106°  0'.     Height  above  Sea-level,  1,432  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudin-ess. 

Precipitation. 

M  ONTHR. 

Mon- 
thly 

Mean. 

Extremes. 

Mi -an. 

Extremes. 

B 

03 
CO 

S 
d 

d 
o 

% 

c 

S3 

QJ 

% 

s 
% 

5 
d 

% 

i 

d 

% 

a 

c3 
to 

s 
% 

c 

73 
o 

Si 

Max. 

Min 

S 

C3 

CO 

B 

o. 

£ 

d 

CO 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

S  c^ 

c3 

in. 

in. 

in. 

• 

• 

• 

- 

o 

o 

- 

■ 

in. 

in. 

in. 

in. 

28-39 

28-97 

27-92 

-17-0 

-10-5 

-3-9 

-20-9 

-12-4 

41-0 

-45-5 

99 

99 

99 

45 

62 

54 

0-00 

8-0 

0-80 

0-20 

February . . . 

28-42 

28-79 

28  07 

-3-8 

6-2 

13-4 

-9-0 

2-2 

400 

-38-5 

98 

95 

97 

'  66 

84 

75 

000 

8-0 

0-80 

0-30 

March 

28-41 

28-91 

27-84 

-11 

16-6 

23-3 

-4-9 

9-2 

49-5 

-34  -0 

95 

87 

91 

76 

65 

70 

000 

12-0 

1-20 

0-60 

April 

28-35 

28-69 

27-65 

33-5 

48-9 

55- 1 

30-9 

430 

76-8 

17-5 

90 

73 

81 

51 

69 

60 

0-17 

017 

012 

May 

18-39 

28-93 

27-94 

40-3 

54-4 

61-6 

36-9 

49-3 

80-0 

20-0 

88 

59 

74 

43 

66 

54 

0-79 

0-79 

0-45 

June 

28-33 

28-73 

27-82 

53-3 

66-3 

73-3 

48-4 

60-8 

84-0 

350 

88 

65 

77 

46 

53 

49 

1-98 

1-98 

0-51 

July 

28-30 
28-39 

28-64 
28-71 

27-92 
27-88 

54-9 
52-8 

67-9 
66-2 

73-7 
72-4 

50-9 
48-9 

62-3 
60-7 

86-3 
820 

41-8 
38-0 

86 
89 

66 
67 

76 
78 

52 
66 

58 
66 

55 
66 

4-76 
3-59 

4-76 
3-59 

200 

1-55 

September.. 

28-36 

28-78 

27-88 

420 

57-8 

67-4 

39-6 

53-5 

84-5 

290 

88 

61 

75 

38 

54 

46 

2-53 

2-53 

0-80 

October      . 

28-38 

28-89 

27-71 

280 

36-0 

44-7 

25-3 

35-0 

69-0 

30 

97 

84 

91 

57 

68 

63 

0-36 

5-2 

0-88 

0-36 

November.. 

28-24 

28-82 

27-77 

21-1 

27-5 

35-4 

16-2 

25-8 

550 

20 

93 

88 

91 

52 

48 

50 

000 

31 

0-31 

0-20 

December. . 

28-38 

28-67 

27-73 

120 

ISO 

26-3 

6-9 

16-6 

44-5 

-25-0 

97 
92 

93 
78 

95 
85 

31 
52 

46 
62 

39 
57 

(inn 

1-1 

011 

0-10 

Year... . 

28-36 

28-97 

27-65 

27-3 

38-0 

45-2 

22-4 

33-8 

86-3 

-45-5 

14-18 

37-4 

17-92 

2-00 

Number  or  W 

NDS 

FROM 

>> 
—  z 

vr 

o 
to 

oj 

Z 
> 
< 

"3 
> 

s 

5 

X 
03 

s 

Direction  at  time  of 
Maximum  Velocity. 

No.  of  Gales. 

Number  of  D\ys. 

Mi  INTHS. 

z" 

z 

« 

r. 

CO 

CO 

■s 

Z 

E 
"3 
O 

- 
O 

10 
3 
1 
4 
3 

10 
8 
3 
7 
7 
9 

15 

I 

10 
8 

18 
15 
21 
9 
14 
17 
19 
10 
11 
6 

OJ 

C3 
U 

u 

> 

o 

11 

17 
12 
11 

7 
11 

9 
11 

4 
14 
10 
10 

1 

•5° 
.-S  c 
.£-'" 
'35 

a   . 
Ph 

5 

4 

6 

3 

11 

11 

12 

11 

6 

7 

3 

2 

o 
a 

CO 

5 

4 
6 

5 

ti 
o 

E 

3 

C 
fcC  o 

3 

cj 

O 
u 

=1 

11 

7 
7 
3 

11 
5 
6 
5 
6 
7 
2 
0 

70 

4 
1 
3 
2 

10 
8 
5 
3 
2 
3 
3 
0 

44 

8 
9 
3 

10 
6 
8 
5 

2 

4 

7 

6 

79 

2 
2 
2 
9 
5 
8 
1 
3 
8 
5 
3 
2 
50 

7 
2 
5 
7 
7 
2 
8 
2 
2 
2 
3 
3 
50 

0 

2 

8 

6 

1 

4 

5 

5 

9 

7 

12 

14 

73 

4 

11 

8 

7 

1 

2 

6 

10 

7 

6 

5 

9 

76 

12 

13 

4 

6 

6 

3 

14 

5 

.  8 

12 

10 

6 

99 

14 
9 
22 
10 
15 
20 
12 
18 
16 
16 
15 
22 
189 

mis. 
5-6 
6-9 
4-4 
7-0 
5-3 
5-0 
6-2 
4-8 
5-5 
5-0 
4-9 
4-0 

nils. 
19 
17 
19 
21 
16 
15 
18 
19 
20 
23 
16 
15 

N. 
NW.       . . . 
N. 
W. 

N. 
NW.NE.    ... 
NW.       . . . 

N. 

N. 
NW.       . . . 

SE. 

March 

1 

April 

July 

1 

3 

1 

<  >rt(»bci          

6 
3 
2 

5-4 

23 

NW.        ... 

Ml 

15S 

127 

81 

26 

2 

3 

1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Qu'Appelle — Latitude,  N.  50°  30';  Longitude 

W.  103°  47'.     Height  above  Sea-level,  2,114.09  feet. 


Months. 


January 

February . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Year 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean. 


27-61 
27-68 
27-68 
27-68 
27-71 
27-66 
27-68 
27-74 
.27-72 
27-68 
27-58 
27-73 


27-6? 


Extremes 


Max.  Min 


in. 
28  09 
27-99 
28-10 
28.06 
28-22 
28-13 
28-01 
28-16 
28-14 
28-08 
28-08 
28-27 
28-27 


in 
27-06 
27-:.4 
27-07 
27.19 
27-27 
27-25 
27-15 
27-19 
27-15 
27  1 
27-15 
27-11 
27-06 


-9-5 

-11 
4-3 
33.9 
41-2 
54-4 
54-4 
53-4 
42 -fi 
28-1 
23-7 
15-S 


Temperature. 


Mean. 


28-4 

I 


35-5 
30-3 
20-6 


39-1 


Max. 


-4-2 
6-5 
15-6 

49.7 
54.5 
66-2 
67-2 

67-7 
59-6    67 -S 


3-4 
13-0 
22-2 
56.0 
59.8 
71-9 
72-7 
73-8 


43-5 
38-0 
28-6 


45-9 


Min.  Mthv 


-15-7 
-5-6 
0-3 
31.7 
36.6 
49-4 
49-1 
50-2 
41-0 
24-9 
20-1 
11-6 


-  6-2 
3-7 
11-3 
43.9 
48.2 
60-7 
60 

62-0 
54-4 
34-2 
291 
201 


24-5 


35-2 


Extremes. 


Mux.    Min 


40  -  44 

41  -  29 
44  -  32 


14 
21 
33 
37 
40 
27 
-  4 
5 


46  - 


87  -  -1 1 


Relative 
Humidity. 


% 

80 
88 
87 
80 
81 
83 
85 
89 
86 
85 
89 
89 


85 


<-; 


78 
85 
80 
53 
53 
66 
67 
72 
59 
77 
84 
87 


7:1 


- 


7!' 


Cloudiness. 


% 
39 

49 
43 
36 
61 
46 
40 
49 
33 
57 
39 
26 


43 


<; 


% 

54 
61 
41 
49 
59 
57 
44 
43 
33 
56 
49 
31 


48 


46 
55 
42 
42 
60 
51 
42 
45 
33 
56 
44 
29 


45 


Precipitation. 


« 


in. 

T. 

0-00 

T. 

0.32 

1.81 

5-16 

3 

3-3C 

114 

0-03 

0  08 

0-00 


15-50 


in. 
11-2 
11-2 
12-1 
T. 
4.5 


15-5 
2-5 
0-4 


57-4 


6£ 

a  s 


:n. 

1-12 

1-12 

1-21 

0-32 

2-26 

5-16 

3-66 

3-30 

1-14 

1-58 

n-33 

0-04 


21-24 


in. 
0-25 
0-40 
0-30 
0-28 
0-55 
2-13 
0-68 
0-78 
0-35 
0-70 
0-15 
0-02 


2-13 


Number  of  Winds 

FROM 

■} 

Number  of  Days. 

>. 

c  c 

Months. 

R 

W 

Sr 

S 

j 

—  z 

g  i 

ar 

to 

- 

O 

> 

c 
Z 
z 

> 
6 

3 

S 

'7< 
a 

~  B 

3 

o 

6 

- 

+3 

o 

> 

z 
a  '- 

It 

~-C 
.-  :r 
g.— 

z~ 

c 

r. 

M 

S 

-2°"- 

5 

a  c 
"3 

CO 

o 

1* 

•z. 

•4. 

K 

co 

CM 

0Q 

s: 

X 

O 

< 

5 

5 

X 

O 

h 

C 

Ch 

■f. 

X 

U. 

H 

< 

mis. 

mis. 

I 

6 

0 

6 

8 

8 

11 

•>n 

2 

9-6 

40 

NW. 

? 

9 

16 

fi 

10 

10 

February 

2 

10 
5 
5 
1 
1 
5 
2 
6 
2 
3 

43 

1 

4 

7 

6 

fi 

in 

■>n 

0 

11  -7 

■>q 

x\v 

0 

fi 

13 

q 

8 

8 

1 

5 
6 
3 
8 
2 
4 
2 
6 
1 
1 
45 

4 

8 
7 
9 
4 

14 
G 
1 
1 
1 

59 

4 
13 
10 
13 
2 
2 
10 
4 
4 
7 
82 

2 
8 
8 
7 

14 

4 

6 

8 

20 

12 

103 

16 
7 
8 
5 
8 
9 
11 
14 
15 
22 

7 
4 
6 
7 

16 
9 
6 

13 

7 

5 

101 

14 
9 
15 
10 
13 
14 
15 
10 
10 
10 
160 

0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
8 

9-5 
11-9 

10-3 
9-6 
9-5 
8-1 
9-3 
9-3 
111 
10-4 

28 
33 
25 
33 
32 
26 
34 
31 
29 
31 

NW. 
NW. 

SE. 

SE. 
NW. 
NW. 
NW. 

S. 

sw. 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
2 
1 
0 

1 

11 
13 

2 

10 
11 

9 
13 

4 

10 

18 

116 

14 

9 

23 

9 

15 

15 

14 

19 

15 

8 

170 

6 
8 
6 

11 
5 
7 
3 
8 
5 
5 

79 

8 
3 
9 
13 
12 
10 
6 
9 
5 
3 
96 

8 
0 
2 

1 

5 
3 

5 

7 

3 

2 

7 
2 
3 

40 

-1 

3 

21 

Year 

129 

100 

40 

NW. 

9 

4 

86283—2| 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Swift  Current — Latitude,  N.  50°  20'  ;  Longitude, 

W.  107°  45'.     Height  above  Sea-level,  2,439  feet. 


Barometer 

AT  32°. 

Temperature. 

Relative 
Hi   hidity. 

Clotjdine3S. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 

A 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

S 

co- 
co 

% 
87 
73 
76 
81 
83 
86 
84 
87 
SI 
89 
89 
87 
84 

a 

c 

' 

S4 

77 

7S 

60 

B 
o. 
to 

/o 
87 
83 
80 
63 
61 
63 
47 
54 
48 
72 
74 
S5 
68 

e 

cu 
S 

87 
7S 
78 
72 
72 
74 
65 
70 
65 
80 
82 
80 
76 

g 

03 

CO 

% 

47 
43 
63 
37 
57 
62 
40 
40 
30 
55 
34 
24 
45 

g 

% 

51 
54 
50 
43 

d 

CO 

% 
55 
57 
55 
45 
50 
54 
45 
38 
30 
66 
50 
31 
48 

c 
a 

OJ 

s 
% 

51 
50 
59 

41 
53 

58 
42 
39 
33 
61 
42 
27 
46 

"c3 

K 

q 

03 
O 

H 

~    7- 

a  J 

5- 

Has 

Min. 

S 

o 

i 
d 

s 

d 

CO 

Max. 

Min. 

Mthj 

Mav 

Min. 

!=5 

January 

February . . 

M:n  ;'li 

April 

Mav 

in. 
27-31 
27-39 
27-36 
27-33 
27-36 
27-30 
27  -38 
27-40 
27-37 
27-37 
27-24 
27-39 

in. 
27-80 
27-73 
27-75 
27-63 
27-74 
27-64 
27-72 
,'7  ■  75 
27-77 
27-81 
27-7L' 
27-89 

in. 

26-83 
26-92 
26 -SO 
26-78 
26-95 
26-97 
27-02 
26-92 
26-99 
26-86 
26-79 
26-69 

-0-1 

6-2 

11  0 

34-2 
41-4 
54-8 
51-6 
52-2 
41-5 
29  0 
26-1 
16-8 

o 

5-1 
13-4 

22-3 
55-4 
58-0 
70-5 
72-5 
73-4 
65- 1 
39-0 
33-7 
22-8 

12-9 
19-3 
27-6 
60-4 
61-9 
75-6 
78-0 
791 
73-0 
47-8 
46-0 
35-6 

-5-8 
1-8 
8-0 
32-7 
39-0 
51-5 
48-2 
49-7 
37-5 
24-7 
21-5 
11-1 

3-6 
10-6 
17-8 
46-6 
50-5 
63  -6 
63-1 
64-4 
55-3 
36-3 
33 -S 
23-4 

41-5 
46-0 
54-0 
82-0 
86-0 
89-0 
93-0 
94-0 
91-0 
74-0 
62-5 
58-0 

-34-0 

-27-0 
22-0 
18-0 
26-0 
37-0 
38-0 
39-0 
24-0 

-3-0 
1-0 

-9  0 

in. 

0-00 

0-02 

T. 

0-36 

1-41 

3-46 

2-10 

1-93 

0-48 

0-04 

T. 

0-00 

in. 
4-S 
2-9 

13-7 

2-8 
T. 

31 
0-3 
0-4 
28-0 

in. 
0-48 
0-31 
1-37 
0-64 
1-41 
3-46 
2-10 
1-93 
0-4S 
0-35 
0-03 
004 
12-00 

in. 

0-10 
9-06 
0-56 
0-22 
1-15 
1-20 

July 

August 

September.. 

November.. 
December. . 

0-64 
0-42 
0-16 
0-24 
0-02 
0-04 

Year 

27-35 

_'7-Mi 

26-69 

30-4 

44-3 

51-4 

26-7 

39-1 

til  -i 

34   II 

9-80 

[.2(1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Le  Pas — Latitude,  N.  53°  49'  •  Longitude 

W.  101°  15'.     Height  above  Sea-level,  860  feet. 


Months. 


January 

February . 

March 

April 

May 

June 

July 

Augu- 
September. 

October 

November 

December 

Year... 


Barometer 

AT  32°. 


M  m- 

thly 

Mean. 


in. 

29-07 
29-06 
2i  06 
2903 
29  03 
28-94 
28-90 
28-99 
28-98 
28-99 
28-89 
29-05 


Extremes. 


Max.  M:: 


29  00 


in.      in. 

29  15  28-74 
29-60  28-32 
29-38128-27 

29-60  28-59 

I 
29-44  28-47 


29-27 
29-37 


28-44 

28-41 


29-  M)  28  H 
29-4728-44 

29-60  2S-42 
29-64  2S-44 


29-64:28-27 


-25-9 
-14  -0 
-9-1 
32-3 
40-6 
55  ■  B 
58-2 
56-2 
44-9 
25  -3 
14  7 
4-4 


23- 


Temperature. 


Man. 


-16-8 
-2-2 
7-8 
43-6 
51-4 
64-9 
67-4 
64-8 
53-5 
31  6 
21-9 


M  •  I 


-8-3 
4-9 
16-2 
50-6 
56-8 
71-4 
72-7 
71-3 
62-6 
38-7 
30-2 


11-5    20-S 


Mia. 


27-4 
-15  3 
10-6 
28-6 
35-3 
48-8 
53-4 
51-5 
41-5 
24-1 
13-3 
3-5 


Mthy 


-17-9 
-5-2 
2-8 
39-6 
46- 1 
60-1 
63-1 
61-4 
52-1 
31  4 
21-8 
12  2 


33-3    40-7    20-5     30-6 


Extremes, 


Max. 


Mm. 


-51 

-33 

-36 

12 

22 

37 

41 

3S 

31 

2 

-  3 

-27 


86, 


-51 


Relative 
Humidity. 


% 
68 
93 
96 
89 
85 
78 
84 
87 
87 


% 


1 , 
87 

100 
99 
78 
71 
69 
77 
77 
81 
96 


% 
77 
96 
98 
83 
78 
73 
81 
82 
84 
97 


Cloudiness. 


'•; 

47 
42 
46 
51 
66 
55 
48 
55 
45 
63 
33 
47 


•; 


% 

44 
48 
44 
51 
62 
59 
56 
48 
40 
72 
56 
41 
52 


'■< 
45 
45 
45 
51 
64 
57 
52 
52 
45 
68 
44 
44 


51 


Precipitation. 


in 

0-00 

000 

001 

000 

1-31 

3-22 

2-42 

2-92 

0-99 

T 
000 
000 


10-87 


11-7 
2-7 
0-5 
7-6 
20 


61 
3-3 

1-3 


1Q 

1-17 
0-27 
0-06 
0-76 
1-51 
3-22 
2-42 
2-92 
0-99 
0-61 
0-33 
013 


6-  T 

3 


in. 

0-30 
010 
003 
0-45 
0-63 
1-01 
0-60 
0-52 
0-45 
0-25 
010 
0-09 


35-2  14-39 


101 


Number  of  W 

INDS 

FROM 

Number  of  Days. 

>> 

°l 

' 

Months. 

> 

-> 
3  5 

DO 

X 

—  >* 
5  ? 

X 

H 

ii 

- 

£= 

a 

0) 

to 

- 

- 

- 

3 

B 
.5 

■e 

Z    z 

T  3 
.§1 

a 

d 

/: 
93 
U 
U 
CJ 
> 

3° 

c 

.-a 

ti 

aj 

O 
3 

fc 

2 

- 

X 

X 

X 

IS 

'A 

o 

< 

S 

o 

^ 

U 

h 

O 

d, 

cc 

M 

ta 

H 

<! 

mis. 

mis. 

4 

7 
6 
5 
6 

16 
9 
7 
8 
1 
6 
4 
3 

78 

7 

1 

1 

5 

19 

16 

2 

6-3 

24 

wv 

0 

10 

16 

5 

in 

10 

1 
7 
6 
6 
8 
3 
4 
1 
8 
5 
7 
60 

8 

1 

2 

4 

16 

18 

0 

8-4 

V> 

NW 

1 

9 

13 

6 

7 

7 

3 

15 
5 
5 
8 
9 
3 
1 
10 
6 
80 

7 
11 
9 
8 
4 
6 
11 
5 
7 
7 
77 

4 

4 
4 

8 
7 
3 

6 
2 

8 

4 

53 

12 
4 
5 
7 

11 
7 

10 
3 
9 
9 
17 
13 

13 

10 
7 
6 
4 

10 

1 
1 

1 
0 

1 

2 

5-4 
8-5 
80 
7-3 
10-2 
8-6 
8-3 

20 
23 
36 
26 
33 
34 

NW. 
W. 

0 
0 

1 

0 

1 

1 

10 

6 

2 

5 

11 

5 

17 
15 
21 
17 
10 
18 

4 
9 
8 
8 
10 
8 

3 

5 

13 

10 

12 
16 

2 
5 
3 

1 

1 

1 

5 
5 

w. 
w. 
w 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

1 

9 
10 
11 
10 
95 

19 

20 

7 

14 

156 

10 

0 

31 

sw 

1 

Q 

17 

4 

4 

1 

1 

3 

10 

0 

11 

121 

0 

2 

0 

10 

8-7 
7-3 
80 

42 
26 
38 

w. 
s. 
w. 

1 

1 

2 

18 

11 

7 

7 

1 

0 

10 

16 

4 

7 

7 

1 

1 

10 

89 

16 
194 

5 
82 

2 
96 

2 
43 

3 

13 

Year 

7-9 

42 

w. 

6 

6 
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METEOROLOGICAL   TABLES,    PROVINCE    OF    MANITOBA. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Minnedosa — Latitude,  N.  50°  15';  Longitude, 

W.  99°  50'.     Height  above  Sea-level,  1,690  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

S 

03 
t- 

% 

96 
98 
97 

87 

c 
d 

of 

/O 

98 
98 

95 
95 

B 

d 

/o  ■ 
97 
98 
95 
68 

1  p 

0J 
g 

% 

97 
98 
96 

77 

E 

o! 
t~ 

% 

41 
42 
50 
41 

£ 
d 

% 

50 
50 

48 
48 

£ 
d 

% 
41 
41 
41 
53 

e 

03 

o 

S 

% 
41 
41 
46 
47 

p 

« 

o 
p 
w 

"3 
o 

£i 

Max. 

Min. 

£ 
oj 

£ 
d 

£ 
d 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

a 

January 

February. . . 

March 

April 

in. 
28  09 
28-15 
28- 16 
28-18 

in. 
28-63 
28-51 
28-50 
28-58 

in. 
27-53 
27-79 
27-52 
27-59 

-10-2 

-6-1 

00 

33-9 

0 

o 

-8-2 

10 

12-1 

48-2 

1-5 
8-3 
19-3 

56-9 

0 

-17-9 

-11-1 

-51 

31-4 

-8-2 
-  1-4 

7-1 
44-2 

o 

340 
31-5 
440 

79-5 

-38-3 

-34-4 

-29-4 

161 

in. 

000 

000 

000 

010 

in. 
8-3 
8-8 
3-8 

2-1 

in. 
0-83 
0-88 
0-38 
0  31 

in. 
0-30 
0-30 
016 
016 

June 

July 

28-1328-67 
28-14  28-51 

27-64 
27-56 
27-74 
27-62 
27-63 
27-63 
27-73 

55-4 
54-7 
541 
42-1 
27-7 
21-8 
11-8 

67-6 
67-4 
69-4 
58-0 
36-3 
27-9 
180 

77-6 
72-6 
75-2 
66-8 
44-2 
37-6 
25-7 

49-7 
49  1 

51-2 
40-1 
24-2 
17-5 
60 

63-7 
60-9 
63-2 
53-5 
34-2 
27-6 
15-9 

890 
900 
89-5 
88-5 
78-0 
540 
40-0 

300 
420 
430 
230 
0-2 
-5-7 
-22-6 

86 
91 
94 
94 
91 
95 
95 

68 

77 
74 
77 
82 
92 
92 

77 
84 
84 
85 
87 
93 
94 

50 
45 

48 
32 
47 
45 
32 

47 

37 
40 
36 
58 
48 
29 

49 
41 
44 
34 
52 
46 
30 

2-93 
3-87 
2-51 
0-95 
0-50 
i  0-14 
1  0-00 

1-6 
9-3 
1-5 

2-93 

3-87 
2-51 
0-95 
0-66 
107 
0-15 

1-06 
1-21 

August 

September. . 
October.     . . 
November. . 
December 

28-20 
28-20 
28-16 
28  09 
28-23 

28-50 
28-64 
28-56 
28-59 
28-64 

0-97 
0-53 
0-42 
0-60 
0-06 

1 

Number  of  Winds 

FROM 

Number  of  Days. 

0J  o 

Months. 

~u   O 

> 

£ 
J 

03 

B~o 

•SE 
c  2 

OJ 

~3 

0J 

12 

en 

p 

fc 

W 

03 

w 

St 

CO 

S 

O 

03 
u 

> 
< 

o  J 
.fciS 

a 

a 

6 

C 

03 

o 

CO 

03 
O 

0J 

> 

O 

o 
a 
m 

'3 
W 

etc 

03 

H 

p  p 
■£  = 

M 

13 

en 
03 
u 

O 

P 

<! 

mis. 

mis. 

w. 

6 
3 
6 

2 

3 

11 

7 
11 
14 

4 
4 
1 

0 
0 

1 

5 
3 

7 

4 
10 
16 

32 
37 
24 

33 

13 
13 

6-2 
9-3 
9-0 

25 
34 
30 

NW. 

NW. 

NW. 
SE. 

0 
3 
1 

8 

7 

10 

18 
17 
14 

5 
4 

7 

13 

7 
11 

13 

7 
11 

1 

2 
0 

April 

4 

3 

17 

17 

4 

6 

8 

15 

16 

12-2 

40 

NW. 

5 

7 

16 

7 

4 

3 

.... 

o 

3 

0 
2 
1 
5 

2 

1 

8 
7 
4 
2 
6 
3 
2 

7 
6 
8 
5 
3 
5 
3 

10 
3 
4 
5 
1 
1 
4 

5 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

1 
2 
3 
2 
4 
3 
0 

2 
2 
5 
3 
6 
7 
5 

14 
20 
14 
11 
~  12 
12 
19 

10 
20 
21 
29 
23 
26 
26 

10-3 
8-4 
7-7 
5-5 
8-5 
6-5 
5-7 

34 
40 
28 
34 
40 
32 
25 

NW. 
NW. 
NW. 
NW. 
NE. 
NW. 
NW. 

2 
2 
0 
1 
4 
2 
0 

6 

7 
6 

11 
8 
8 

16 

17 
19 
23 
15 
15 
15 
12 

6 
5 
2 

4 
8 
7 
3 

11 
17 
10 
11 

5 
.    7 

5 

3 
1 

2 
2 
6 
6 
0 
2 
4 

5 

5 
5 
2 

■> 

October 

4 
6 
5 

November 

' 

Year 
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Monthly  and  Annual  Summaeies  for  the  Year  1913,  Winnipeg — Latitude,  N.  49°  53';  Longitude, 

W.  97°  T.     Height  above  Sea-level,  760  feet. 


Months. 


January 

February. . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. . 

October 

November.. 

December. . 

Year 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean. 


in. 
29-18 
29-21 
29-20 
29-20 
29-19 
29-11 
29-10 


Extremes. 


Max.  Min 


in. 

29-82 
29-59 
29-57 
29-58 
29-79 
29-71 
29-47 


29-15  29-45 
29-1929-67 
29-16:29-61 
29-12  29-65 

29-28  29-74 


29-17  29-82 


in. 

28-59 
28-78 
28-53 
28-57 
28-77 
28-57 
28-46 
28-69 
28-59 
28-49 
28-57 
28-85 


28-46 


-9-4 
-6-3 
0-4 
37-9 
44-4 
601 
59-9 
58-9 
47-2 
30-3 
27-5 
15-2 


30-5 


Temperature. 


Mean. 


-5-5 
0-9 
14-2 
50-1 
54-9 
70-6 
69-5 
70-3 
58-5 
38-2 
31-9 
20-6 


29-5 


Max 


0-1 
8-6 
21-5 
57-5 
61-7 
77-0 
75-3 
76-1 
67-0 
45-5 
38-1 
27-9 


46- 


Min. 


-13-5 
-10-3 
-2-1 
34-8 
38-2 
52-8 
53-5 
54-2 
44-4 
27-9 
240 
10-3 


26-2 


Mthy 


-  6-7 
-0-9 
9-7 
46-2 
50-0 
64-9 
64-4 
65-2 
55-7 
36-7 
31-1 
19-1 


36-3 


Extremes. 


Max 


28-9 
28-3 
46-4 
77-8 
88-2 
91-2 
88-0 
90-8 
83-4 
73-4 
55-9 
48-8 


91-2 


Min 


-31-2 

-27-8 

■25-7 

19-4 

22-1 

33-8 

46-3 

441 

22-8 

5-0 

6-7 

-14-4 


-31-2 


Relative 
Htjmtdity. 


% 
92 
93 
94 
83 
77 
76 
88 
93 


91 


73 


% 
93 
97 
95 
64 
60 
61 
71 
80 
83 
89 
95 

94 


82 


% 
91 
94 
92 
68 
63 
63 
74 
82 
84 
88 
93 
91 


82 


Cloudiness. 


% 
39 

44 
39 

48 
53 
39 
40 
51 
45 
55 
71 
42 
47 


% 
50 
37 
49 
38 
61 
42 
45 
48 
38 
55 
51 
37 


Hi 


% 

42 
35 
42 
48 
52 
38 
38 
43 
34 
44 
49 
24 
41 


% 
44 
39 
43 
45 
55 
39 
41 
47 
39 
51 
57 
34 


45 


Precipitation. 


hi 
0-00 

T 
0-00 
0.34 
0-53 
3-27 
2-09 
4-71 
1-27 
0-63 
0-59 
0-00 


13-43 


X 


in. 
7-5 
61 
3-6 
0.7 


1-4 
1-6 
2-6 


23-5 


0-75 
0-61 
0-36 
0.41 
0-53 
3-27 
2-09 
4-71 
1-27 
0-77 
0-75 
0-26 


15-78 


22 


Number  of  W 

NDS 

FROM 

>. 

>>'S 

—  o 

CO 

a 

< 

u 

0 

o 

> 
a 

J 

33 

3 

_  >■ 

°-3 

o  o 

o  | 

Jl 

Q 

a 

"o 
6 

Number  of  Days. 

Months. 

2 

13 
12 

20 

16 

19 

11 

6 

13 

11 

10 

7 

7 

3 

7 

4 

7 

13 

20 

10 

8 

6 

7 

2 

1 

0 
3 

4 
8 
7 
4 
1 
5 
8 
2 
5 
1 

CO 

18 
7 
8 

26 
13 
19 
22 
19 
19 
11 
24 
19 

6 
3 

10 
10 

9 
10 

8 
12 
11 
10 
18 
12 

CO 

8 

19 

14 

5 

4 

14 

11 

9 

8 

11 

11 

15 

8 
13 
12 

6 
4 
3 
6 
6 
9 

14 
8 

12 

33 
19 
19 
12 
23 
7 
24 
IS 
12 
24 
13 
19 

J3 

~3 
O 

4 
1 
2 
0 
1 
2 
5 
3 
6 
4 
2 
7 

« 
O 

12 

8 
8 
9 
5 
8 
6 
4 
11 
7 
3 
12 
93 

u 

'5 

13 
16 

18 
16 
22 
18 
21 
23 
15 
14 
21 
16 
213 

K 

«5 

u 

> 
O 

6 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 

10 
6 
3 

59 

it 

«  = 

-  -  c 
a— 

1? 

s 

Oh 

17 

14 

10 

8 

8 

11 

10 

13 

8 

6 

7 

3 

115 
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o 
a 

CO 

17 
14 
10 
2 

5 

4 

3 

55 

d 

X 

ei 
o 

Sr  c 

CCO 

H 

M  ai 

u 

S3 
O 
3 
< 

mis. 
11-3 
11-0 
12-0 
13-0 
11-8 
14-0 
12-4 
11-2 
11-5 
12  5 
12-0 
10-7 

mis. 
34 
32 
32 
34 
28 
33 
39 
34 
37 
38 
28 
32 

N. 
NW. 
NW. 
SE. 
NW. 
SE. 
SW. 
NW. 
SE. 
NW. 

S.W 

NW. 
NW. 

1 
1 
2 
3 

2 
1 
2 
2 
2 

1 
17 

2 

1 

1 

1 
1 
9 
4 
5 
3 
1 

2 
1 

3 

..   1 

1 
1 
1 

3 

2 
10 

1 

July 

1 

2 

1 

24 

1 

145 

88 

48 

205 

119 

129 

101 

223 

37 

11-9 

39 

SW. 

7 

24 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cochrane— Latitude,  N.  49°  2'  ;  Longitude, 

\Y.  81°  0'.     Height  above  Sea-level,  930  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mea  n 

Extremes. 

Mi -an. 

Extremes. 

s 

CO 
% 

£ 
d 

% 

a 

d 

GO 

% 

c 
93 

0) 

7. 

£ 

03 

CO 

% 
60 
40 
63 
37 
55 

s 

d 
% 

6 

d 

OO 

% 
60 
28 
60 
44 
65 

c 
03 

oj 

% 
60 
34 
61 
41 
60 

c 
'3 

0 
a 

CO 

EH 

CO 

.3  5 

e  ° 

Max. 

Min. 

S 

03 

6 

d 

£ 
d 

OO 

Max 

Min. 

Mthy 

Max 

Min. 

.5" 

a 

s 

January 

February. . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September.. 

October 

November.. 
December. . 

in. 
28-94 
28-94 
28-91 
29-08 
29-03 
29-01 
28-93 
29  02 
29-11 
29-01 

in. 
29-61 

in. 
28-27 

"sl.oi 

-0-8 
-14-5 
5-5 
27-9 
39-9 
55-7 
57-0 
52-8 
43-3 
35-6 
26-6 
11-7 

4-2 

-2-2 
12-7 
38-6 
48-5 
63-9 
65-1 
62-3 
52-5 
40-0 
28-9 
14-4 

15-4 
5-5 
23-0 
46-2 
57-S 
74-2 
73-3 
70-9 
62-0 
47-5 
35-7 
23-3 

0 

-8-2 
-18-5 
-1-6 
22-9 
33-4 
45-2 
48-9 
47-9 
39-7 
31-9 
20-4 
5-7 

O 

3-6 
-  6-5 
10-7 
34-6 
45-6 
59-7 
61-1 
59-4 
50-9 
39-7 
28-1 
14-5 

40 
24 

48 
72 
82 
95 
87 
90 
82 
73 
51 
36 

-  30 

-  35 

-  29 

5 
20 
28 
37 
30 
27 
10 

-  3 

-  27 

in. 

000 

000 

0-00 

T. 

1-54 

1-28 

2-85 

2-54 

1-81 

2-23 

1-99 

000 

in. 
16-00 
1100 

43  0 

in. 
1-60 

in. 
0-30 

1-100-50 

29-44  28-12 

09.54  0S.4K 

4-30 
1-48 

1-00 

14 
2 

8 
12 
13 

8 
1 

0 
0 
0 

0-60 

29-38 
29-50 
29-24 
29-54 
29-60 

OQ .  AS 

28-62 
28-54 
28-42 
28-49 
28-51 
08.44 

l-75'o-64 

67 

56 

61 

1-28  0-41 

40 
53 
41 
70 

s7 
69 

41 
41 
44 
52 
73 
54 

40 

47 
43 
61 
80 
61 

2-85 
2-54 
1-81 
303 
3-19 
1-30 

0-70 

86 

91 

72 

77 

79 

84 

0-66 
0-39 
0-68 

1           1 
28-96  29-54  98-97 

MS 

28-99  29-33 

28-52 
28-12 



0-30 

Year.... 

og.gg  0Q.K1 

28-4 

35-7 

44-6 

22-3 

33-5 

95 

-  35 

14-24 

111 

'i 

26-23 

1  -IS 

1 

Number' of  W 

NDS 

FROM 

Number  of  Days. 

°'S 

>i  . 

6-3 

J- 

~  >. 

'a! 

■z> 

r  > 

Months. 

H 

W 

sr' 

S 

S 

0" 
K° 

bX> 

03 
u 

> 
£ 

=1 

S 
P. 

03 

c  g 

0  - 

0J    °> 

OJ 

"3 

0 

"o 
0 

03 

c 

_u 

it 

a 

CJ 

is 
5  - 

.  -  c 
a-- 

'E? 

0 

'3 

bb 

r         °3 

££ 
e  0 
5  00 

M 

•S  * 

CO 

O 

3 

z 

'A 

W 

00 

w 

'SI 

= 

y. 

q 

< 

S 

a 

'A 

u 

tn 

0 

Ph 

cc 

tq 

ta 

H 

«! 

mis. 

nils. 

January.. . 

7 

1 

2 

6 

14 

8 

9 

15 

0 

7.4 

23 

NW. 

6 

11 

14 

10 

10 

5 

9 

2 
9 

4 
3 

3 

1 

6 
9 

3 
3 

6 
5 

12 
9 

15 
14 

5.0 
7-4 

13 
6 

9 
13 

6 
19 

6 
10 

6 

in 

March 

•>5 

NE. 

W) 

1 

4 

-1 

19 

9 

9 

9 

1 

8-fi 

30 

NW. 

1 

8 

16 

6 

fi 

6 

May 

8 

6 

5 

5 

9 

3 

5 

19 

9 

fi-9 

96 

W. 

4 

16 

11 

in 

1 

6 
10 

4 
3 

7 
4 

3 

1 

11 

10 

13 
5 

8 
18 

3 
11 

5 
0 

7-6 
8-3 

26 

96 

W. 
W. 

9 
9 

20 
17 

1 
5 

7 

16 

July 

4 

17 
9 

0 

! 

0 
4 

2 
6 

15 
18 

2 
3 

18 
6 

6 
5 

2 
8 

6-3 

5-8 

19 
91 

N. 
W. 

6 

7 

21 
17 

4 
6 

17 
1?! 

3 

September 

2 

8 

6 

9 

114 

0 

2 

0 

29 

4 

1 

1 

39 

5 

2 

3 

39 

15 

21 

13 

153 

6 

2 

12 

62 

15 

21 

8 

128 

7 
4 
10 

2 

1 

6 

63 

6-8 
8-9 
70 

20 
24 
23 

w. 

NW. 

NE. 

3 
0 
3 

74 

17 

12 

17 

186 

11 

18 

11 

105 

13 

11 

S 

126 

4 

4 

8 

49 

5 

1 

2 

10 

7 

103 

7-2 

30 

NW. 

1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Haileybury — Latitude,  N.47°29'-  Longitude 

W.  79°  39'.     Height  above  Sea-level,  687  feet. 


Months. 


January  — 
February. . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 
October...  . 
November 
December. 
Year... 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean. 


in. 
29-17 
29' 16 
29-14 
29-27 
29-23 
29-21 
2913 
29-22 
29-33 
29-19 
29- 19 
29-21 


29-20 


Extremes 


Max.  Min 


29-82 
29-70 
29-71 
29-71 
29-58 
29-73 
29-47 
29-72 
29-78 
29-58 
29-79 
29-60 


28-23 
28-56; 
28  29 
28-73 
28  88 
28  81 
28-63 
28  - 72 
28-82 
28-40 
28-37, 
28-53 


29-82,28-23 


360 


Temperature. 


Mean. 


Max 


130 
3-6 
20-9 
40;  9 
50-1 
64-5 
65-1 
62-4 
540 
44-3 
34-5 
20-3 


39-5 


21-6 
121 
30- 1 
49-7 
60-3 
74-3 
75-8 
72-5 
64- 1 
51  7 
39-7 
28-2 


48-3 


Min 


1-6 
-9-3 

9-1 
29-5 
391 
49-6 
54-6 
52-5 
44-0 
37-4 
28-2 
11-7 


Mthy 


11-6 

1-4 
19-6 
39-6 
49-7 
61-9 
65-2 
62-5 
54-0 
44-6 
33-9 
200 


290     38-7 


Extremes. 


Max 


Min. 


-2S 


Relative 
Humidity. 


'•; 

92 

91 
88 
75 
69 
63 
71 
73 
77 
88 
83 
92 


Ml 


91 
82 
84 
64 
64 
56 
69 
72 
71 
82 
84 
91 


76 


', 
92 
86 
86 
69 
67 
60 
70 
72 
74 
85 
84 
92 


78 


Cloudiness. 


74 
66 
74 
52 
69 
48 
55 
55 
55 
78 
91 
72 


'.' 
80 
37 
72 
47 
55 
53 
70 
54 
45 
76 
85 
74 


77 
52 
73 
49 
62 
51 
62 
55 
50 
77 
88 
73 


62i     64 


Precipitation 


« 


in. 
008 
001 
1-57 
ISO 
118 
1-59 
3-97 
5-09 
213 
3-63 
1-50 
017 


22-42 

I 


in. 
9  2-57 

7  1-38 

I 

5  2-92 
I 

3  2  23 

4  1-22 
1-59 
3-97 
5-09 
2- 13 

6  4-29 
1  301 

5  2-32 


103-0  32-72 


in. 
0-59 
0-65 

0-46 
0-81 
0-35 
0-56 
0-97 
1-30 
1:24 
0-90 
0-67 
0-71 


1-30 


Numbee 

OF 

Winds  from 

3 

O 

X 

< 

6 

u 

O 

s 

a 

3 

-  . 

Mo 
§1 
,0 

C 
"o 
c 

Number  of  Days. 

Months. 

9 

5 

10 

22 

16 

13 

11 

15 

7 

8 

5 

13 

V. 

1 
3 

2 

1 

o 

3 
3 
0 
7 
6 
0 

3 



31 

0 
0 
0 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
17 

CO 

9 
5 
3 
2 
4 
2 
1 
3 
5 
4 
6 
3 
47 

CO 

11 

5 

14 

S 

7 

8 

8 

9 

16 

13 

11 

11 

121 

8 
8 
7 
5 
8 

13 

11 
9 

10 
5 
9 
5 

98 

IS 

6 
5 
6 
4 
7 

11 
4 
8 
4 
9 
9 
8 

81 

is- 

9 
15 
12 
4 
6 
4 
10 
7 
6 
7 
!> 
8 

J 

erf 

O 

9 
10 
8 
9 
9 
4 

12 
9 
4 
10 
10 
10 
104 

u 

2 

7 
5 

11 
5 
6 
6 
5 
9 
4 
1 
2 

63 

"a. 

U 

10 

14 

7 

9 

15 

IS 

12 

16 

13 

6 

5 

9 

134 

-£ 
■jt 

rt 
w 

_ 
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o 

19 
7 

19 

10 

11 

6 

13 

10 

8 

21 

24 

20 

168 

=     5 

S  ; 
1? 

J-. 

16 
15 
18 
11 
10 

9 
12 
14 

8 
15 
14 
12 
154 

> 
o 

G 
CO 

15 

14 

13 

6 

1 

1 

X 

si 
o 

1 

T. 

ceo 

H 

to  t 

£-* 

to 

3 

O 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

VI 
V 

VII 
V 

IV 

VI 

V 

IV 

V 

V 

VI 

IV 

sw. 

1 
1 

2 
2 

3 

4 

1 
1 

1 

2 

sw. 

N.-NW. 
S.-N. 
SW. 

1 
1 
1 
1 

1 

2 
1 

1 

April 

? 

1 

3 
5 
3 

1 

July.. 

N.-SW. 
SW. 
SW. 

N. 

N. 

1 

1 

■1 
6 
11 

72 

6 

1 

.... 

• 

3 

1 
8 

2 

1 

1 

2 

1 

15 

134 

97 

II 

VII 

SW. 

16 

17 

26 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kingston— Latitude,  N.  44°  13';  Longitude 

W.  76°  29'.     Height  above  Sea-level,  285  feet. 


Months. 


January 

February . . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September.. 

October 

November. . 

December. . ! 

Year.... 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean. 


in. 
29-72 
29-70 
29-72 
29-73 
29-72 
29-72 
29-63 
29-72 
29-84 
29-68 
29-77 
29-71 


29-72 


Extreme? 


Max. Min 


in. 
30-38 
30-25 
30-41 
30-18 
30  06 
30  18 
29-91 
30-14 
30-28 
30  08 
30-24 
30-14 


30-41 


27-98 
29-28 
29  08 
29-31 
29-41 
29-35 
29-28 
29-36 
29-43 
28-71 
28-59 
28-95 


27-98 


Temperature. 


Mean. 


29-4 
16-6 
30-6 
44-6 
52-5 
610 
68-4 
67-3 
57-4 
50-7 
420 
31-5 


460 


Max. 


35-3 
230 
38-0 
52-3 
60-7 
69-3 
77-4 
760 
670 
58-7 
481 
38-3 


53-7 


Min. 


21-7 
7-4 
21-8 
34-3 
43-5 
50-6 
59-3 
58-4 
49-1 
43-5 
34-3 
23-6 


37-3 


Mthy 


28-5 
15-2 
29-9 
43-3 
52-1 
600 
68-4 
67-2 
58- 1 
511 
41-2 
310 


45-5 


Extremes 


Ma:c. 


43-9 

44-8 

56 

75-4 

73-8 

84-4 

89-6 

87-8 

80-2 

73-9 

60-0 

49-1 


Min 


-2-1 
-16-4 
-6-9 
23-1 
26-1 
37-1 
48-4 
41-2 
35-5 
21-7 
22-1 
-0-4 


-16-4 


Relative 
Humidity. 


% 
84 
84 
84 
70 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
77 
82 
76 


% 
85 
78 
80 
67 
67 
71 
69 
68 
71 
81 
76 
79 
75 


'. 
85 
81 
82 
68 
66 
70 
71 
71 
73 
79 
77 
81 


75 


Cloudiness. 


% 

SO 
76 
86 
50 
55 
55 
52 
56 
60 
71 
87 
73 
67 


';. 

77 
65 
75 
42 
60 
54 
52 
43 
55 
67 
74 


62 


f; 

79 
70 
80 
46 
58 
54 
52 
50 
57 
69 
80 
70 


64 


Precipitation. 


- 


3-30 
0-26 
403 
2-46 
4-16 
111 
216 
2-81 
2-44 
2-96 
1-89 
0-87 


2S-45 


15-8 

12-8 

80 

31 


0-2 

2-8 
7 


50-6 


2„ 


4-88  1-04 

1-540-90 

4-83,1-42 

2-77,1-28 

4-16  2-03 

1-110-37 

2-160-53 

2-811-00 

2-441-50 

2-98  0-81 

2170-90 

I 
1-660-61 


33-51  203 


Number  of  Winds 

FROM 

Number  of  Days. 

> 

-  o 
a  2 
'43  > 

5E 

CO 

Months. 

a 

H 

Sr 

g: 

i 

:> 

M 

o 
> 

| 

X 

c  2 

.2  - 

6 

6 

03 

t-i 

43 

VI 

<a 
u  . 
u 

> 

a— 

o 

'5 

tb 

|£ 

-a  u 

a  o 
p  -^ 

J  a 

13k 

(- 

O 

3 

2 

2 

K 

m 

ai 

03 

& 

2 

o 

< 

*s 

Q 

2 

o 

£ 

O 

6< 

0Q 

W 

In 

H 



<. 

mis. 

mis. 

January 

February 

March 

3 

2 
1 
3 

8 
4 

2 
4 

n 

'0 

3 

9 

2 

14 

10 

10 

o 

13-5 

34 

W. 

2 

1 

n 

17 

18 

1? 

3 

1 

3 

n 

8 

IS 

9 

o 

120 

30 

W. 

1 

3 

ii 

14 

14 

1R 

1 

13 

1 

12 

7 

9 

11 

5 

o 

130 

34 

sw. 

2 

0 

13 

18 

16 

8 

? 

1 

23 

15 
8 
5 

14 

1 
4 

1 
2 
0 

4 
5 
6 
3 

7 

3 
4 

7 
2 
1 

8 

9 

24 

18 

19 

8 
9 
5 

10 

7 

10 
7 
4 

17 

7 

0 

1 
1 

3 
1 

10-7 
7-9 
80 

7-1 
8-4 

27 
24 
21 
26 

NE. 
SW. 
NE. 

10 
4 
3 
5 
5 

13 
18 
20 
21 
?1 

7 
9 
7 
5 

5 

11 
11 

10 
13 

8 

2 

3 

5 

1 

2 
1 

4 
9 
6 

1 
1 

August 

September 

October 

November 

6 

11 

3 

5 

52 

21 

14 

2 

g 

3 

2 

9 
5 

4 

6 

1 

90 

S  5 

25 

s 
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1fi 

10 

q 

1 

4 

10 

8 

s 

0 

36 

s 
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2 

16 

13 

15 

1 

•> 

11 

0 

7 

3 

17 

^^ 

5 

o 

120 

44 

4 

0 

14 

16 

14 

3 

14 

niii 

1 
20 

1 
75 

1 
37 

14 

l.-.l 

13 
115 

-    13 

101 

0 
7 

10-5 

28 

2 
39 

15 
191 

14 

135 

10 
149 

6 
48 

l 
2 

5 
21 

24 

2 

10-o!     44 

11 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Lindsay — Latitude,  N.  44°  20';  Longitude 

W.  78°  45'.     Height  above  Sea-level.  872  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

a 
% 

s 

d 
% 

s 

d 
% 

n 

CJ 

o 

% 

e 

03 

00 

% 
82 
73 
76 
42 
51 
38 
35 
41 
53 
58 
74 
74 
58 

E 
d 

80 
60 
74 
43 
58 
41 
51 
54 
37 
60 
68 
68 
58 

6 
d 
©> 

% 
67 
50 
42 
35 
46 
26 
27 
29 
28 
58 
71 
60 
45 

c 

C3 

s 
% 

76 

61 

64 
40 
52 
35 
38 
41 
39 
59 
71 
67 
54 

'3 
M 

is 

o 
c 

O 

H 

■si 

Max. 

Min. 

£ 

00 

£ 
d 

B 

d 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

s 

in. 
29-01 
28-99 
29-02 
29-10 
29-10 
29-11 
29-04 
29-11 
29-20 
29  06 
29-10 
29-07 

in. 
29-59 
29-45 
29-55 
29-50 
29-45 

in. 

27-71 
28-60 
28-38 
28-67 
28-82 

o 

22-5 
13-0 
25-9 
40-6 
52-3 
€1-9 
65-3 
63-6 
53-5 
46-3 
361 
26-8 

o 

28-4 
18-2 
33-5 
52-6 
62-1 
75-4 
77-8 
76-3 
67-5 
56-1 
430 
33-0 

23-8 
13-8 
26-6 
42-8 
50-7 
60-4 
63-3 
61-9 
52-8 
46-4 
38-3 
27-3 

o 

32-6 
23-0 
38-1 
57-7 
64-9 
78-6 
81-6 
79-9 
70-4 
59-5 
51-2 
36-8 

O 

16-5 
5-2 
18-5 
33-3 
40-7 
49-3 
55-1 
53-3 
44-9 
39-3 
31-4 
20-6 

O 

24-6 
14-1 
28-3 
45-5 
52-8 
63-9 
68-4 
66-6 
57-6 
49-4 
41-3 
28-7 

44 
43 
61 
85 
86 
91 
96 
98 
88 
'81 
64 
48 

-  11 

-  17 

-  11 
22 
26 
35 
43 
38 
29 
21 
21 

-  10 

in. 

2-01 

0-17 

2-57 

3-55 

0-80 

2-26 

3-46 

307 

0-84 

202 

4-23 

0-28 

in. 
19-4 

8-5 
7-8 
2-0 

S. 

4-7 

6-0 

in. 

3-95 

1-02 

3-35 

3-75 

0-80 

2-26 

3-46 

3-07 

0-84 

2-02 

4-70 

0-88 

in. 
076 

February . . . 

0-68 

0-80 

April 

0-93 

0-29 

29-56  28-81 

29-29  28-62 

1 
29-45  28-75 

1 
29-58  28-81 

29-43  28-22 

29-51  28-06 

29-41  28-36 

0-S 

July 

August 

September. . 

1-39 

1-24 

0-31 

0-76 

?-40 

0-39 

29-08 

29-59  27-71 

42-3 

520 

42-3 

56-2 

34-0 

451 

98 

-  17 

'25-26 

1 

48-4 

30-10 

?-40 

MONTH3. 


January. . . . 
February.. 

March 

April 

May 

June 

July 

August . 

September 

October 

November 

December. 

Year.. 


10 
5 
9 

19 

14 
9 
5 
4 
6 

11 
5 

14 
111 


Number  or  Winds  from 


H 

H 

pr 

S 

'A 

« 

GO 

03 

X 

|S 

'A 

8 

6 

13 

22 

19 

5 

6 

6 

5 

9 

2 

23 

11 

16 

5 

3 

8 

22 

22 

5 

15 

11 

8 

6 

5 

16 

4 

15 

12 

6 

11 

3 

12 

9 

22 

10 

4 

4 

5 

17 

9 

18 

5 

2 

3 

6 

27 

9 

17 

10 

6 

5 

7 

20 

3 

12 

7 

12 

9 

16 

17 

3 

6 

13 

6 

9 

16 

8 

1 

10 

7 

7 

11 

21 

20 

4 

12 

6 

9 

3 

12 

26 

4 

14 

100 

74 

91 

137 

227 

67 

163 

4 

7 

4 

6 

4 

14 

19 

26 

14 

19 

3 

5 

125 


C3 

s 


V 
IV 
VII 
VI 

III 

IV 
V 
V 

III 

IV 
IV. 
IV 

VII 


o 


sw. 

SW.-W. 

sw. 

NW. 


sw.-xw. 

sw. 

sw. 


s. 


NW.-SW. 

sw. 


3 

4 

5 

16 

12 

17 

14 

15 

18 

9 

2 

4 

119 


Number  of  Days. 


1-1 
13 
L29 


5 
2 
3 
6 

14 
14 
14 

lie 


n 

7 
9 
10 
10 
8 
113 


3  -^ 


20 


-  - 


28 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  London — Latitude,  N.  42°  59'  ;  Longitude, 

W.  81°  13'.     Height  above  Sea-level,  808  feet, 


Barometer 

AT  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Phecipitatton. 

V        .'lis. 

Mon- 
thl\ 

Mean. 

Extri 

Mea  i. 

Extremes. 

S 

CO 

s 

d 

CM 

£ 
d 

00 

a 

S 

CO 

s 

d 

CM 

s 

si 

CO 

a 

■-'. 

c 

s 

d 

'2 

0 

m 

e5 

o 
H 

■r. 
C    h 

as 

Max. 

Min 

s 

a 

00 

a 

a 

CM 

|    Max. 
-   1 

Min. 

Mthy 

Max 

Min. 

-CM 

in. 

in. 

in. 

• 

• 

• 

° 

- 

0 

- 

9 

or 

/o 

Or 

/o 

', 

% 

0 

% 

% 

in. 

in. 

in. 

in. 

January 

29 

1G 

29  ■  77 

28-01 

26-5 

32-0 

29  6    36-2 

21-7 

29-0 

50 

3 

85 

84 

88 

86 

82 

71 

66 

73 

6-56 

27-0 

9-26 

1-47 

February. . . 

90 

15 

29-59 

2S-73 

16-7 

24  -7 

19-9    28-1 

11-7 

19-9 

53 

-     2 

89 

90 

S7 

89 

71 

49 

46 

55 

1-68 

24-0 

4-08 

0-92 

March 

29 

15 

29-79 

28-51 

29-5 

38-4 

31-4    42-4 

21-4 

31-9 

67 

-     7 

83 

79 

86 

83 

65 

5S 

52 

58 

2-83 

23-5 

5-18 

1-34 

April 

29 

20 

29-69 

28-85 

43-7 

5  1   _' 

45-4    58-0 

34-7 

46-4 

83 

21 

67 

57 

74 

66 

49 

44 

38 

44 

3-42 

4-5 

3-S7 

1-62 

May 

29 

20 

29-56 

28-94 

540 

64-6 

54 -0    66-8 

42-2 

54-5 

85 

27 

67 

55 

70 

66 

43 

46 

37 

42 

113 

113 

1-02 

June 

29 

21 

29-72 

;.     go 

04-7 

77-5 

66-4    SO -5 

50-6 

65-5 

93 

32 

68 

56 

81 

68 

30 

28 

23 

27 

1-20 

1-20 

1-02 

July 

29 

14 

29-39 

28-73 

700 

78-8 

67-6    82-4 

560 

69-2 

94 

40 

81 

80 

92 

84 

35 

30 

40 

35 

3-60 

3-60 

1-19 

August 

29 

16 

9   1 

28-81 

67-3 

77-8 

66-6 

80-4 

55-5 

6S-0 

94 

38 

78 

59 

87 

75 

44 

41 

52 

46 

5-93 

5-93 

1-50, 

September. . 

29 

28 

29-66 

28-76 

57-6 

69-8 

55-8 

72-5 

46-5 

59  5 

91 

33 

75 

59 

87 

74 

45 

30 

23 

33 

0-52 

0-52 

0-20 

October 

or, 

14 

29-61 

28-33 

47-2 

56-7 

47-7 

59-6 

39-9 

49-7 

83 

26 

86 

69 

89 

81 

66 

68 

41 

58 

3-70 

3-70 

0-66 

November.. 

29 

24 

29-56 

28-23 

37-9 

44-5 

40-2 

47-4 

32-6 

40-0 

67 

~19 

86 

72 

83 

80 

64 

62 

69 

65 

3-38 

9-5 

4-33 

1-00 

December.  . 

29 

20 

29-50 

28-48 

29-2 

35- 0 

31-3 

37-7 

24-8 

31-2 

50 

2 

88 
79 

80 
70 

S9 
85 

85 

78 

84 

57 

63 
49 

58 
45 

68 
50 

0-09 

7-0 

0-79 

0-35 

Year 

29 

19 

29-79 

28-01 

45-4 

54-5 

46-3 

57-7 

30-5 

47-1 

94 

-     7 

34-04 

95-5 

43-59 

1-62 

Number  of  W 

XDS 

FROM 

oj 

Number  of  Days. 

C 

Months. 

3 

0 

B 

Is 

O 

o? 

H 

H 

sr 

S 

g 

| 

c  2 

a 

a 

c 
d 

u 

a 

u 

05 

o 

- 

> 

8? 

i 

o 

'5 

ti 

a  c 

■S  6 

O 

2 

2 

K 

/- 

T. 

X 

ss 

'A 

_ 

<! 

5 

Q 

'A 

O 

■~ 

o 

a, 

IE 

Ui 

li 

H 

-i 

< 

January 

0 

16 

T 

13 

9 

19 

1 

37 

ft 

T 

HI 

NW. 

4 

7 

"0 

18 

12 

3 

1 

1 

17 

9 

16 

n 

10 

3 

35 

ft 

1 

III 

w. 

5 

18 

5 

14 

11 

1 

1 

o 

10 

3 

29 

0 

11 

3 

37 

0 

1 

VIII 

SE 

1 

5 

r, 

13 

?n 

13 

1 

April 

May.                      

3 

16 

4 

26 

0 

o 

3 

36 

0 

1 

IV 

W. 

14 

6 

10 

5 

2 

1 

1 

6 

33 

3 

15 

0 

15 

ft 

»1 

ft 

T 

I 

1? 

13 

6 

7 

3 

7 

11 1 

5 

99, 

3 

7 

0 

25 

n 

T 

II 

NW. 

18 

9 

3 

8 

7 

July 

August 

ii 

16 

II 

37 

0 

19 

3 

18 

n 

T 

III 

W. 

15 

11 

5 

q 

5 

0 

28 

9 

"II 

ri 

4 

18 

14 

o 

I 

III 

\"F 

9 

5 

17 

8 

1 

5 

3 

0 

2 

1 

23 

23 

27 

6 

15 

2 
3 
2 
0 

28 
15 
30 

is 
267 

2 
3 
2 
0 
12 

10 
23 
28 
18 
166 

3 
3 

8 

1 

21 
19 
12 
40 
315 

0 

ii 

0 

0 

I 
I 
I 
I 

III 
III 
IV 

II 

NE. 
SE. 
NW. 
NW. 

1 

14 

7 

5 

4 

112 

12 
13 
11 
10 
128 

4 
11 

14 

17 

125 

4 
12 
12 

6 
123 

9 

3 

3 

4 

48 

1 

2 

1 

2 
9 

24 

1 

Sear    ... 

228 

46 

I 

VIII 

SE. 

2 

METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    ONTARIO. 


29 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ottawa — Latitude,  N.  45°  26'  ;  Longitude 

W.  75°  42'.     Height  above  Sea-level,  236  feel . 


Monti:.--. 


January. . .  . 
February. . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 
October... 
November 
December. 
Year...  . . 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 

Mi  an 


in. 

29-76 
29-73 
29-74 
29-75 
29-74 
29-73 
29-62 
29-74 
29-87 
29-76 
29  SO 
29 


29-75 


Extremes 


Max.  Min 


30-45 
30-28* 
30-43 
30-29 
30  10 
30-17 
29-93 
30-22 
30-35 
30-10 
30-45 
30-20 


28-82 
29-31 
29-08 
29-21 
29-43 
29-31 
29-23 
29-36 
29-46 
28  -  74 
28-71 
29-02 


30-45 


28-71 


17-8 
50 
22-7 
39-9 
49-6 
590 
650 
61-3 
51-7 
45-5 
34-7 
23-4 


39-6 


Temper \n  re. 


Mean. 


22-1 

12-3 

27-8 

45-8 

54-9 

65- 

69-7 

67-3 

56-5 

51-8 

38-2 

24-7 


44  7 


Mux 


26-6 
20-9 
35-2 
550 
63-2 
73-7 
79-5 
75-8 
65  J 
57-8 
45  0 
31  2 


52-5 


Mia. 


13-4 

10 
17-5 
34-6 
43-2 
51-6 
58-8 
560 
47  1 
42-3 
310 
17-6 


34-5 


Mthy 


200 
110 
26-4 
44-8 
53-2 
62-7 
69-2 
65-9 
56-4 
500 
38-0 
24-4 


43-5 


Extremes 


Max 


93 


Mi.i 


-18 


Relative 
Humidity. 


% 
98 
90 
92 
83 
S4 
89 
90 


% 


97 
84 
S7 
74 
84 
90 
87 
79 
S7 
95 
88 
92 
87 


'.; 

98 
87 
90 
78 
84 
90 
88 
83 
88 
95 
89 
92 


Cloi  diness. 


65 
51 
73 
56 
50 
34 
44 
48 
49 
65 
61 
69 
56 


70 
44 
60 
46 
54 
39 
50 
37 
38 
56 
73 
65 


54 


Precipitation. 


1-95 
009 
2-22 
1-89 
2-87 
0-86 
203 
3-48 
2-92 
4-91 
2-81 
0-25 


21-4 
20-9 
22-9 

4-2 


26  -28 


0-3 

3-2 
15-2 


in.  in. 
4-09  0-84 
2180-74 
4-510-85 
2-31  1-06 
2-87,1-20 
0-86  0-39 
2-03  0-90 

3  ^^  2  13 
2-920-93 

4  94  1  42 
3-131-09 
l-77;0-45 


35-09  2  13 


Months. 


January 

February . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 
October... . 
November 
December. 
Year 


Number  of  Winds  from 


1 
12 
12 

10 
6 


2 
11 


a 

E* 

2 

W 

m 

GO 

a? 

(S 

Z 

4 

20 

1 

2 

10 

12 

8 

1 

12 

1 

0 

6 

IS 

10 

2 

11 

4 

2 

IS 

19 

5 

2 

10 

1 

8 

12 

12 

3 

4 

13 

3 

3 

11 

12 

4 

3 

2 

4 

1 

21 

12 

7 

4 

4 

1 

3 

17 

26 

0 

4 

5 

4 

6 

19 

12 

5 

3 

14 

5 

2 

13 

9 

5 

6 

14 

2 

2 

2 

12 

11 

5 

13 

5 

0 

16 

12 

5 

3 

14 

0 

1 

9 

18 

6 

41 

132 

31 

32 

154 

174 

69 

3  >■ 
o  o 

2> 

— 

> 

< 


lis. 


mis 
35 
16 
20 
20 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
20 
16 


35 


°-8 

-     ~ 

■3  > 

—     - 

o  B 

Is 


NW. 

w.  sw. 

NW. 
SW. 

w. 

N. 
W. 

N. 

SW.  s 
NW. 
SW. 

w. 

N. 
SW. 

N. 
SW. 

E. 

SE. 
SW. 

N. 


NW. 


Number  of  Days. 


w 


15 
16 
17 
16 
21 
17 
23 
22 
18 
16 
13 
12 

L'llli 


14 

6 

12 

8 

6 

2 

3 

2 

4 

11 

12 

15 


95 


135   46 


3 

E-i 


-  - 


19 


30 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Parry  Sound — Latitude,  N.  45°  19'  ;  Longitude, 

W.  80°  0'.     Height  above  Sea-level.  635  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 

Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

S 

CO 

% 

88 
80 
85 
79 
78 
75 
80 
89 
87 
92 
86 
89 
85 

6 

d 
% 

s 

d 

CO 

% 

88 
80 

84 
73 
76 
77 
80 
77 
82 
86 
84 
87 
81 

a 
<z 

<D 
% 

88 
83 
84 
76 
77 
76 
80 
83 
84 
89 
85 
88 
83 

a 

% 

84 

82 
76 
47 
55 
43 
50 
52 
40 
61 
83 
80 
63 

g 
d 

% 

s 

d 

CO 

% 
73 
45 
55 
42 
52 
36 
45 
52 
39 
59 
58 
63 
52 

a 

0) 

3 
% 

80 
*63 
66 
45 
53 
39 
47 
52 
40 
60 
70 
72 
57 

a 

'3 

i 
o 

w 

"3 
o 
H 

■si 

Max. 

Min . 

= 

CO 

6 
d 

£ 

d 

CO 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

ccs 

a 

s 

February . . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. . 
October     ... 
November. . 
December. . 

in. 
29-28 
29-27 
29-27 
29-36 
29-34 
29-34 
29-26 
29-33 
29-43 
29-29 
29-33 
29-31 

in. 

29-84 
29-80 
29-90 
29-79 
29-70 
29-83 
29-56 
29-72 
29-86 
29-69 
29-80 
29-65 

in. 
28-16 
28-78 
28-53 
28-95 
29-00 

'."1    OS 

28-86 
28-91 
28-87 
28-43 
28-23 

_'S    li_' 

o 

200 
5-5 
21-4 
37-6 
47-8 
58-2 
64-0 
60S 
52-4 
44-5 
36-2 
26-9 

o 

22-8 
11-7 
26-5 
43-2 
49-9 
61-2 
66-5 
66-5 
56-5 
480 
38-7 
28-9 

29-8 
21-6 
36-0 
520 
60-2 
72-7 
7S-5 
76-5 
67-7 
560 
45-6 
36-7 

131 
0-1 
16-3 
310 
38-9 
49-1 
55-8 
54  (i 
46-6 
400 
31-2 
21-2 

21-5 
10-9 
26-2 
41-5 
49-6 
60-9 
67-2 
65-6 
57-2 
480 
38-4 
290 

41 
39 
56 
78 
83 
94 
97 
92 
87 
78 
60 
46 

-12 
-24 
-19 
19 
24 
34 
44 
37 
30 
17 
20 
-4 

in. 

0-71 

0-50 

2-32 

2-80 

1-57 

1-82 

1-42 

4-53 

2-53 

416 

309 

0-64 

in. 
30-5 
510 
24-5 
3  0 

1-5 
7-5 
80 

in. 
3-76 
560 
4-77 
3-10 
1-57 
1-82 
1-42 
4-53 
2-53 
4-31 
3-84 
1-44 

in. 
0-73 
090 
1-10 
0-77 
0-35 
0-61 
0-54 
1-76 
0-75 
109 
1-05 
0-36 

29-32 

29-90  28-16 

1 

39-9 

43-4 

52-8 

33-2 

430 

97 

-24 

•_■>■»  IW 

126-038-69 

1-76 

Number  of  VV 

NDS 

FROM 

i- 

gj  o 

s> 
> 

< 

>> 

+j 

'G 

o 

> 

s 
a 

X 

C3 

s 

>. 

%  ° 
E  3 
■&> 

a  a 

il 

g  ?; 
.53 
O 

O 

O 

6 
2 

Number  of  Days. 

Months. 

55 

3 

5 

1 

4 

5 

3 

3 

6 

11 

16 

3 

3 

63 

55 

9 

11 

5 

12 

5 

5 

2 

7 

6 

4 

10 

11 

87 

H 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
5 
3 

11 
2 
1 

30 

17 
6 

14 
6 
6 
6 
5 
8 

16 
7 

12 

8 

111 

•s. 

3 
1 
6 
5 
6 
2 
8 
2 
1 
3 
5 
1 
43 

St 

go 

14 
13 
16 
11 
14 
22 
15 
11 
7 
3 

: 

149 

4 

3 

3 

5 

13 

14 

18 

10 

7 

5 

9 

6 

97 

55 

10 
12 

10 

10 

7 

3 

4 

9 

7 

9 

9 

17 

107 

s 

"3 
Q 

1 
4 

5 
6 
5 
4 
6 
4 
2 
4 
2 
0 
43 

oj 

o 

0 
4 
3 

13 
6 

10 
6 
7 

13 
8 
2 
2 

74 

u 

'rt 
Pk 

14 
15 
16 

7 
17 
14 
19 

6 
10 

9 

14 

14 

155 

-*= 
<ji 
ca 

o 
u 
o 
•> 

o 

17 
9 
12 
10 
8 
6 
6 
8 
7 

13 

14 

15 

125 

U 
Q) 

Is 

«c 

a— 

is 

14 
16 

9 
11 

7 

6 
11 

9 
11 
14 

9 
135 

i 
o 
c 
CO 

16 

13 

11 

3 

'3 
X 

O 

IS 

c  o 

3 

W 

(-. 
O 

< 

mis. 
91 
8-6 

100 
9-0 
7-1 
5-7 
5-5 
60 
7-6 
7-7 

in  6 
9-3 

mis. 
25 
27 
52 
26 
22 
18 
20 
21 
20 
25 
36 
23 

sw. 
sw. 

sw. 
sw. 

SE. 

N. 

w. 

SW. 
SE. 
SW. 

N. 
W. 

3 
2 

3 

1 
2 
4 
2 
4 
3 
4 
2 

1 

1 

2 

May 

July 

2 

2 

3 

5 

53 

1 

3 

25 

2 

Year 

SO 

52 

SW. 

5 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Port  Arthur — Latitude,  N.  48°  27'  ;  Longitude 

W.  89°  12'.     Height  above  Sea-level,  644  feet, 


Months. 


January 

February . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 
October... . 
November. 
December 
Year 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean. 


29-25 
29-28 
29-25 
29-38 
29-32 
29-29 
29-24 
29-29 
29-36 
29-27 
29-26 
29-34 


29-30 


Extremes 


Max. 


Min 


29-91  28-51 
29-73  28-82 
29-7028- 


29-87 
29-81 
29-89 
29-71 


28-86 
28-82 
28-88 
28-70 


29-67  28-92 
29-77  28-90 
29-73:28-73 
29-7128-62 
29-70'28-92 


29-91,28-51 


3-4 
-1-9 

8-4 
34-2 
41-7 
56-5 
57-7 
57-9 
48-4 
35-6 
30-2 
20-7 


Temperature. 


Mean. 


32-7 


8-4 
80 
20-2 
41-9 
48-3 
65-3 
65-7 
65-2 
55-6 
41-9 
35-0 
270 


Max . 


40-2 


140 
14-7 

25-8 

470 
54-7 
72-9 
71-7 
71-5 
62- 1 
480 
41-0 


Min. 


-60 

-8-7 
2-8 
28-0 
34-5 
47-1 
50-1 
50-9 
42-8 
310 
25-4 


340    160 


46-4!  26-2 


Mthy 


40 
30 
14-3 
37-5 
44-6 
600 
60-9 
61-2 
52-5 
39-5 
33-2 
250 


36-3 


Extremes, 


Max. 


Min. 


90 


-  26 


Relative 
Humidity. 


s 

6 

s 

03 

d 

a. 

t- 

N 

t^ 

% 

% 

JO 

91 

78 

86 

95 

76 

79 

90 

75 

83 

82 

72 

71 

89 

81 

81 

80 

70 

70 

84 

71 

69 

86 

69 

75 

88 

71 

79 

86 

73 

79 

90 

78 

84 

91 

83 

87 

88 

75 

79 

■\ 

85 

83 
83 
75 
84 
73 
75 
77 
79 
79 
84 


si 


Cloudiness. 


86 
40 
46 
41 
57 
34 
43 
47 
53 
63 
68 
51 


E 

s 

c 

Q. 

CJ 

t- 

% 

% 

100 

96 

40 

40 

59 

60 

44 

42 

67 

63 

39 

43 

59 

47 

52 

54 

47 

51 

62 

66 

67 

55 

60 

52 

58 

56 

Precipitation. 


- 


in. 
003 
000 
000 
0-53 
316 
2-41 
6-26 
2-87 
3-85 
3-41 
1-00 
001 


23-53 


m 


in. 
51 
5-6 

12-2 

2-2 
2-7 


3-2 

2-7 
0-7 


34-4 


0-54 
U-56 
1-22 
0-75 
3-43 
2-41 
6-26 
2-87 
3-85 
3-73 
1-27 
008 


26-97 


013 
0-20 
0-28 
0-25 
0-70 
0-99 
3-40 
1-35 
1-21 
206 
0-36 
006 


3-40 


Number  of  W 

INDS 

FROM 

>.  . 
~Z  >, 

o  3 

a> 

CO 
u 
0) 

> 

< 

+j 
'u 
o 
"3 
> 

s 

g 

X 
03 

s 

! 

V  > 

.2  B 

Q 

m 

OJ 

o 

d 

Number  or  Days. 

Months. 

8 

9 

28 

24 

10 

4 

8 

8 

4 

1 

5 

7 

116 

ft 

z 

4 

6 

2 

6 

15 

11 

11 

8 

6 

17 

9 

3 

100 

2 

9 

9 

37 

23 

18 

14 

21 

17 

1 

4 

5 

160 

ft 
co 

0 

1 

0 

6 

11 

12 

14 

16 

18 

5 

5 

0 

88 

CO 

5 
6 

12 
0 
2 
3 
0 
5 
2 
2 
1 
8 

46 

CO 

0 
0 
0 
2 
3 

12 
7 
1 
4 

13 

10 
0 

52 

30 

28 

15 

4 

8 

9 

12 

12 

3 

9 

15 

34 

179 

is 

36 
23 

25 
7 
21 
14 
23 
17 
28 
27 
18 
27 
266 

S 

CO 

o 

8 

2 

2 

4 

0 

7 

4 

5 

8 

18 

23 

9 

90 

u 

C3 

o 

o 

8 
11 
6 
11 
3 
8 
6 
4 
8 
3 
4 
5 
77 

13 

12 
14 
14 
17 
17 
20 
23 
13 
20 
14 
17 
I  !il 

u 

> 

O 

10 

5 

11 
5 

11 
5 
5 
4 
9 
8 

12 
9 

94 

Ih" 

■■gs 

.-S  a 

So 
ft 

16 
8 

16 
7 

18 
8 

12 

11 
9 
7 

10 

3 

125 

is 
o 

c 
CO 

16 
8 

16 
2 
1 

'3 

X 

o 
ft 

3 
2 

I-       — 

o  E 

C   C 

Mm 

H 

13 

GO 

03 
U 
O 

u 

< 

mis. 
9-4 
110 
12-0 
100 
10-0 
100 
100 
9-3 
9-6 
3-7 
4-3 
7-5 

mis. 
32 
38 
52 
34 
33 
40 
33 
32 
62 
40 

NW. 

nw. 

NW. 

NW. 

E. 

NW. 
NW. 
NW. 
NW. 
NE. 

2 
2 
6 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
7 

1 
5 
1 
2 
9 
7 
2 
1 

1 

2 

4 
3 
8 
1 
5 
:; 
3 
3 
1 
36 

1 

1 

July 

5 

4 

2 

54 

2 

38 

NW. 

1 

28 

1 

8-9 

62 

NW. 

30 

?, 

32 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Port  Stanley — Latitude,  N.  42°  40'  ;  Longitude, 

W.  81°  13'.     Height  above  Sea-level.  592  feet. 


Months. 


January 

February . . . 
March. 

April". 

May 

June 

July 

August 

September. . 

October 

November.. 
December. 
Year 


Barometer 

AT  32°. 


Moi 
thly 

Mean 


29-39 
29-39 
29-38 
29-40 
29-41 
29-44 
29-35 


Extremes 


Max.  Min 


in.      in 

29-98  28-24 

29-82  28-93 

30-00  28-76 

29-90  29-10 

I 
29-78  29-11 

29-92  29-15 

I 


29-57  2S-97 

29-38  29-64  29-13 

I 
29-48  29-84  29-01 

29-35  29-S3  28-61 

29-45  29-80  28-16 

29-43!29-72  2S-79 


29-40  30-00  28-16 


27-6 
18-4 

2S-2 
41  -4 
51-2 
60-9 
66-5 
64-0 
55-5 
480 
39-0 
31-7 


44-4 


Temperature. 


Mean. 


30-8 
22-3 

31-5 
44-8 
51-7 
64-1 
690 


Max    Min. 


35-2 

28-3 
38-7 

52-3 
61-9, 
73-7 
77-1 


68-2    76-2 


58-2 
49-1 
41-1 
33-9 


C7-7 

57-5 
I 

46-8 
I 

39-5 


23-0 
13-9 
22-2 
35-1 
43-0 
51-7 
04-0 
58-0 
47-7 
42-3 
33-8 
26-4 


47-1,  54-6    38-4 


Mlliy 


Extremes 


Max 


291    46-0 


21  1 
30-5 


45-2 
52-2 


43-7!  71-1 

52-5    74  2 

62-7    91-4 

70-6    83-4 

67-1    86-2 

57-7i  80-2 

49-9  ,71-7 
I 
40  3    57-2 

330    58-2 


Min 


2-4 
-1-4 
-6-1 
22-5 
25-5 
33-9 
51-8 
410 
32-7 
26-5 
20-5 
5-0 


46-5    91-4 


-6-1 


Relative 
Humidity. 


■ 

90 
88 
87 
76 
79 
79 
S4 
86 
87 
89 
87 


85 


88 
83 
84 
75 
76 
78 
81 
83 
86 
88 
86 


83 


Cloudiness. 


% 
77 
66 
67 
63 
44 
34 
39 
40 
46 
74 
77 
70 
,-,s 


% 
91 

72 
74 
57 


51 


% 
77 
62 
61 
50 
46 
31 
39 
43 
46 
65 
69 
63 
54 


Precipitation. 


4-99 

0-58 

4-79 

3-17 

2-29 

3-37 

3-77 

5-53 

1- 

3-58 

2-35 

0-22 


36-50 


5-71 
1-70 


0-92 
0-48 


GOO  1-77 
3-25  0-77 
2-29  0-52 


3-77 
3-77 


1-86 


1-96 
118 


5-53  1-58 


0-72 


3-580-96 
3-85  0-98 
0-940-40 


53-5  41-85  1-96 


Number  of  Winds  from 

X  >. 

o'S 
XS. 

'\> 

a 

u 

V 

> 

< 

**> 

> 

£ 

k"1 

<u  o 

oi  S 
=  = 
■2.9 

Q 

W 

o 

d 

4 
2 
5 
1 

2 
3 

4 

Number  of  Days. 

Months. 

1 
4 
1 
4 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
3 

W 

Z 

6 
7 
8 
17 
5 
4 
5 
5 
6 
5 
9 
5 

10 

8 

12 

17 

15 

11 

5 

3 

14 

8 

4 

4 

114 

W 
en 

14 
8 

12 
4 
8 
7 
7 
3 
9 
4 
4 
1 

to 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 

1 

co 

16 

15 

23 

10 

4 

4 
0 
7 
3 
3 
17 
10 
118 

20 
28 
12 
13 
9 

10 
14 
11 
i: 
11 
L( 
2C 
176 

23 

14 

20 

14 

17 

9 

6 

14 

8 

9 

11 

15 

160 

s 

"3 
O 

2 
0 
2 
11 
4 
11 
18 
19 
.      5 

3 

3 
92 

u 
03 

o 
O 

0 

2 

3 

9 

10 

13 

10 

8 

11 

5 

4 

5 

80 

'3 

12 
17 
17 
11 
15 
26 
18 
18 
10 
12 
9 
13 
178 

a 
c* 

> 

o 

19 

9 

11 

10 

0 

1 

3 

5 

9 

14 

17 

13 

117 

U 

a* 

.s2 

«° 

."£  c 

T  = 

17 
17 
18 
10 
12 
8 

12 
9 
S 
16 
IS 
12 
157 

0 

a 

CO 

7 
5 

10 
1 

03 

si 
o 

6 

$  s 

T3  fc. 
C  O 

H 

1 
1 

2 
2 
4 
4 
5 
5 
1 

3 

ui 

CI 

U 

o 
u 

=1 

< 

mis. 

11 

12 

12 

10 

7 

5 

6 

6 

9 

9 

12 
12 

mis. 
40 
32 
48 
32 
L.6 
16 
20 
18 
24 
32 
00 
36 

SW..NW' 

w. 

SW. 

NW. 

E. 

NW. 

NW.,  SW 
SE. 

S. 

sic,  W. 

SE. 

N. 
NW. 

2 
3 
2 

April 

May 

July 

1 

1 

August    . . 

-'  ptember 

i  )ctober 

5 

B 

1 

26 

November  

5 

8 

30 

1 

1  >i  '  ember 

Var 

19 

82 

SI  I       3 

li 

60 

N. 

21 

25 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Stonecliffe — Latitude,  N.  46°  9'  ■  Longitude 

W.  78°  6'.     Height  above  Sea-level,  489  feet. 


Months. 


January 

February . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November. 

December. 

Year. . 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean. 


Extremes. 


Max 


Min. 


29-35 
29-33 
29-34 
29-40 
29-38 
29-35 
29-27 
29-39 
29-50 
29-37 
29-39 
29-38 


29-93 
29-89 
29-93 
29-82 
29-71 
29-82 
29-61 
29-90 
29-97 
29-70 
29-93 
29-80 


28-23 
28-88 
28-53 
28-89 
29-03 
28-98 
28 -S5 
28-93 
29  07 
28-42 
28-37 
28-59 


29  37  29-97 


28-23 


Temperature. 


Mean. 


s 

00 

d 

a 

d 

CO 

o 

0 

o 

11-2 

16-6 

-4-0 

7-5 

180 

250 

36-2 

44-1 

45-8 

52-2 

56-6 

64-1 

61-0 

67-3 

57-8 

64-1 

47-6 

51-7 

41-4 

45-7 

31-8 

35-6 

19-3 

22-4 

35-2 

41-4 

Max.  Min. 


Mthy 


23-3 
20-0 
36  3 
54-9 
63-2 
77-6 
78-4 
76-8 
66-7 
55-5 
42-7 
30-7 


4-4 
-8-3 
11-3 

30-4 
37-5 
46-9 
52-1 
50-7 
41-9 
36-6 
27-4 
13-9 


52-2    28-7 


13-9 

5-9 
23-8 
42-7 
50-4 
62-3 
65-3 
63-8 
54-3 
461 
351 
22-3 


Extremes. 


Max 


40-5 


460 
360 
57-0 
860 
870 
960 
920 
970 
88-0 
800 
570 
42  0 


Min. 


-32-0 

-32-0 

.230 

200 

230 

310 

400 

36-0 

28-0 

200 

13-0 

8-0 


970 


-32  0 


Relative 
Humidity. 


% 


'; 


Cloudiness. 


% 
25 

14 


% 
47 
42 


'-; 

36 

28 


Precipitation. 


- 


in. 

006 
002 
0-59 
0-34 
204 
0-86 
2-31 
3-46 
2-80 
300 
3-44 
0-41 


m 


in. 
7  ] 
2-9 
1-9 
0-4 


19-33 


11 
10-5 


24-2 


3  — 


bs.Ss 


in. 

0-80 
0-31 
0<78 
0-38 
204 
0-86 
2-31 
3-46 
2-80 
300 
3-55 
1-46 


21-75 


in. 

014 
0  16 
0-40 
011 
0-58 
0-28 
0-76 
1-47 
0-88 
0-82 
0-82 
0-20 


1-47 


Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

.September 

October 

November 

December 

Year 

86263—3 


Xumber  of  Winds  from 


W 


si 

•/. 

0Q 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3    195 


IS 


401 


on 


ml 
2-9 
2-7 
3-2 
5-0 
3-8 
3-5 
3-2 
2-4 
2-2 
4-3 
3-9 
2-8 


mis. 
18 
15 
18 
20 
14 
17 
16 
14 
13 
14 
18 
19 


3  3 


20 


11 

33  > 

a  B 

a  2 
=  6 

si 

Q 


NW. 

W. 

w. 
w. 

w. 

w 
w. 

\\ 
w. 
w. 
vn . 
w. 


w. 


o 


Number  of  Days 


99 


197 


59 


Hi 
7 

13 
9 
12 
8 
11 
16 
11 
16 
15 
20  15 
157   51 


1 
15 


34 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Southampton— Latitude,  N.  44°  30';  Longitude, 

W.  81°  21'.     Height  above  Sea-level,  656  feet, 


Barometer 

AT  32°. 

» 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

8 

03 
OO 

% 

a 

d 
% 

a 

d 

OO 

% 

a 

03 

OJ 

s 
% 

a 

09 

OO 

% 

a 

d 

a 

d 

OO 

% 

a 

03 
03 

s 
% 

g 
'3 

i 
o 
a 
co 

"c3 
O 

H 

d 
3  3 

Max. 

Min. 

s 

a 

S 

d 

d 

00 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

X  ^ 
03  CI 

3 

in. 

in. 

in. 

0 

• 

- 

• 

0 

• 

• 

o 

in. 

in. 

in. 

in. 

January 

29-28 

29-86 

2S-1S 

27<1 

27-4 

33-3 

20-8 

27-1 

49-9 

-3-5 

91 

S6 

87 

89 

91 

91 

81 

86 

203 

15-3 

3-56 

0-50 

February . . . 

29-27 

29-76 

28-69 

14-1 

170 

25-2 

8-8 

170 

46-8 

-14-4 

89 

89 

90 

89 

96 

82 

81 

88 

011 

31-7 

3-28 

0-60 

March 

29-26 

29-92 

28-36 

26-4 

27-7 

38-7 

19-1 

28-9 

60-8 

-51 

86 

83 

87 

86 

80 

81 

61 

70 

1-70 

22-1 

3-91 

0-66 

April 

29-36 

29-86 

28-89 

40-7 

40-8 

49-8 

33-8 

41-8 

77-5 

23-9 

79 

68 

79 

79 

51 

44 

42 

46 

3-82 

0-9 

3-91 

1-36 

May 

29-35 

29-71 

29-00 

49-5 

49-5 

58-9 

39-6 

49-3 

820 

25-2 

75 

82 

79 

59 

57 

58 

0-82 

0-82 

0-26 

June 

29-35 

29-85 

29-07 

61-2 

61-4 

70-8 

49-6 

60-2 

90-7 

34-9 

72 

77 

75 

48 

35 

42 

1-93 

1-93 

0-48 

29-28 
29-33 

29-55 
29-68 

28-88 
28-95 

65-3 
65-7 

65-2 
66-9 

74-8 
75-9 

56-1 
56-4 

65-5 
66-2 

90-2 
88-9 

42- 1 
40-6 

79 
76 

77 
78 

78 

77 

47 
57 

37 
51 

42 
54 

2-40 
1-13 

2-40 
113 

1  -44 

August 

0-33 

September. . 

29-42 

29-86 

28-94 

56-3 

57-9 

69-5 

49-2 

59-4 

91-9 

36- 1 

77 

4 

79 

78 

56 

40 

48 

2-43 

2-43 

0-97 

October 

29-27 

29-66 

28-48 

48-7 

49-3 

56-6 

42-7 

49-7 

80-2 

25-4 

86 

83 

85 

75 

58 

66 

4-05 

60 

4-65 

1-31 

November. . 

29-34 

29-77 

28-32 

39-2 

41-7 

48-5 

34-5 

41-5 

65-5 

26-1 

85 

S4 

85 

85 

75 

80 

2-63 

6-9 

3-32 

1-12 

December. 

29-33 

29-69 

28-60 

33-5 

32-6 

37-7 

26-7 

32-2 

52-8 

2-1 

89 

82 

S5 
S2 

87 
82 

85 
69 

60 
56 

73 
63 

018 

5-6 

0-74 

0-25 

Year.... 

29-32 

29-92 

28-18 

440 

44-8 

53-3 

36-4 

44-9 

91-9 

14-4 

23-23 

88-5 

32-08 

1-44 

Number  or  Winds  from 

■s  ^> 

£  3 
K  ° 

_.- 

03 
u 

03 

< 

jo 

> 
£ 

s 

3 

03 

s 

>> 

CD   O 

al 
■5> 

-*^   r- 
C3   C 

c  S 

2  a 

■g'B 
t£ 
.i=S 
0 

03 

o 

6 

Number  of  Days. 

Months. 

5 

10 
5 
14 
3 
4 
2 
6 
8 
9 
1 
3 
70 

■z 

7 
7 
4 
12 
6 
6 
0 
7 
3 
4 
5 
10 
71 

H 

2 

12 

1 

3 

3 

2 

6 

8 

9 

11 

8 

7 

72 

CO 

12 
7 

15 
8 
7 
2 
4 
5 
4 
8 
8 
3 

83 

05 

13 
5 

19 
9 
4 
9 
7 
8 

13 
6 

11 

6 

110 

CO 

30 
19 
25 
20 
15 
22 
15 
10 
o 

1 
13 
20 

192 

11 
11 
4 
2 
8 
3 
6 
1 
4 
6 
3 
1 
60 

i* 
A 

9 

11 
16 
20 
12 

4 
10 

5 
'   7 

7 

10 

10 

121 

g 

13 
o 

4 

2 

4 

2 

4 

8 

12 

12 

10 

m 

1 

2 
71 

33 

OJ 

-~ 

0 
0 
2 

11 
4 

11 
8 
6 
9 
3 
1 
3 

58 

u 

'5 

s 

9 
15 
10 
19 
14 
19 
20 
14 
15 

9 

13 

165 

03 
O 
U 
V 
> 

O 

23 

19 

14 

9 

8 

5 

4 

5 

7 

13 

'  20 

15 

142 

03 

is 

.-S  c 
.&'" 
'3  o 

03    . 
H 
Pn 

18 

22 

20 

12 

10 

9 

6 

8 

11 

10 

16 

11 

159 

i 

o 
c 

CO 

11 

21 

13 

2 

o 

1 

s  o 
H 

M 
-So 

3 

CO 

cd 
i- 
O 

< 

January 

mis. 

12 

13 

14 

11 

7 

8 

8 

7 

8 

8 

14 

14 

mis. 

37 
30 
60 
40 
22 
32 
36 
24 
Not 
28 
61 
4!) 

NW. 

SW. 

s. 
sw. 

N. 

NW. 

W. 

SW. 

Working  . 

NW. 

NE. 

W. 

2 
1 
6 
5 

1 
2 

8 
3 

March 

.April 

1 

1 
1 

2 
2 

1 

July 

.September 

iber 

1 

4 

8 

60 

1 

1 

4 

5 

111 

61 

NE. 

28 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Toronto — Latitude.  N.  43°  40'-  Longitude 

W.  79°  24'.     Height  above  Sea-level,  379  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humid  itt. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

S 

03 
00 

% 

86 
84 
80 
67 
62 
59 
62 
69 
70 
82 
82 
84 
74 

a 

d 

% 

a 

Q. 
CO 

% 
80 
79 

75 
63 
56 
57 
62 
70 
76 
78 
78 
82 
71 

e 

0J 

s 
% 

83 
81 
78 
65 
59 
58 
62 
.   70 
73 
80 
80 
83 
72 

a 

03 
00 

% 

73 
56 
72 
50 
43 
33 
33 
38 
40 
51 
67 
72 

a 

d 
% 

a 

d 

.  00 

% 

76 
47 
47 
44 
39 
32 
35 
34 
29 
55 
62 
56 

a 

OS 
CD 

% 
74 
51 
60 
47 
41 
33 
34 
36 
34 
53 
65 
64 

a 
'3 

o 

a 

o 
H 

as 

Max. 

Min. 

a 

03 
GO 

1 

d 

a 

a 

OO 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

.§■§ 

January. 
February. . . 
March 

May 

June 

July 

September. . 
October.. 
November.. 
December  . 

in. 

29-61 
29-60 
29-61 
29-64 
29-63 
29-63 
29-55 
29-62 
29-73 
29-58 
29-66 
29-63 

in. 
30-25 
3012 
30-26 
3011 
29-98 
30  13 
29-84 
29-96 
30  14 
30  02 
30  06 
29-96 

in. 

28-34 
29-15 

28-94 
29-32 
29-33 
29  30 
29-22 
29-2.S 
_".i  29 
28-69 
28-31 

290 
16-3 

29-9 
42-6 
52-8 
63-7 
68-6 
67  ii 
57-6 
49-2 
38-8 
31  0 

o 

31-0 

19-8 
32-7 
46-1 
54-5 
65-7 
69-5 
67-3 
57-7 
50-3 
41-9 
32-5 

37-8 
28  0 
41  -9 
55-2 
64-2 
76-8 
81-5 
78-8 
69-fi 
59-6 
48-8 
39-5 

o 

24-8 
12-7 
24-7 
37-3 
44-3 
52-8 
58-9 
58-5 
49-2 
43-6 
35-7 
27-4 

31-3 
20-4 
33-3 
46-3 
54-3 
64-8 
70-2 
68-7 
59-4 
51-6 
42-3 
33-4 

51-6 
53-2 
64-2 
76-7 
86-6 
94-7 
94-8 
920 
85-4 
81-4 
63-6 
53-7 

3-7 
-1-4 
-10 
27-7 
30-2 
37-8 
49-8 
42-2 
35-6 
26-9 
27-0 
6-4 

in. 

3-21 
0-48 
2-84 
3-48 
1-04 
1-35 
2-67 
2-27 
0-97 
2-46 
3-75 
0-48 

in. 
11-5 

6-6 
12-4 
0-2 

T. 

0-8 
5-6 

in. 

4-36 

114 

4-08 

3-50 

104 

1-35 

2-67 

2-27 

0-97 

2-46 

3-83 

1-04 

in. 
0-69 
0-53 
0-98 
0-80 
0-56 
0-84 
105 
0-56 
0-39 
0-96 
1-71 
0-82 

Year — 

29-62 

30-26 

28-31 

45-5 

47-4 

56-8 

39-2 

48-0 

94-8 

-1-4 

53 

46 

49 

25  00 

37-1  28-71 

1-71 

Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Year 

86263-  3| 


Number  of  Winds  from 


HI." 


75 


H 


4 

7 

8 

11 

14 

7 

7 

14 

12 

8 

11 

3 

106 


27 


22 


S 

£ 

z 

13 

24 

8 

3 

19 

9 

9 

16 

12 

3 

11 

13 

0 

16 

12 

0 

24 

8 

8 

18 

11 

7 

10 

9 

7 

6 

4 

5 

11 

13 

7 

19 

10 

3 

30 

12 

65 

204 

121 

>.r 


mis. 

16 
18 
16 
15 
12 
10 
10 
10 
11 
11 
14 
13 


13 


mis. 
40 
39 
48 
40 
33 
31 
36 
31 
29 
35 
40 
40 


48 


.SS 


NW. 

W.-E. 

W. 

E.-NW. 

E. 

NW. 

\\. 

w. 

NW. 

w. 

X. 
NW. 


W. 


14 


55 


Number  of  Days. 


I  7s 


99 


14 

12 

18 

12 

8 

6 

7 

11 

6 

14 

14 

7 

129 


etc 


22 


36 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  White  River — Latitude,  N.  48°  35';  Longitude, 

W.  85°  16'.     Height  above  Sea-level,  1,245  feet. 


Barometer 

AT  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humid  itt. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

% 

a 

d 
% 

a 

d 
— 

% 

a 
a 

s 
% 

a 

3 

OO 
% 

64 
60 

a 

d 

% 

a 

d 

OO 

% 

64 
20 

c 
a 

% 
64 
40 

i 

o 

a 

"3 
o 

'is 

3  3 

Max. 

Min. 

a 

oj 
OO 

S 

d 

a 

d 

OO 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

Soil 

January 

February . . . 

in. 

28-57 
28-59 

in. 
29-20 
29-07 

in. 

27-95 
28-09 

0-3 
-14-5 

o 

2-5 

-2-7 

18-0 
9-6 

D 

-11-3 
-21-0 

o 

3-4 
-  5-7 

o 

40 
30 

-  39 

-  42 
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000 

000 

in. 

12-8 
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in. 

1-28 

1-35 

in. 

0-30 
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28-74 

29-27 

28-24 

32-0 

37-8 

4S-2 

23-7 

36-0 

71 

-    8 

34 

42 

38 

0-46 

1-0 

0-56 

0-2fi 

July 

September. . 

28-61 
28-69 
28-74 
28-63 
28-61 
28-66 

28-97 
29-12 
29-22 
29-06 
29-09 
29-00 

28-04 
2S-07 
28-16 
28-20 
28-18 
28-31 

55-9 
54-1 
44-9 
33-6 
26-3 
13-4 

61-9 

58-9 
48-3 
36-7 
28-4 
18-4 

72-2 
70-3 
60-5 
47-1 
37-1 
29-7 

42-7 
431 
34-8 
27-0 
18-8 
4-9 

57-5 
56-7 
47-7 
37-1 
28-0 
17-3 

80 
86 
79 
71 
52 
43 

29 

27 

15 

2 

1 

-  34 

53 
67 
.57 
77 
84 
71 

57 
54 
50 
73 
75 
61 

55 
60 
53 
75 
79 
66 

2-40 
2-06 
2-27 
1-78 
1-25 
0-00 

0-2 
0-2 
9-0 

7-0 

2-40 
2-06 
2-29 
1-80 
2-15 
0-70 

0-36 

0-36 

0-12 
0-46 

0-fiO 
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>> 
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> 
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> 

a 

S 
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©  o 

«  c 
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"3 

O 
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S3 

S3 

H 

GO 

co 

GO 
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S3 
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O 

u 

GJ 
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4 

(4 
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fa 
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22 
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eg 

O 
!* 

o 

> 

O 
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2 
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o 
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GO 
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W 

o 

fa 

C  O 
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H 

60 

.So 

0  c 

2 

o 

3 
<1 

19 
11 

1 
0 

2 

2 

1 

0 

6 
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0 
0 

10 
6 

16 
10 

7 
23 

mis. 
6-9 
4-9 

mis. 
24 

N. 
NW. 

8 

8 

3 

22 

0 

2 

0 

10 

1 

11 

1 

13 

7-0 

24 

S. 

12 

14 

4 

4 

2 

8 

19 

16 

9 

9 

15 

July 

2 
2 
0 
5 
1 
4 

3 
3 

6 
4 
3 
2 

5 

11 
5 
2 
2 
3 

11 

16 
11 
10 
13 

7 

9 
2 
0 
4 
9 
4 

13 
5 
7 

12 
9 

12 

2 
0 
-6 
4 
9 
5 

9 
4 
9 

12 
5 

10 

5-6 
41 
4-8 
4-6 
6-7 
4-9 

6 
2 
5 
4 
2 
5 

21 

25 

17 

8 

9 

12 

4 
4 
8 
19 
19 
14 

13 
15 
13 
11 
10 
7 

5 
3 
3 
1 

1 
2 
4 

7 

19 
25 
22 

W. 
NW. 

N. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Woodstock— Latitude,  N.  43°  8'  ■  Longitude 

W.  80°  47'.     Height  above  Sea-level,  980  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

00 

a 

d 

a 

d 

00 

s 

a 

d 
00 

% 
83 
73 
68 
44 
55 
48 
50 
53 
56 
58 
66 
71 
60 

a 

d 

IN 

% 

92 

71 
81 
57 
72 
65 
59 
73 
63 
76 
89 
77 
73 

a 

d 

00 

% 
71 
50 
52 
47 
48 
48 
66 
56 
30 
55 
70 
49 
54 

03 
0J 

s 
% 

82 
65 
66 
49 
59 
53 
59 
60 
50 
64 
75 
66 
62 

a 

o 

e 

o 
H 

as 

Max. 

Min. 

S 

oj 
00 

a 

a 

a 

d 

00 

Max. 

Min. 

Mthy 
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Min. 

s 

January , 
February . . . 

March 

April 

May 

June 

July 

in. 

28-93 
28-92 
28-92 
28-99 
28-98 
29  00 
28-93 
28-99 
29  07 
28-93 
29  00 
28-96 

in. 
29-54 
29-30 
29-56 
29-45 
29-33 
29-50 
29-20 
29-29 
29-42 
29-55 
29-47 
29-32 

in. 
27-78 
28-46 
28-35 
28-66 
28-71 
28-71 
28-54 
28-64 
28-57 
28-12 
27-67 
28-30 

26-7 
13-8 
29- 1 
42-3 
520 
62-6 
66-8 
64-8 
54-4 
'46-5 
37-5 
29- 1 

31-3 
20- 1 
35-5 
52- 1 
61-7 
73-8 
76-8 
75-0 
66-4 
560 
45-4 
34-3 

29-2 
17-4 
31-3 
46-3 
55-5 
66-2 
68-9 
671 
56-7 
490 
41-1 
30-8 

35-4 
26-8 
40-7 
56-3 
64-1 
76-7 
80-1 
76-8 
69-2 
57-9 
46-5 
36-4 

21  0 
10-5 
21-3 
35-5 
42-2 
51-4 
56-2 
55-3 
48-2 
39-6 
32-5 
23-2 

28-2 

18-6 
310 
45-9 
531 
640 
681 
66-1 
58-7 
48-7 
39-5 
29-8 

0 

48 
59 
66 
86 
81 
90 
91 
89 
87 
78 
64 
49 

o 

6 
-4 
-5 
24 
2S 
35 
43 
39 
30 
25 
22 
1 

% 
85 
80 
83 
78 
74 
73 
79 
83 
81 
86 

% 
78 
72 
74 
69 
62 
60 
61 
66 
61 
73 

% 
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79 
79 
77 
69 
73 
73 
79 
82 
S6 

\ 

82 
77 
79 
75 
68 
69 
71 
76 
75 
82 
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3-45 

0-51 

2-99 

2-57 

1-12 

1-95 

1-90 

3-35 

0-36 

2-75 

2-32 

014 
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70 
41 

10-8 
10 

0-6 
2-3 
0-9 

in. 

4-15 

0-92 

407 

2-67 

112 

1  95 

1-90 

3-35 

0-36 

2-81 

2-55 

0-23 
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0-51 
0-88 
0-42 
1-66 
008 
0-42 
0-71 
1-48 
0-82 
0-59 
0-87 

August. ..... 

September. . 
October. 
November. . 

December. . 

0-14 

Year 

28-97 

L>!l-5li 

27-67 

43-8 

52-4 

46-6 

55-6 

36-4 

460 

91 

-5 

23-41 

26-7 

26  08 

1-82 
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1 
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20 

14 

7 

?, 

6 

6 

5 

8 

0 

25 

q 

Rfi 

0 

12 

33 

SW 

1 
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12 

10 

7 

5 
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2 
8 
11 
6 
4 

5 
20 

9 
12 

2 

8 
6 
6 
8 
2 

3 
10 

8 
5 
8 

10 

4 
2 
7 
9 

36 
17 
15 
17 
15 

6 

6 

10 

16 

15 

23 
19 
32 
18 
38 

0 
0 
0 
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0 

13 
•  11 

11 
9 
9 

52 
32 
28 
24 
32 

sw. 

SW..-NW. 
NW. 
NW. 
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1 

2 
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6 
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5 

11 

5 
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18 

13 
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10 
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10 
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15 
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5 
6 

8 
7 

4 
1 

4 
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?, 
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10 

8 

4 

- 

6 

1 
4 

8 
9 

4 
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5 
3 
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8 

7 

12 
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2 

10 
28 

10 
19 
22 

26 
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30 

1 

0 
0 

8 

14 

•12 
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36 
32 

9 

5 

7 

84 

9 

6 

11 
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13 
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NW. 

3 
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1 
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11 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Anticosti,  S.W.  Point — Latitude,  N. 49°  24'  ; 

Longitude,  W.  63°  35'.     Height  above  Sea-level,  30  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 

Humidity. 

Cloud 

INESS. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

03 
O 
CO 

OO 

i 

d 

o 
co 

CO 

a 

a. 
o 

CO 

00 

[3 
C3 
CD 

s 

a 

si 

o 

CO 
00 

% 

a 

d 

o 

CO 

CO 

% 

a 

d 

o 

CO 
00 

% 

a 

c3 
CD 

s 
% 

'3 

i 
o 
e 

CO 

"3 
o 
H 

as 

Max. 

Min. 

B 
p. 

CO    g 

ob  a 

Max 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

s 

in. 

in. 

in. 

• 

o 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

% 

1 

% 

% 

%. 

in. 

in. 

in. 

in. 

29-89 
29-72 
29-87 
29-87 
29-89 

30-62 
30-33 
30-58 
30-36 
30-48 

28-33 
28-85 
28-94 
28-93 

211-04 

17-2 

11-5 
22- 1 

33-8 
41-0 

17-7 
121 
24-4 
33-2 
38-6 

24-5 
15-3 
28-3 
37-8 
58-1 

9-7 
-10 
150 
26-9 
331 

17  1 

7-2 
21-7 
32-3 
45-6 

40 
36 

41 
71 
78 

0 

-20 

0 

15 

28 

81 
68 

70 
44 
52 

73 
68 
65 
39 
43 

70 
59 
61 
38 
65 

75 
65 
65 
40 
53 

0-90 
0-52 
0-96 
1-42 
1-98 

48-0 

25-0 

22-0 

90 

01 

5-70 
302 
316 
2-32 
1-99 

0-71 

0-52 

March 

0-40 

0-66 

May 

84 

87 

91 

87 

0-76 

June 

29-79 

3019 

29  .".:; 

46-8 

45-3 

58-9 

38-5 

48-7 

77 

34 

84 

84 

89 

86 

45 

43 

57 

48 

3-42 

3-42 

0-92 

July 

29-79 

3016 

29-40 

550 

53-8 

661 

42-7 

54-4 

77 

37 

92 

93 

93 

63 

53 

55 

61 

60 

2-22 

2-22 

0-72 

August 

29-87 

30-33 

29-52 

56-5 

55-3 

651 

48-2 

56-7 

77 

39 

89 

89 

92 

90 

63 

40 

52 

48 

4-79 

4-79 

0-80 

September.  - 

.29-98 

30-45 

29-48 

49- 1 

48-6 

53-9 

40-8 

47-3 

64 

29 

87 

S4 

87 

86 

47 

40 

45 

44 

3-55 

3-55 

2-25 

i  (ctober. 

29-99 

30-59 

29-27 

45-4 

45-6 

50-3 

36-2 

43-3 

67 

IS 

91 

90 

88 

90 

85 

79 

74 

80 

7-53 

T 

7-53 

1-38 

November.. 

29-92 

30-75 

29  15 

31-3 

32-6 

35-9 

22-3 

291 

48 

4 

97 

95 

90 

96 

75 

55 

57 

62 

2-71 

7-0 

3-41 

0-88 

December.  . 

29-78 

30-54 

2.s  lis 

22-4 

24-0 

27-7 

13-6 

20-7 

34 

-6 

99 

99 

99 

99 

82 
64 

87 
57 

72 
60 

80 

60 

002 

430 

4-32 

016 

Year 

29-86 

30-75 

28-33 

360 

35-9 

43-5 

27-2 

35-3 

78 

-20 

30  02 

154-145-43 

%f,h 

Months. 


January 

February.. 

March 

April 

May. 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December. 

Year.. 


0 

11 

9 

18 

18 

,19 

9 

13 

18 

14 

7 

18 
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Number  of  Winds  from 


H 
fc 

H 

co 

co 

CO 

s 
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6 

12 

10 

11 

15 

33 

10 

4 
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8 

2 

4 

41 

2 

6 

22 

13 

7 

3 

27 

8 

7 

24 
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0 

2 

16 

9 

2 

32 

5 

0 

5 

16 

7 

1 

27 

3 

3 

11 

13 

3 

2 

44 

7 

0 

3 

16 

7 

1 

31 

12 

2 

3 

21 

6 

1 

27 

6 

2 

7 

22 

16 

9 

18 

14 

3 

4 

11 

13 

6 

14 

6 

12 

6 

25 

16 

10 

2 

6 

11 

3 

26 
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55 
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99 

53 

66 

21.7 

15 


O'o 

X  £ 


S>> 
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23-4 
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170 
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14-0 
14-0 
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12-5 
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21  0 
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42 
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61 


o  o 
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NW. 
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S. 
NW. 
NW. 
NW. 

S. 
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16 

19 

14 

5 

2 

6 

1 

1 

4 

5 

14 

17 

104 


17 
19 
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16 
20 
19 
21 
24 
20 
15 
23 
19 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Bird  Rocks — Latitude,  N.  47°  51'  ;  Longitude, 

W.  61°  8'.     Height  above  Sea-level,  125  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

£ 

oj 
OO 

£ 
a 

CO 

a 

d 

00 

a 

a 

s 

a 

OO 

£ 
a. 

CO 

a 

CO 

c 

C3 
0) 

1 

i 

o 

e 
/- 

"3 
o 
H 

c 

is 

Max 

M  in 

i 

OO 

£ 

B 

d 

00 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

.65 

03cX 

s 

January ,.-... 
February. . - 

in. 

29-80 
29-57 
29-82 

29-75 

in. 
30-42 
30-18 
30-45 
20. 9£ 

in. 
28-80 
28-82 
28-90 
29-01 
28-65 
29-14 
29-33 
29-42 
29-43 
29-22 
29-03 
29-05 

o 

21-5 
12-6 
26- 0 
29-4 
390 
46-8 
55-5 
60-7 
54-3 
50-8 
360 
290 

o 

o 

22-2 
119 
26-2 
29-4 
37-7 
45-6 
54-8 
59-5 
540 
51-2 
36-3 
29-5 

» 

o 

O 

• 

0 

% 

% 

% 

% 

% 

68 
70 
68 
57 
67 
54 
64 
40 
56 
75 
47 
52 
59 

% 

63 
62 
62 
49 
60 
43 
57 
42 
48 
70 
50 
50 
55 

% 
58 
50 
58 
49 
49 
39 
59 
23 
38 
55 
29 
26 
46 

% 

63 
60 
63 
52 
59 
45 
60 
35 
47 
66 
42 
43 
53 

in. 

0-36 

0-05 

0-25 

0-26 

0-30 

0-35 

0-59 

0-53 

0-53 

0-24 

0-07 

0-23 

in. 
130 
28-1 
13-5 
2-8 

in. 

1-66 

2-86 

1-60 

0-54 

in. 
0-30 

0-70 

0-40 

April 

May 

0-">o 

29-75  30-34 
29-69  sn-ns 

10    0-40 

0-10 

54-3 
601 

66-5 
57-4 
54-1 
511 
50-3 

390 
47  5 
520 
460 
43-8 
28-5 
21-4 

46-7 
53-8 
590 
51-7 

490 
39-8 
35-9 

68 
72 
80 
64 
59 
60 
73 

35 
39 
46 
36 
28 
15 
9 

0-35 
0-59 
0-53 
0-53 
0-24 

0  05 

July 

September. 

29-70 
29-80 

30  08 
30-21 

0-?0 

0-1? 

29-86  30-31 
29-85  30-44 

29-77  30-54 
29-64  30-39 

0-?0 

0-0.H 

0-7    0-14 

0-05 

December 

4-4 

0-67 
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Ye 
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38-4 
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w 
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u 

o 
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03 
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"3 
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2 

fa 

H 

2j 

tc 

Bs 
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O 

. 

u 
cS 

CJ 

o 
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1 
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0 
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19 
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fa 
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24 
22 
23 
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26 
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28 
27 
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28 
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09 

0] 

o 

U 
> 

o 

3 
3 
8 
3 
6 
3 
5 
0 
2 
9 
0 
0 
42 

p.-- 

F 

fa 

16 

10 

17 

6 

9 

11 

9 

8 

7 

5 

4 

5 

107 

i      - 

i     i 

■j.     s 

12  .. 

9  .  . 
10  .. 
3  .. 

1  .. 

2  .. 

3  .. 
40  .. 

!  1 

2 
1 
8 
7 
8 
3 
6 
3 
4 
12 
3 
2 
. .      59 

—    ° 

J3 

M 

13 

CO 

D 

6 

5 

1 

8 

13 

11 

3 

6 

8 

2 

13 

11 

87 

3 

8 

2 

15 

18 

6 

6 

9 

9 

7 

6 

1 

90 

1 

10 
6 
6 
3 

o 

3 
2 
1 

13 
2 
6 

55 

6 

2 

8 

13 

15 

2 

14 

3 

11 

31 

7 

5 

116 

10 
3 
9 
3 

16 
5 
3 
6 
3 
4 
0 
3 

65 

23 

7 
25 
24 

8 
29 
29 
34 
20 
16 
20 
18 
253 

13 

7 
17 
3 
2 
4 
5 
12 
5 
8 
13 

96 

30 

41 
22 

12 

14 

26 

3 

17 

28 

8 

28 

38 

2117 

1 
1 
3 
6 
4 
5 
7 
4 
5 
4 
1 
4 
45 

III 

III 

III 

III 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

8 
7 
8 
7 
6 
5 
5 
7 
7 
7 
8 
8 

NW. 
NW. 
NW. 
NE.-W. 
NE. 
NW. 
SE. 
NW. 
NE. 
SE. 
NW. 
X. 

8 
5 
5 
4 
1 

3 
3 
6 

8 

7 

Ma 

1 

July 

2 
3 

5 

4 

3 

1 

5 

III 

8 

N.-NW. 

50 

16 
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METEOROLOGICAL   TABLES,    PROVINCE    OF    QUEBEC. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Father  Point — Latitude,  N.  48°  31';  Longitude, 

W.  68°  19'.     Height  above  Sea-level.  20  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

03 
OO 

% 

77 
67 
84 
86 
81 
83 

a 

d 

CO 

% 
8S 

7; 

8! 

B 

d 

OO 

% 
81 
73 
88 
.     87 
81 
78 

c3 
CO 

% 

80 
71 
86 
86 
81 
80 

a 

03 

OO 

% 
85 
71 
85 
52 
77 
71 
70 
57 
64 
82 
88 
87 
74 

a 

d 

CO 

% 
85 
70 
89 
47 

a 

d 

OO 

% 
67 
57 
55 
414 

72 
66 
78 
62 
43 
69 
73 
71 
63 

e 

CO 

o 

B 

% 
76 
64 
70 
48 
74 
68 
74 
60 
53 
76 
80 
79 
69 

c 

'3 

i 
o 
c 
CO 

"3 
o 

H 

as 

Max. 

Min. 

S 

09 

OO 

S 
d 

a 

d 

OO 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

s 

January, 
February. . . 

March 

April 

May 

June 

Julv 

in. 

29-95 
29-87 
29-93 
29-94 
29-93 
29-86 
29  80 
29-93 
3005 
29-98 
29-98 
29-91 

in. 
30-64 
30-31 
30-65 
30-54 
30-31 
30-22 
30-23 
30-47 
30-47 
30-50 
30-79 
30-55 

in. 
28-25 
29-13 
29-21 
28-93 
29-21 
29-44 
29-39 
29-56 
29 -Oil 
29-06 
29-41 
29-10 

16-3 
5-3 
23-6 
34-8 
41-7 
49-5 
55-7 
54-7 
49-2 
42-6 
32-5 
20- 1 

0 

17-3 
9-0 
26-1 
37-3 
43-2 
52-4 
58-1 
55-6 
49-2 
44-5 
340 
21-3 

26-4 
170 
33-5 
43-8 
500 
60-9 
65-9 
64-3 
58-0 
51-6 
40-2 
27-8 

8-5 
-0-4 
18-5 
29-9 
36-8 
42-7 
50-3 
47-9 
411 
380 
27-8 
151 

O 

17-5 
8-3 
260 
36-9 
43-4 
51-8 
581 
56-1 
49-8 
44-8 
34-0 
21-5 

46 
42 
58 
62 
68 
77 
75 
75 
73 
70 
68 
36 

o 

-12 

-14 

-  2 

19 

24 

33 

43 

39 

33 

26 

2 

0 

in. 

0-70 

000 

103 

0-81 

2-72 

2-62 

4-35 

2-94 

2-42 

4-96 

0-86 

002 

in. 
29-2 
14-3 
150 
130 
1-3 

T. 

1-9 
18-6 

in. 

3-62 

1-43 

2-53 
211 
2-85 
2-62 
4-35 
2-94 
2-42 
4-96 
105 
1-88 

in. 
100 
0-66 
0-50 
0-60 
0-72 
0-60 
100 

August 

September. . 

November. . 
December   . 

85 
82 
88 
86 
81 
75 

86 
84 
87 
86 
80 
76 

85 
83 

,S7 
86 
81 
75 

0-68 
1-46 
0-80 
0-40 
0-80 

Year.. 

29-93 

30-79  28-25 

35-5 

37-3 

450 

29-71    37-4 

77 

-14 

23-43 

93-332-76 

1-46 

Number  of  Winds 

FROM 

_  >. 

Number  of  Days. 

>> 

?/s 

>> 

o 

*CJ 

a -s 

Months. 

H 

H 

^ 

£ 

a 
■a 

M  o 
&£ 

ojc- 

U 
00 
> 

> 
a 

03 

s  a 

.2  a 

o'S 

coJ2 

CO 

"3 

a 

"3 
6 

u 

03 
00 

u 

03 

o 
u 

00 

> 

1: 
1? 

o 

*3 

bi 

II 
c  o 

u 
O 
F-i 

'A 

A 

W 

CO 

CO 

CO 

ts 

'A 

o 

< 

a 

0 

'A 

o 

to 

o 

p.< 

CO 

X 

h 

H 

h-1 

< 

mis. 

mis. 

16 

18 

0 
5 

6 
10 

1 
1 

13 
9 

25 
12 

16 
9 

13 
18 

3 

?, 

17-3 
18-4 

63 
55 

w. 

w. 

15 

S 

0 

1 

15 
15 

16 

13 

15 
8 

13 

8 

2 

7 

4 
7 
5 

18 
16 

18 

5 
3 
0 

7 
3 
3 

27 
6 
0 

15 
29 

18 

14 

11 

6 

1 

8 
fi 

18-0 
12-9 
11-3 

55 

54 
33 

sw. 

SW. 
E. 

10 

7 

0 
9 
1 

16 
12 
13 

15 
9 
17 

19 
9 

10 

12 
5 
1 

2 

April 

May 

1 

5 

1 

1 

1 

8 
9 

0 

0 

1 
3 

3 

0 

34 
41 

3 

n 

5 
7 

100 
9-3 

30 

3? 

w. 

N. 

4 
2 

1 
1 

19 

17 

10 

13 

15 
15 

1 

August 

September.. 

f, 

n 

6 

0 

?, 

1 

44 

i 

6 

11-fl 

40 

w. 

9 

fi 

15 

10 

11 

5 

3 

6 

1 

II 

3 

3? 

4 

fi 

11-? 

35 

\Y 

2 

6 

15 

q 

10 

1 

4 

4 

19 

89 

3 

2 

1 

32 

19 

9 

5 

130 

0 

2 

1 

14 

5 

6 
12 

111 

3 

12 

11 

103 

19 

14 

5 

276 

4 

9 

7 

90 

5 

2 

1 

52 

13-2 

170 
15-2 

45 
52 
42 

SW. 

SW. 
N. 

7 
5 
5 

3 

1 

2 

31 

12 

9 

10 

168 

16 

20 

19 

162 

19 

9 

9 

149 

9 

4 

9 

52 

14 

Year 

13-8 

63 

w. 

69 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Harrington  Harbour — Latitude,  N.  50°  40'  ; 

Longitude,  W.  59°  19'.     Height  above  Sea-level,  29  feet. 


Barometer 

AT  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

d 
oo 

% 

a 

d 
% 

a 

d 

00 

% 

e 
% 

a 

00 

'. 

64 
39 
70 
60 
62 
48 
68 
71 
66 
80 
67 
72 
64 

a 

d 
% 

a 

d 

OO 

% 
60 
40 
63 

70 
73 
66 
6S 
68 
55 
79 
53 
53 
62 

c 

03 

s 
% 

62 
40 
66 
65 
67 
57 
OS 
70 
60 
79 
60 
63 
63 

o 

0 

o 

as 

Max. 

Min. 

CO 

S 

d 

a 

d 

00 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

in. 

29-85 
29-60 
29-87 
29-87 
29-90 
29-77 
29-85 
29-90 
29-94 
30-06 
29-86 
29-74 

in. 
30-55 
30-34 
30-50 
30-25 
30-50 
30-21 
30-12 
30-26 
30-49 
30-41 
30-65 
30-39 

in. 
28-42 
28-65 
28-72 
29-26 
29-10 
29-28 
29-56 
29-46 
29-32 
29-49 
29-26 
2'J  nil 

o 

4-4 
T2-l 
150 
26-5 
36-0 
44-6 
51-7 
53-3 
48-9 
44-0 
26-5 
14-8 

9-6 
4-1 
17-1 
28-9 
38-1 
46-1 
51-7 
52-5 
51-8 
45-3 
9A.A 

16-6 

14-7 
25-7 
35-1 
43-4 

52-8 
57-5 
58-6 
57-4 
50-3 
340 
■24-2 

-1-8 

-6-4 

8-0 

21-2 

31-5 

39-2 

47-3 

48-5 

42-7 

37-1 

21-4 

7-5 

O 

7-4 
4-2 
16-9 
28-2 
37.5 
460 
52-4 
53-6 
50-1 
43-7 
27-7 
15-9 

o             o 

38      -25 
36      -30 
40      -10 
4-4        11 
54        22 

63  33 

64  40 

in. 
1-50 
0-20 
0-46 
1-40 
2-49 
3-37 
5-21 
5-89 
1-30 
10-01 
(1-01 
0-35 

in. 
24-1 
24-0 
6-2 
2-0 
0-7 

T 

2-7 

7-9 

in. 
3-91 
2-60 
1-08 
1-60 
2-56 
3-37 
5-21 
5-89 
1-30 
1001 

in. 
1-80 

February . . . 

0-90 

0-45 

1-10 

May 

1-31 

0-83 

July 

August 

September. . 

1-37 

68 
69 
64 
47 
39 

44 
30 
21 

-  1 
-13 

83 

92 

95 
92 

89 
92 

2-50 
0-68 

0-88  0-36 

!  16-3 

1-140-30 

29-85 

30-65 

28-42 

30-3 

32-5 

39-2 

24-7 

320 

69      -30 

32-79 

67-6 

39-55  2-85 

Number  of  Winds  from 

Number  of  Days. 

!'3 

o2 

c; 
ex 

e3 
0) 

> 

> 

°-3 

to 

Months. 

3  = 

H 

co 

S 

a 

J 

c  3 

.2  a 
.§1 

'_- 
"o 
6 

03 
03 

.si 

+3 
OO 
03 

c 

o 

> 

1? 

i 

o 

'ci 

bb 

c  o 

ia  to 

-Si 

to* 

C3 

O 

u 

3 

Z 

2 

K 

X 

!S 

•A 

o 

< 

S 

0 

'A 

U 

fe 

O 

fl< 

CO 

W 

1* 

H 

3 

< 

mis. 

mis. 

23 

8 

5 

0 

1 

1 

13 

11 

o 

1? 

5f) 

6 

6 

14 

11 

11 

11 

12 

12 

4 

7 

6 

58 
36 

w. 

NE. 

3 

7 
6 

11 
11 

13 
13 

10 

8 

8 
5 

2 

16 

13 

9 

3 

9 

6 

5 

13 

9 
4 
3 

2 

7 

10 

7 

6 

1 
0 
2 
2 

2 
7 
4 
0 

9 
13 
9 
8 

18 
18 
25 

22 

1 
1 
5 

7 

4 
3 
2 
0 

10 

10 

9 

14 

38 
46 
33 
45 

SW. 
W. 

w. 

4 
2 
1 
1 

4 
4 
2 

2 

18 
14 
15 
23 

8 
13 
14 

5 

12 
17 
15 

7 

3 

1 

September 

5 

8 

2 

9 

15 

2 

8 

1 

6 
2 

8 
1 

12 
12 

6 
21 

0 

4 

13 
14 

51 
49 

N. 
W. 

2 

7 

0 

4 

15 
15 

16 

11 

13 

9 

4 
2 

November 

7 

1 

_          , 

12 

7 

7 

0 

2 

2 

13 

14 

5 

13 

56 

N\V 

6 

1 
50 

21 

185 

9 

130 

12 
130 

11 
51 

1 
10 

2 

Yeai 

42 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Montreal — Latitude,  N.  45'  30°;  Longitude, 

W.  73°  35'.     Height  above  Sea-level,  187  feet. 


Months. 


January 

February 

March 

April 

May I 

June | 

July 

August 

September. . 
October. .  . 
November.. 
December. 
Year.. 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean 


in. 

29-81 
29-76 
29-78 
29-80 
29-77 
29-76 
29  07 
29-79 
29-92 
29-77 
29-85 
29-78 


29-79 


Extremes. 


Max.    Min 


in. 
30-57 
30-29 
30-50 
30-35 
30  16 
30-19 
30-00 
30-29 
30-39 
30  18 
30-45 
30-26 


30-57 


28-05 


§a 


20-8 
8-3 
26-5 
41-7 
51-3 
62-4 
67-9 
63-6 
54-2 
48-3 
37-4 
25-3 


42-3 


Temperature. 


Mean. 


^a 

r~  a. 


23-5 
13-7 

29-4 
46-7 
54-7 
64-9 
69-5 
66-8 
50-S 
51-9 
39-4 
26-6 


45-3 


.Max 


29-2 
20-7 
36-2 
54-8 
62-9 
73-1 
78-1 
74-6 
64-6 
56-9 
45-3 
32-5 


52-4 


Min. 


15-1 
40 
21-1 
36-8 
44-9 
54-0 
60-9 
57-8 
47-9 
44-8 
32-7 
20-4 


36-7 


Mthy 


22-2 
12-3 
28-6 
45-8 
53-9 
63-5 
69-5 
66-2 
56-3 


Extremes. 


Max. 


Min. 


46-0 

41  o! 

62-3 
83-4 
84-7 
87-9 
93-2 
88-8 
81-2 


50-9   73-8 


39  0 

26-5 


62-3 
41-9 


44-6;  93-2 


-11-3 
11-4 
-4-6 
21-5 
31-8 
41-7 
510 
43-3 
33-7 
25-4 
17-0 
1 


-11  -4 


Relative 
Humidity. 


% 
69 
61 
67 
44 
51 
47 
49 
51 
54 
62 
61 
69 


69   57 


\ 
7; 
64 
69 
53 
58 
57 
60 
60 
64 
68 
67 
71 
64 


'. 
72 
64 
71 
52 
58 
55 
58 
61 
64 
69 
66 
71 
63 


Cloudiness. 


'.; 

72 
54 
62 
44 
46 
36 
46 
47 
39 
70 
50 


'; 

58 
59 
64 
37 
56 
41 
55 
53 
50 
70 
60 


69   62 


53   55 


'. 
63 
52 
56 
37 
46 
35 
54 
46 
23 
63 
67 
5S 
50 


65 
55 
61 
39 
49 
37 
52 
49 
37 
67 
59 
63 


53 


Precipitation. 


« 


in. 

2-95 

0-87 

4-54 

2-23 

3-84 

1-53 

2-42 

2-54 

4-28 

5-44 

1-98 

0-71 


33-33 


98-6 


in. 

5-20 

311 

6-45 

2-46 

3-84 

1-53 

2-42 

2-54 

4-2! 

5-45 

2-45 

3-46 


43-19 


sg 


in. 
0-86 
1-34 
110 
1-18 
111 
0-57 
0-53 
0-67 
1-5S 
2-56 
0-S1 
0-87 
2-56 


- 

Number  of  Winds 

from 

>.  . 
TS  >. 
o  5 

03 

> 
< 

> 
s 
jj 

>> 

o-g 

<y  o 

£"3 

■5> 

7s  6 
o  3 
3  c 
8 '3 

Q 

ca 
'o3 

o 

6 

Number 

of  Days. 

Months. 

0 
1 
4 

20 
6 
8 
5 
4 
6 

7 

:: 

4 

68 

z 
11 

17 

7 

7 
12 
13 

2 
11 
10 
27 

5 

13 

141 

a 

4 
3 
3 
4 
6 
3 
7 

11 
7 
6 
4 
4 

62 

H 

CO 

3 
2 

2 
4 

12 
4 
3 
8 
7 
8 

11 
4 

68 

15 

3 

30 

21 

16 

10 

13 

18 

12 

21 

5 

3 

107 

CO 

25 
16 
16 
12 
10 
32 
31 
23 
19 
6 
24 
13 
227 

21 

26 

27 

10 

5 

5 

22 

15 

13 

12 

19 

27 

202 

14 

15 

4 

12 

25 

14 

10 

3 

9 

5 

18 

24 

153 

a 

"3 
U 

0 

1 

0 
0 

1 

1 

0 

II 
1 
1 
1 
1 

7 

- 

5 

3 

5 

5 

12 

7 

11 

5 

4 

12 

4 

5 

5 

78 

15 
16 
15 
11 
16 
16 
22 
24 
14 
15 
17 
14 
195 

es 
o 

0J 
> 

O 

13 
7 

11 
7 
8 
3 
4 
3 
4 

12 
8 

12 

92 

01 

IE 
«° 

.■a  c 

20 
17 
18 

S 
11 

9 
12 
12 

9 

15 

14 

13 

158 

& 

o 
a 
to 

14 

16 

9 

2 

X 

2 
1 
1 

o 

4 
1 

a  o 
H 

« 

O 

i-, 

< 

mis. 
14-6 
12-8 
14-0 
14-0 
120 
13-0 
12-9 
11-4 
10-8 
12-4 
14  0 
14.3 

mis. 
41 
32 
60 
41 
26 
34 
30 
24 
30 
32 
45 
34 

SW. 

sw. 

SW. 

sw. 
sw. 
sw. 
sw. 
sw. 
s. 

NE. 
NW. 

3 
4 
1 
4 
0 
1 
1 
0 
1 
4 
0 
5 

i 

1 

1 
2 

5 
6 
'      4 
2 
1 

May 

1 
1 

1 

June 

July 

August 

September 

October 

1 

2 

9 

53 

1 
7 

3 

2 

2 
17 

November 

December 

22 

.... 

Year 

13.0 

60 

sw. 

30 

i 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Quebec — Latitude,  N.  46°  48';  Longitude, 

W.  71°  13'.     Height  above  Sea-level,  296  feet. 


Months. 


January. 
February. 

March 

April 

May 

June 

July 

Augu.- 1 . 
September. 
October... . 
November 
December 
Year 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean 


in. 

29-67 
29-60 
29-66 
29-67 
29-64 
29-61 
29-53 
29-67 
29-79 
29-67 
29-72 
29  62 


Extremes 


\In\      Mm 


in. 
30-36 
30  08 
30-33 
30-22 
3001 
29-99 
29-92 
30  18 
30  -2S 


in 
28-14 

28-99 
28-94 
2S-90 
29  09 
29-20 
29  07 
29-28 
29-33 


3011  28-80 
30-43  29-08 
30-18  28-74 


29-65  30-43  28-14 


17-5 

40 
21-9 
37-1 
46-4 
56-4 
63  0 
60-0 
51-6 
46-3 
33  3 
211 


38-2 


Temperature. 


Mean. 


17-4 
9-7 
27-2 
41-6 
51-2 
60-9 
66-4 
63-7 
55-4 
48-4 
34-3 
22-0 


41-5 


Max 


24-8 
17  2 
34-2 
50- 0 
60-7 
70-1 
76-2 
71-9 
64-6 
55-2 
40-6 
28-3 


49-5 


Min 


81 
-1-3 

171 
30-9 
40-9 
4S-4 
56-2 
53-9 
45-9 
425 
280 
15- 1 


Mthy 


321 


16-5 

80 
25-7 
40-5 
50-8 
59-3 
66-2 
62-9 
55  3 
48-9 
34  3 
21-7 


Extremes. 


Max 


40S 


43-2 
39-6 
56-5 
80-4 
84-2 
850 
90-0 
82-6 
80-8 
72  8 
61-2 
38-2 


900 


Min. 


17-8 

-17-4 
-12-2 
130 
28-5 
37-4 
47-5 
40-5 
29-2 
23-6 
13-2 
1-2 


17-8 


Relative 
Humidity. 


% 
81 
68 
80 

73 
75 
75 
81 
81 
83 
88 
79 
85 
79 


78 
68 
78 
60 
59 
62 
70 
66 
65 
77 
74 
80 


'. 
82 
73 
M 
68 
68 
70 
76 
78 
77 
84 
75 
82 
76 
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67 
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7.5 
S3 
76 
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57 
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57 
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79 
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77 
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60 
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71 

65 

65 

58 

70 

45 
64 

53 

- 
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(8 

69 
73 
63 


Precipitation. 
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1-96 

0-28 

3-49 

1-53 

2- 

3-44 

605 

1-96 

3-89 

3-74 

1-85 

0-20 


31  08 


03 


111 

17-6 

25-9 

19-9 

20 


T. 

2-5 

20-6 
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3-72 

2-87 

5-48 

1-73 

2-69 

3-44 

605 


0-58 
0-67 
0-77 
0-67 
0-80 
1-25 
1-42 


1-96  0-83 

3-891-15 
3-741-15 
2-10J0-64 
2-260-44 


39-93  1  -42 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Sherbrooke — Latitude,  N.  45°  24';  Longitude, 

W.  71°  53'.     Height  above  Sea-level,  620  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 
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a 
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a 
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Mthy 
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s 

in. 

in. 

in. 

■ 

o 

0 

- 

■ 

• 

o 

o 

in. 

in. 

in. 

in. 

January 

29-32 

30-02 

27-70 

20-6 

26-9 

24-6 

31-4 

13-4 

22-4 

48 

-17 

81 

73 

78 

77 

71 

71 

64 

69 

1-56 

22-5 

3-81 

0-71 

February . . . 

29-25 

29-77 

28-76 

71 

15-8 

131 

18-5 

2-1 

10-3 

47 

-21 

77 

65 

75 

72 

59 

70 

60 

63 

016 

23-9 

2-55 

0-66 

March 

29-33 

30  03 

28-58 

26-8 

35-6 

30-7 

38-5 

20-7 

29-6 

66 

-16 

78 

68 

75 

74 

66 

71 

53 

63 

515 

13-6 

6  51 

1-28 

April 

29-34 

29-89 

28-70 

41-2 

51-3 

44-3 

53-3 

32-1 

42-7 

85 

14 

67 

49 

62 

59 

46 

61 

37 

48 

1-22 

7-2 

1  -94 

0-77 

May 

29-31 

29-68 

28-87 

50-2 

58-7 

51-7 

60-8 

40-2 

50-5 

85 

25 

67 

51 

68 

62 

60 

68 

50 

59 

3-33 

3-33 

1-23 

29-31 

29-71 

28-93 

611 

70-1 

61-1 

72-1 

47-4 

59-8 

82 

35 

66 

46 

68 

60 

53 

48 

38 

47 

2-37 

2-37 

0-69 

July 

29-22 

29-54 

28-80 

65- 1 

74-4 

67-5 

76-6 

55-7 

66-1 

91 

46 

78 

58 

73 

70 

53 

50 

54 

52 

3-28 

3-28 

1-25 

August 

29-36 

29-81 

28-95 

63-8 

71-7 

63-8 

74-4 

51-7 

63-1 

88 

38 

65 

56 

75 

66 

55 

57 

42 

51 

309 

3-09 

1-33 

September. . 

29-46 

29-91 

29  03 

53-3 

63-9 

530 

660 

43-2 

54-6 

85 

28 

71 

53 

76 

67 

40 

47 

39 

42 

2-07 

2-07 

106 

29-31 

29-71 

28-39 

47-8 

56-4 

50-8 

58-2 

42-1 

501 

77 

24 

84 

67 

77 

76 

76 

78 

62 

72 

3-71 

0-4 

3-75 

1-29 

November.. 

29-39 

30-01 

28-61 

35-5 

41-8 

380 

44-4 

29-5 

36-9 

64 

14 

76 

61 

72 

70 

68 

67 

70 

68 

1-44 

4-6 

1-90 

0-40 

December. . 

29-29  29-75 

28-37 

22-3 

26-7 

24-9 

30-4 

17-9 

24-1 

43 

-6 

84 
74 

76 
60 

82 
73 

81 
69 

76 
60 

76 
64 

72 
54 

75 
59 

0-53 

29-2 

3-45 

0-95 

Year 

29-24^0-OS 

27-70 

41-2 

49-4 

43-6 

52- 1 

330 

42-5 

91 

-21 

27-91 

101-4 

38  05 

1-33 
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Months. 
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1 
5 
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8 
9 
0 
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1 
5 
3 
0 
40 

z 

0 
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3 
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0 
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0 
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9 

H 
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3 
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5 
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4 
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51 

CO 

18 
8 
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15 
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13 
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5 

14 
7 
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9 
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138 
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13 
11 
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13 
12 
24 
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145 
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30 
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13 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Chatham — Latitude,  N.  47°  3'  ;  Longitude 

W.  65°  29'.     Height  above  Sea-level,  284  feet. 


Barometer 

AT  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

£ 

% 

78 
72 
81 
79 
79 
73 
82 
79 
78 
86 
78 
77 
79 

a 

d 

% 
78 
76 
81 
77 

a 

d 
cs 

% 
77 
77 
82 
80 
80 
75 
82 
79 
75 
86 
78 
78 
79 

a 

03 

o 

% 
78 
75 
82 
79 
79 
74 
82 
79 
77 
86 
78 
77 
79 

a 

03 
OS 

% 

66 
42 
63 
59 
68 
48 
68 
49 
55 
82 
61 
62 
60 

a    a 

d       d 

•tf          OS 

%      % 

58     47 

53'     40 

62     52 

61      50 
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....      34 

....      70 

....      47 

....      57 

52 

a 
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Max. 

Min. 
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February . . . 

March 

April 
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August 

September.. 

November.. 
December  . 

in. 

30  02 
29-86 
30  00 
29-95 
29-94 
29-89 
29-85 
29-98 
30  08 
30  02 
30  04 
29-90 

in. 
30-77 
30-28 
30-78 
30-43 
30-50 
30-23 
30-23 
30-41 
30-47 
30-61 
30-87 
30-60 

in. 
28-49 
29-17 
29-22 
29  07 
28-89 
29-37 
29-45 
29-66 
29-63 
29-37 
29-43 
28-86 

16-3 
6-7 
26-2 
38-9 
45-7 
56-3 
63-3 
60-8 
52-3 
510 
33-6 
11)0 

19-6 
120 
30-3 
400 
46-4 
56-6 
64-3 
62-8 
53-3 
520 
36-2 
22-7 

27-8 
21-4 
38-8 
52-5 
57-2 
69-7 
76-2 
74-3 
66-1 
590 
44-3 
29-8 

8-7 
0-5 
18-8 
310 
37-9 
45-4 
55-7 
53-3 
44-9 
46-3 
28-9 
15-0 

18-3 
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28-8 
41-8 
47-6 
57-6 
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36-6 
22-4 

51 
50 
64 
85 
88 
82 
92 
86 
84 
76 
64 
41 

-  12 

-  16 

-  12 
14 
29 
35 
50 
40 
32 
30 

7 

-  3 

in. 

1-91 

0-51 

2-10 

1-95 

2-72 

2-55 

3-49 

3-44 

1-63 

9-22 

1-31 

0-28 

in. 
14-7 

18-4 
23-5 

7-1 

0-8 
27-5 

in. 

3-38 

2-35 

4-45 

2-66 

2-72 

2-55 

3-49 

3-44 

1-63 

9-22 

1-39 

303 

in. 
0-74 
0-48 
0-87 
0-59 
0-62 
0-70 
0-69 
0-7G 
0-68 
1-50 
0-60 
0-86 

29-96 

30-87 

28-49 

39-2 

'41-4 

51-4 

32-2 

41-8 

92 

-  16 

3111 

920 

40-31 

1-50 

Number  of  Winds 

FROM 

_  >> 

Number  of  Days. 

^ 

s» 

O   o 

Months. 

0)   O 

2> 

oj 
> 

u 

o 

I 

S  *a3 

00 

0> 

t- 

to 

W 

H 

£ 

s= 

c 

g 

=  3 
.2  ~ 
*3'P 

C3 

a 

"o 
d 

u 

43 

-J: 

a 

CJ 

u 

CJ 

> 

3° 

0 

*C3 

M 

ECO 
3 
Si 

or  - 
c  c 
•£J2 

"5 

CO 

CJ 

O 

s 

z 

y. 

H 

CO 

co 

co 

IS 

Z 

O 

< 

s 

Q 

'A 

U 

fe 

o 

di 

CO 

W 

1* 

H 

< 

mis. 

mis. 

3 
3 
0 
4 
7 
4 
4 
5 
3 
3 
1 
0 
37 

5 
3 
2 

13 
5 
1 
4 
0 
4 

13 
2 
4 

56 

3 

12 

10 

25 

15 

9 

9 

6 

8 

14 

7 

7 

125 

2 
1 
4 
1 
4 
0 
3 
0 
0 
0 

1 

2 
18 

2 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
1 

31 
15 
32 

19 
10 

17 
17 
23 

7 

36 
26 
34 
17 
7 
16 
20 
20 
25 

11 

22 

9 

11 

12 

12 

3 

6 

12 

0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 

5-5 
6-7 
5-6 
4-6 
3-8 
5-0 
4-3 
4-1 
41 

40 
48 
40 
18 
16 
50 
22 
10 
14 

W. 

NW 

1 
1 

6 
8 

18 

13 

7 

17 
15 

10 
13 

March 

April 

May 

NW 

1 

7 

13 

11 

18 

11 

9 

W 

fi 

17 

7 

10 

4 

NW. 
W. 
SW. 

w. 

NW 

2 

91 

1? 

2 

3 

2 

23 
17 

4 
1? 

12 
?1 

July 

5 

5 

20 
22 

6 
3 

13 

in 

4 

0 
0 

1 

9 

20 

16 

17 

224 

8 

22 

17 

21S 

4 

10 

14 

126 

0 

1 

0 
7 

5-4 
50 
3-6 

48 
60 
20 

E. 

1 
1 

2 

4 

4 

54 

13 

21 

16 

214 

16 

5 

11 

97 

20 

7 

14 

169 

1 

1 

14 
53 

NW. 

2 

5 



v 

4-8 

60 

7 

46 


METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    NEW    BRUNSWICK. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fredericton— Latitude,  N.  45°  57';  Longitude. 

W.  66°  36'.     Height  above  Sea-level,  164  feet. 
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METEOROLOGICAL   TABLES,    PROVINCE    OP    NEW    BRUNSWICK. 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  St.  John— Latitude,  K   45°  17'-  Loneitude 

W.  66°  4'.     Height  above  Sea-level.  75  feet. 
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Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 

Mi -all 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 
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77 
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75 
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84 
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86 
84 
80 
72 
85 
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39-5 
46-6 
51-9 
62-6 
67-1 
65-5 
60-6 
59-6 
45-8 
35-7 

o 

19-7 
8-3 
26-6 
33-7 
39-7 
48-5 
55-0 
54-5 
48-5 
50-2 
33-3 
22-2 

O 

28-4 
161 
33  1 
40-2 
45-8 
55-6 
61  1 
60- 0 
54-6 
54-9 
39-6 
29-0 

51-5 
46-2 
52-3 
61-4 
65-5 
73-7 
800 
77-2 
70-2 
69-3 
61-8 
50-2 

a 

-10 

-10-7 

-4-8 

19-3 

31-3 

41-3 

52-3 

47-2 

36-3 

30-2 

120 

8-5 

% 

61 
53 
61 
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METEOROLOGICAL   TABLES,    PROVINCE    OF    NOVA   SCOTIA. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Halifax — Latitude,  N.  44°  39'  ;  Longitude. 

W.  63°  36'.     Height  above  Sea-level,  88  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Sable  Island  (Main  Station)— Latitude,  N.  43°  57'- 

Longitude,  W.  60°  6'.     Height  above  Sea-level,  25  feet. 


Months. 
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March 

April 

May 

June 

July 

August 
September. 

October 

November 

December . 

Year 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly- 
Mean. 


in. 

30  04 
29-79 
3015 
29-97 
29-94 
30  00 
3004 
30-09 
30-11 
30  05 
30  09 
29-87 


Extremes. 


Max 


30-65 
30-33 
30-78 
30-47 


Min 


29  08 
29  01 
29-30 
29-41 


30-46  29-26 


30-33 
30-39 
30-36 
30-46 
30-60 
30-76 
30-51 


3001  30-78 


29-53 
29-74 
29-66 
29-70 
29-34 
29-53 
29  18 


2901 


31-7 
26- 1 
34  -1 
38  l 
13  :; 
50 -0 
56  9 
62-1 
59- 1 
58-6 
43-8 
37-5 


45  1 


Temperature. 


Mean. 


33-8 
25-8 
34-5 
381 
42-6 


Max. 


41-9 
33-5 
39-8 
43  6 
480 


48-8    56-2 


560 
60-8 
580 
580 
44-8 
36-8 


44-8 


62  1 

67-7 

63 

62 

48 

41-7 


50-8 


Min 


Mthy. 


26-7 
200 
29  1 
340 
38-2 
44  -4 
52  3 
57-3 
53-8 
54  6 
39-8 
320 


40-2 


34-3 
26-8 
34-5 
38-8 
431 
50-3 
57-2 
62-5 
58-7 
58-7 
44-3 
36-9 


Extremes 


Max 


52 

49 
47 
52 
58 
67 
69 
73 
69 
69 
59 
54 


M  in . 


45-5       73 


Relative 
Humidity. 


S 

B 

- 

a 

•; 

, 

Cloudiness. 


e 

E 

a 

a 

a> 

n 

'. 

% 

87 

80 

,-.;; 

77 

72 

74 

78 

68 

67 

72 

60 

56 

79 

82 

56 

60 

63 

53 

80 

66 

82 

74 

91 

76 

75 

70 

- 


';■ 

77 
75 
71 


64 
66 
66 
60 

77  72 
55  57 
61      74 


68      71 


Precipitation. 


in. 
6-38 
3  01 
3-86 
3-35 
401 
1-37 
208 
1-81 
307 
7-64 
1-98 
2-40 


40-96 


r. 


in. 
1-5 
18-8 
0-7 
0-5 


3-2 


24-7 


6  53 


6    71 
t- 

2§ 


0  93 


4-89  LOS 
1-930  S4 


3-40 
4-01 
1-37 
208 
1-81 
307 


0-66 
0-71 
0-60 
1-13 
0-55 
0-95 


7-64  3-03 


1-98 
2-72 


0-41 
0-71 


43-43 


3-03 


Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Year 

89263—4 


Number  of  Winds  from 


H 

r-i 

PS 

■5 

e 

'A 

- 

X 

02 

CQ 

ff 

z 

o 

4 

0 

11 

16 

16 

10 

23 

0 

11 

3 

2 

6 

10 

11 

7 

0 

1 

3 

8 

11 

37 

12 

17 

0 

4 

4 

6 

7 

33 

9 

17 

4 

15 

3 

17 

3 

12 

8 

24 

0 

13 

2 

8 

10 

26 

9 

13 

2 

6 

6 

IS 

20 

23 

11 

3 

0 

11 

7 

13 

21 

25 

3 

10 

1 

23 

3 

2 

9 

24 

5 

23 

(i 

21 

IS 

17 

8 

12 

5 

6 

5 

19 

1 

2 

13 

24 

17 

12 

2 

16 

6 

13 

4 

11 

8 

31 

1 

144 

56 

117 

•128 

254 

108 

186 

15 

a> 


mis. 

22 

25 

22 

15 

15 

11 

8 

7 

9 

8 

12 

32 

15 


mis. 
64 
54 
50 
til 
52 
32 
20 
15 
22 
24 
28 
58 


64 


-    V 

o  = 


s\\ 

SW. 

SE. 
S. 

SW 

SW. 

S] 

NE. 
S, 
E. 

NE. 

SW 


SW. 


O 


o 


Number  of  Days. 


16 

12 
15 
15 
16 
20 
1.5 
20 
20 
13 
15 
13 
Hill 


157  147 


t-- 


:i< 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Sydney — Latitude,  N.  46°  10'  ;  Longitude, 

W.  60'  10°.     Height  above  Sea-level,  35  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremi 

Mean. 

Extremes. 

/ 

Max. 

Min. 

a 

E 
c 

S 

.              P. 
OS 

Max . 

Min. 

Mthy. 

Max. 

Min. 

s 

a 

OS 

% 

a 
a 

% 

s 

O. 
OS 

c 
/o 

c 

03 
« 

s 
% 

s 

03 

% 

d 
% 

e 

a. 

OS 

% 

c" 

s 
% 

is 
o 

E= 

CO 

o 
H 

in. 

in. 

in. 

• 

• 

• 

• 

° 

- 

° 

o 

in. 

in. 

in. 

in. 

.January 

29-97 

30-65 

28-81 

25- 1 

.    27-7 

34-2 

1S-7 

26-5 

57-5 

30 

87 

84 

82 

84 

89 

89 

63 

80 

3-56 

12-5 

4-81 

0-45 

February. . . 

29-75 

30-25 

29-11 

16-9 

.     16-9 

25-8 

8-2 

17-0 

590 

-11-0 

89 

86 

83 

86 

61 

62 

50 

58 

0-60 

390 

4-50 

1-80 

March 

30-04 

30-65 

29-29 

32-8 

.    32-3 

410 

23-8 

32-4 

58-5 

2-5 

85 

79 

81 

82 

84 

77 

55 

72 

3-44 

12-5 

4-69 

0-56 

April 

29-90 

30-35 

29-25 

39-8 

.    37-8 

47-5 

31-7 

39-6 

74-0 

24-5 

77 

75 

78 

77 

73 

78 

53 

68 

302 

3-5 

3-37 

0-82 

May 

29-90 

30-51 

29-04 

44-8 

.    42-3 

52-6 

36-4 

44-5 

69-5 

270 

76 

68 

78 

74 

76 

76 

66 

73 

216 

2-16 

0-56 

June 

29-87 

30-22 

29-36 

55-9 

.    51-3 

62-7 

42-9 

52-8 

77-0 

30-5 

01 

57 

72 

64 

68 

69 

62 

66 

2-16 

2- 16 

0-44 

July 

29-87 

30-20 

29-48 

630 

.    59-8 

72-6 

53-3 

630 

84-5 

35-5 

75 

68 

82 

75 

73 

83 

68 

75 

2-70 

2-7(1 

0-88 

August 

29-98 

30-31 

29-55 

65-5 

.    62-4 

741 

54-5 

64-3 

83-0 

41-5 

73 

63 

81 

73 

69 

70 

43 

61 

1-42 

1-42 

0-34 

September. . 

30-04  30-48 

29-60 

57-4 

.    551 

65-1 

48-2 

56-7 

81-0 

390 

75 

67 

79 

74 

77 

82 

50 

69. 

4-36 

4-36 

1-44 

October. 

30-0230-61 

29-24 

5G-4 

.    55-2 

62-9 

49-8 

56-4 

700 

32-0 

85 

77 

87 

83 

85 

90 

73 

83 

2-96 

2-96 

0-66 

November. . 

29-99  30-74 

29-35 

37-9 

.    39-7 

46-4 

320 

39-2 

61-5 

14-5 

84 

75 

81 

80 

SI) 

75 

55 

70 

1-56 

5-0 

206 

0-42 

December. . 

29-8o'30-52 

28-96 

31-7 

.    31-9 

37-8 

25-5 

31-7 

56-5 

10-5 

84 
79 

84 
74 

81 
80 

83 

78 

85 

77 

82 

78 

66 
59 

78 

71 

3-64 

120 

4-84 

1-20 

Year 

29-93 

30-74 

28-81 

43-9 

.    42-7 

51-9 

35-4 

43-7 

84-5 

-110 

31-58 

84-5 

40  03 

1-80 

Number  of  Winds  from 

>>  . 

oS 

K  3 

&*> 
M> 
03 

> 

< 

'8 

o 

I 

a 
1 

03 

>> 

°-s 

go 

'43  r* 

s  s 
.2  6 

■s'l 

.tiS 
Q 

Number  of  Days. 

Months. 

2 
6 
1 

10 

13 
8 
7 

10 
4 
6 
9 
8 

84 

55 

1 

10 

8 

14 

19 

14 

10 

4 

11 

7 

7 

6 

111 

2 
4 
2 
7 

10 
4 
8 
3 
5 
6 
3 
6 

60 

co 

1 

1 

2 

4 
3 
0 
3 
0 
7 

19 
3 
7 

50 

co 

6 
3 
3 
2 
9 
4 
6 
2 
0 
7 
8 
2 
52 

IS 
co 

30 

15 
44 
22 
14 
19 
8 
34 
19 
16 
25 
18 
264 

is 

9 

9 

7 

6 

6 

19 

38 

21 

12 

12 

11 

9 

159 

55 

32 
34 
20 
21 
17 
19 
10 
12 

.27 
11 
21 
30 

254 

i 

03 
O 

10 
2 
6 
4 
2 
3 
3 
7 
5 
9 
3 
7 

61 

GO* 

'ca 
O 

*o         u 

03 
O              ^ 

z     S 

u 

°3 
Sh 

13 
16 
15 
7 
12 
21 
19 
22 
17 
10 
19 
12 
183 

-♦* 

03 

03 
u 
u 

> 
o 

17 

0 

15 

14 

16 

0 

12 

8 

12 

20 

10 

18 

142 

»* 

IE 

r 

7 

8 

17 

13 

13 

10 

'J 

9 

11 

14 

12 

17 

140 

§ 

CO 

7 
6 
6 
2 

1 

O 
ft 

1 

.2  ° 

BCO 

to 
.§  « 

c  c 

I-. 

O 

f- 

mis. 
80 
91 
8-0 
7-6 
7-5 
8-0 
6-3 
6-6 
7-1 
7-4 
7-7 
7-9 

mis. 
28 
31 
22 
29 
22 
22 
14 
16 
21 
23 
25 
25 

NW. 
NE. 
SW. 
NW. 
SW. 
NW. 
SW. 
N.,  NE. 
NE. 
SE. 
NW. 
SE. 

i 

1        12 
1 
9 
3 
9 
0 

1 
1 

1 

Julv 

3 
2 

September 

October 

2 

November 

2 

6 

29 

2 

1 
4 

6 

Year 

7-6 

31 

NE. 

1       40 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Wolfville — Latitude,  N.  4.5°  7'  ;  Longitude, 

W.  64°  20'.     Height  above  Sea-level,  135  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

S 

OO 
% 

d 

% 

= 

6. 

OO 

% 

c 
<s 

a 
% 

S 

OO 

% 
71 
77 
63 
58 
61 
45 
61 
44 
50 
86 
52 
69 
61 

a 
% 

s 

OO 

% 

62 
58 
57 
72 
72 
42 
57 
34 
42 
80 
47 
56 
57 

c 

03 
CJ 

s 

67 
68 
60 
65 
67 
43 
59 
39 
46 
83 
49 
62 
59 

a 

'1 

-  n 

a  s- 

Max. 

Min. 

a 

00 

— 

s" 

a. 

Max 

Min. 

Mthy. 

Max. 

Min. 

i 
o 
b 
w 

O 

H 

B  ° 

^  — 

in. 

29-90 
29-71 
29-92 
29-82 
29-79 
29-79 
29-75 
29-89 
29-97 
29-86 
29-94 
29-74 

in. 
30-60 
30  09 
30-68 
30-46 
30  33 
30- 14 
30  05 
30-27 
30-37 
30-45 
30-69 
30-54 

in. 
28-60 
29-13 
29-24 
29- 12 
28-60 
29-39 
29-39 
29-55 
29-54 
29-42 
29-33 
28-73 

o 

26-7 
16-6 
341 
39-2 
451 
55-3 
63-0 
61-8 
53-3 
55-2 
37-8 
28-2 

o 

o 

29-7 
19-9 

34-8 

a 

38-8 
260 
43-0 
50-7 
54-2 
67-3 
74-9 
73-9 
65-2 
61-9 
461 
37-9 

D 

19-9 
10-5 
26-2 
34-7 
38- 1 
46-4 
55-4 
53-2 
46-9 
49-7 
32-6 
21-5 

O 

29-4 
18-3 
34-6 
42-7 
46-2 
56-8 
65-2 
63-5 
56-1 
55-8 
39-3 
29-7 

o 

58 
52 
64 

76 
68 
78 
«6 
85 
84 
73 
69 
56 

O 

3 
-     5 

3 
21 
29 
35 
46 
41 
33 
::_> 
20 

9 

in. 
2-28 
0-78 
4-23 
3-45 
300 
1-47 
3-16 
1-45 
2-54 
11-44 
203 
2-58 

in.       in. 
3  3    2-61 

15  5    2  33 
9-6    519 
1-5    3.RH 

in. 
0-57 

February. . . 

0-47 

0-8' 

April 

May 

420 
46-3 
57-6 

0-65 

s. 

s. 
s. 

12-3 

3-00 
1-47 
316 
1-45 
2-54 
11-44 
203 
3. XI 

n-7s 

n-43 

July 

September. . 

0-76 

62-9 
55-2 
56-1 

39-7 

an -n 

n  st 

0-83 

0-94 

1-^0 



.29-84 

30-69 

28-60 

430 

.U-r 

53-3 

36-a 

44-8 

86 

38-41 

42-2142-63 

3-85 

1 

Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Year 

86263— 4§ 


Number  of  Winds  from 


4 
0 
7 

5 

I 

4 

6 
5 
0 
0 
4 
5 
42 


70 


8 
4 
2 

1 
5 
1 
3 
2 
2 

10 
5 
3 

49 


2 

2 
4 

1 

5 
1 

0. 
0 
3 
7 
4 
4 
33 


15 
15 
20 
6 
10 
10 
135 


14 
12 
26 
13 
11 
19 
12 
17 
15 
6 
15 
15 
17.-, 


R 


10 
L3 

3 

10 

12 

10 

2 

6 

9 

4 

'J 

11 

99 


>>£ 


K£ 


mis. 

14 

11 

13 

9 

18 

8 

8 

7 

7 

7 

10 
10 


mis. 
46 
38 
41 
39 
21 
25 
23 
21 
22 
21 
34 
32 


u, 


l! 

B   o 

■2> 

SS 

=  a 
o  a 


sw. 
w. 

SE. 

S. 

SW. 

SW. 

s. 

s. 

s. 

SW. 

w. 

SE. 


SW. 


o 


15 


Number  of  Dats. 


1! 
122 


151 


ir,l 


48 


52 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Yarmouth — Latitude,  N.  43°  50'  ;  Longitude, 

\V.  66°  2'.     Height  above  Sea-level,  65  feet.  v 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation". 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

8 
a 
a 

% 
79 
80 
82 
80 
79 
80 
88 
88 
84 
92 
78 
81 
83 

d 
/o 

i 

d 

OS 

01 

0 

so 

80 

86 
84 
89 
89 
93 
93 
91 
93 
79 
81 
86 

a 

to 
0) 

% 
Of 

/o 
80 
80 
84 
82 
84 
85 
90 
90 
88 
92 
78 
81 
84 

6 

OS 

% 

72 
90 
73 
57 
60 
49 
52 
49 
55 
74 
60 
74 
64 

6 

d 

E 
d 

'. 
61 
75 
70 
58 
72 
38 
47 
47 
44 
73 
53 
66 
59 

c 

cj 

§ 
% 

67 
82 
72 
58 
66 
43 
49 
48 
49 
73 
57 
70 
61 

a 
'1 

ES 

Max. 

Min. 

in. 
28-78 
29-34 
29-12 
29-31 
28-91 
29-56 
29--50 
29-70 
29-70 
29-37 
29-63 
29-01 

E 

OS 

S 

d 

S 

d 

Max. 

Min. 

Mtliy. 

Max. 

Min. 

i 
o 

c 
co 

13 
o 
H 

S3  <M 

January 
February 

March 

April 

May 

June 

July 

in. 
30-03 
29-82 
30  04 
23-93 
29-89 
29-92 
29-87 
30-00 
30-08 
29-91 
3004 
29-84 

in. 
30-72 
30-23 
30-82 
30-37 
30-43 
30-24 
30  16 
30-35 
30-49 
30-46 
30-77 
30-47 

31-2 
23-0 
350 
41-6 
47-3 
55-2 
61-1 
61-2 
55-3 
56-4 
41-2 
32-6 

32 -S 
25-3 
36-4 
40-7 
44-8 
50-4 
57-2 
57-4 
52-2 
55-6 
41-3 
34-7 

40-8 
31-7 
42-7 
48-3 
52-8 
61-9 
68-3 
67-5 
62- 1 
63-5 
48-7 
40-3 

251 
IS -4 
29-7 
35-9 
39-5 
46-2 
54-1 
52-2 
46-9 
51-3 
35-1 
28-4 

330 
25  1 

36-2 
42-1 
46-2 
540 
61-2 
59-9 
54-5 
57-4 
41-9 
34-4 

53-6 

IS    (1 

55-2 
67-7 
63-7 
71-2 
76-2 
74-0 
75-5 
74-0 
650 
530 

10-4 
1-8 
8-0 
25-6 
30- 1 
371 
46-1 
411 
351 
29-9 
15-2 
171 

% 

in. 
3-80 
2-34 
5-44 
4-87 
7-22 
1-43 
3-85 
0-62 
1-27 
5-64 
1-20 
4-43 

in. 
1-2 

16-3 
3-5 
11 

in. 
3-92 

3-97 
5-79 
4-98 
7-22 
1-43 
3-85 

in. 
0-99 
113 
1-07 
105 
2-32 
0-28 
1-02 

September.. 

October 

November . . 
December. . 

0-62 
1-27 
5-64 
1-20 
0-8   4-51 

0-19 
0-51 
0-99 
0-46 
1-27 

Year.... 

.29-95 

30-82 

28-78 

451 

441 

52-4 

38-6     45-5 
i 

7i;  2 

1-8 

4211 

22-9  44-40 

2-32 

Months. 


January 

February . . . 

Virrh 

April. . 
May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November. 

December. . 

Year... 


Number  of  Winds  from 


II 
6 
5 
13 
4 
2 
4 

10 
8 
11 
12 
92 


« 

co 

CO 

co 

& 

7 

4 

8 

11 

9 

3 

11 

4 

11 

4 

3 

2 

3 

18 

3 

3 

6 

13 

11 

7 

11 

9 

8 

3 

5 

8 

10 

7 

8 

4 

4 

12 

2 

'.) 

9 

3 

0 

0 

12 

17 

8 

13 

1 

1 

1 

15 

24 

8 

6 

1 

0 

0 

8 

14 

6 

8 

9 

2 

-1 

5 

10 

6 

-    5 

2 

14 

5 

12 

7 

4 

3 

5 

7 

6 

2 

12 

4 

11 

5 

5 

7 

0 

6 

2 

22 

57 

59 

48 

98 

122 

70 

124 

mls 

15 

15 

15 

11 

11 

12 

9 

8 

9 

10 

13 

12 

12 


mis. 
53 
51 
41 
30 
44 
31 
22 
31 
30 
42 
33 
58 
58 


si 

rt  S 
o  S 


Q 


NW. 
NW. 


S. 

sw. 

SE. 

SW. 
NE. 
SW. 

SW. 


Number  of  Days. 


17 
6 
9 
15 
11 
17 
15 
11 
15 
11 
16 
12 
155 


12 
19 
18 

9 
14 

5 

7 
10 

8 
17 

7 
16 

I  IL' 


15 

17 

19 

16 

13 

12 

7 

9 

7 

19 

9 

15 

158 


-  B 


j- co 


-=-5 

13 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Charlottetown— Latitude,  N.  46°  14'-  Longitude 

W.  63°  10'.     Height  above  Sea-level,  38  feet. 


Months. 


Januarj- 
February .  . 

March 

April 

May 

.June 

July 

August 

September 
October... . 
November 
December. 
Year... 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 
thly 
Mean. 


Extremes. 


Max. 


3001 
29-80 
30  01 
29-91 
29-90 
29-88 
29-85 
29-97 
30-05 
29-97 
30  00 
29-83 


29-93 


in 
30.70 
30.22 
30.73 
30-32 
30-45 
30-23 
30-21 
30-37 
30-42 
30-55 
30-76 
30-52 


30-76 


Min. 


29-01 
29-24 
29-23 
29-18 
28-74 
29-45 
29-45 
29-64 
29-61 
29-45 
29-38 
28-76 


28-74 


22-3 
130 
29-8 
38-6 
45-3 
56-4 
64-0 
64-8 
56-5 
55-2 
37-3 
27-7 


42-6 


Temperature. 


Mean. 


24-9 
13-5 
30-9 
38-1 
43-2 
53-3 
611 
62-7 
53-7 
54-4 
38-3 
28-3 


41-9 


Max. 


30-4 
21-7 
38-5 
47-6 
52-7 
63-7 
72-5 
72-7 
63-8 
60-6 
44-5 
33-5 


50-2 


Min 


16-7 
5-3 
23-6 
32-4 
381 
46-9 
56-4 
56-6 
49-2 
50-2 
32-6 
23-  0 


Mthv 


35-9 


23-6 
13  5 
31-1 
400 
45-4 
55-3 
64-5 
64-7 
56-5 
55-4 
38-6 
28-3 


43-1 


Extremes. 


Max. 


48-5 
460 
54-0 
74-0 
66-0 
74-0 
83-0 
81-0 
790 
68-0 
600 
500 


830 


Min. 


-20 
-14  0 
-2-0 
210 
300 
35-0 
470 
430 
360 
330 
22  -0 
10-0 


-140 


Relative 
Humidity. 


7, 

83 
81 

82 
79 
75 

67 
78 
77 
77 
88 
78 
87 
Til 


'■ 
85 
86 
84 
80 
82 
75 
84 
79 
84 
87 
79 
85 
83 


84 
84 
83 
80 
79 
71 
81 
78 
80 
88 
78 
86 
81 


Cloudiness. 


% 
69 
57 
73 
75 
73 
57 
70 
59 
70 
84 
71 
79 


'-, 
60 
60 
65 
58 
64 
50 
54 
46 
49 
77 
73 
72 


61 


65 


Precipitation. 


in. 
2-36 
0-35 
3- 
3-20 
1-73 
0-92 
4-18 
2-65 
3-48 
7-49 
1-59 
1-87 


10-9 

22-5 

12-7 

71 

1-4 


33-68 


1-5 
9-2 


65-3 


3-45 
2-60 
513 
3-91 
1-87 
0-92 
4-18 
2-65 
3-48 
7-49 
1-74 
2-79 


40-21 


SID 


in. 
0-68 
0-50 
0-62 
0-80 
0-42 
Q-33 
0-98 
0-76 
0-65 
1-93 
0-67 
0-84 


1-93 


N 

umber  or  \\  i  nds 

FROM 

> 

< 

'o 

X 

1  )in ■c-iion  at  tune  of 
Maximum  Velocity. 

X 

0 
d 

z 

Number  of   Days. 

Months. 

z 

Z 

W 

GO 

co 

GO 

s 

Z 

13 
O 

O 

7 
6 
2 
4 
5 
3 
3 
5 
2 
2 
1 
3 
43 

'5 

fc, 

12 
10 
17 
13 

9 
22 
18 
20 
19 

8 

15 

10 

173 

& 

3 

o 

12 

12 

12 

13 

17 

5 

10 

6 

9 

21 

14 

18 

149 

-  > 
-.  - 

§° 

■  ~     P 

c-- 

i? 

u 

Ps 

16 
12 
16 

15 
18 
10 
14 
8 
12 
18 
10 
19 
168 

c 
a 

CO 

7 
11 
7 
4 

1 

'3 
X 

si 
o 

1 

4 

1 

-  i 

"5  = 

j=  a 
go 

ti< 

3 

CO 

as 

o 

3 

2 
9 
0 
7 

10 
9 
2 
3 

.3 
1 
3 
5 

3 

7 
3 
12 

12 
8 
9 
5 
5 

10 
4 
7 

2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
5 
3 
1 

1 
1 
3 
1 
5 
1 
4 
1 

3 
9 

2 

4 

16 

4 

10 

10 

10 

3 

9 

6 

4 

6 

2 

6 

7 

6 

15 

6 

7 

19 

19 

22 

13 

8 

17 

6 

5 
5 

9 
5 
2 
7 
9 
9 
6 
3 

10 
10 

16 

13 

11 

7 

5 

4 

4 

9 

14 

6 

12 

19 

10 
9 

10 
9 

8 
8 
5 
7 
12 
14 
7 
4 

mis. 
8-6 
8-2 
8-9 
70 
6-9 
8-0 
6-8 
6-6 
6-9 
7-0 
8-2 
8-8 

mis. 
34 
33 
36 
24 
30 
28 
26 
21 
19 
30 
30 
27 

SW. 
XE 
SW. 

SW. 
SE. 

s. 

SE. 
SW. 
SW. 

s. 

SW. 
SW. 

4 
1 
4 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

3 
3 
1 

July 

2 

2 
14 
46 

8 

11 

54 

85 

22 

35 

si; 

145 

80 

120 

103 

7-6 

36 

SW. 

12 

54 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Belle  Isle — Latitude,  N.  51°  53'  ;  Longitude, 

W.  55°  23'.     Height   above   Sea-level. 


Barometer 
at  32°. 

Temper. m  ke. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

S 

OS 
% 

E 

a 

% 

B 

d 

OS 

% 

a 

o 
% 

S 

OS 

ca 

% 

a 

% 

s 

d 

OS 

% 

E 

% 

E 

'3 

0 

c 

03 
O 

H 

Max . 

Min. 

eg 

i 

S 
a. 

Max . 

Min. 

Mthy. 

Max 

Min. 

ojc5 

January 

in. 
29-28 
29-00 
29-33 
29-34 
29-34 
29-27 
29.- 34 
29-38 
29-43 
29-56 
29-34 
29  18 

in. 
29-84 
29-81 
30-09 
29-73 
30-21 
29-63 
29-63 
29-80 
30-11 
30-63 
29-95 
29-95 

in. 
28-05 
28-17 
28-28 
28-76 
28-60 
28-76 
29-04 
29-06 
29-01 
28-87 
28-27 
28-30 

4-5 

3-5 

13-2 

250 

8-4 
7-3 
14-9 
25-5 
311 
37-9 
42-4 
46-0 
41-0 
371 
28-1 
18-3 

0 

16-3 
141 
21-3 
29-1 
33-4 
40-8 
46-9 
49-0 
43-6 
40-3 
30-5 
25-0 

-1-4 
-4-0 
5-5 
20-4 
27-4 
32-5 
37-0 
41-3 
35-8 
32-3 
19-8 
10-4 

O 

7-4 
5-0 
13-4 
24-7 
30-4 
36-6 
41-9 
451 
39-7 
36-3 
25-1 
17-7 

o 

37 
35 
45 
45 
40 
49 
59 
60 
59 
53 
43 
36 

22 

-26 

-8 

6 

22 

27 

28, 

35 

29 

20 

-  3 

-15 

in. 
0-25 
0-00 
0-00 
0-00 
0-49 
405 
2-58 
0-46 
1-10 
3-57 
0-00 

in. 
120 

8-0 
11-2 

6-5 
2-4 
2-5 

7-0 
8-0 

in. 
1-45 
0-80 
1-12 
0-65 
0-73 
4-30 
2-58 
0-46 
110 

in. 
0-30 

February  -  - 

0-30 

March 

0-60 

0-65 

May 

31-9 

0-30 

June 

38-4 
43-5 
46-8 
41-0 
37-6 
25-5 
17-8 

1-55 

July 

l-^O 

August 

1-5(1 

September.. 

0  60 

4-27  1-35 

November. . 

0-S0  0-30 

December  . 

Year... . 

29-31 

30-63 

28  05 

27-4 

28-2 

32-5 

21-4 

26-9 

60 

26 

Number  of  Winds 

FROM 

O 

II 

•< 

> 
£ 
E 

S 

Direction  at  time  of 
Maximum  Velocity. 

7* 

o 

6 
Z 

Number  of  Days. 

Mu\l  IIS. 

8 

10 

11 

14 

11 

6 

0 

7 

8 

10 

7 

7 

105 

1 
3 
3 

10 

11 
6 

10 
5 
4 
7 
2 
4 

66 

H 

) 
3 
1 
7 
9 
2 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
38 

CQ 

0 
6 
8 
0 
3 
5 

11 
5 
1 
9 
0 
2 

oil 

to 

9 
0 
3 
5 
4 
4 
4 
6 
1 
2 
2 
5 
45 

oo 

2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
8 
:. 
7 
38 

16 
21 
29 
13 

8 
13 
16 
15 
25 

li 

23 

14 

202 

Z 

i 
o 

3 
2 
2 
4 
1 
3 
4 
7 
2 
9 
4 
3 
44 

C 

a 

3 

12 
4 

8 
5 
1 
4 

2 
3 

7 

5 

1 

5 

^__ 

13 
17 
13 
9 
11 
11 
10 
15 
13 
12 
19 
10 
15:: 

CO 

cd 

CJ 

s- 

o 

> 
o 

c 

0   ? 

1  = 

. tU  c 

&— • 

'§? 

7 
7 
6 
7 
3 
5 
7 
5 
4 
11 
5 

i 

o 
c 

m 

6 

7 
6 
7 
1 
2 

'S 

w 

o 
fa 

c  0 
r1 

.SoJ 

cr 
C 

=3 

January 

22 

8 

4 

6 

12 

18 

8 

12 

10 

6 

16 

19 

141 

mis. 

mis. 

6 
7 
10 
16 
19 
15 
19 
13 
10 
14 
10 
16 
155 

March 

April 

May. 

July 

August 

September 

i  Ictober 

2 
5 

November 

December.. 

57 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Burin — Latitude,  N.  47'  0°  ■  Longitude 

W.  55°  10'.     Height  above  Sea-level,  27  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

£ 

03 
OS 

% 

£ 
% 

a 

d 
% 

c 

% 

£ 

% 
65 

£ 
d 

% 

d 
67 

c 
OS 

Cv 

s 
% 

66 

c 

CO 

£ 

o 
c 
IB 

Us 
o 
H 

2  fc- 

Max. 

Min. 

£ 

s 

d 

o 

Max. 

Min. 

Mthy. 

Max  - 

Min. 

C  ° 
.g-C 

OS  M 

s 

January 

in. 
29-94 

in. 
30-52 

in. 
28-98 

23-7 

0 

o 

24- 1 

360 

160 

O 

260 

o 

48 

o 

6 

in. 
3-44 

in. 
28-7 

in. 
6-31 

ill. 
1-22 

Miarch 

30-04 

30-58 

29-26 

29-5 

28-3 

39-2 

210 

30- 1 

48 

10 

4-22 

22-8 

6-50 

102 

July 

■ 

August 

29-99 
3001 

30-32 
30-50 

29-62 
29-61 

57-2 
54-8 

56-3 
53-2 

65-9 
630 

49-8 
46-5 

57-9 
54-8 

71 
74 

36 
38 

5-58 
5-56 

5-58 
5-56 

MR 

.September.. 

»■  T4 

November.. 

29-94 
29-77 

30-65 
30-46 

29-35 
28-91 

36-8 
30- 1 

36-7 
30-5 

47-2 
38-7 

30-8 
25-8 

39-0 
32-3 

58 
54 

12 
14 

4-52 
3-04 

19-1 
9-7 

6-43 
4-01 

1-10 

December. . 

n-7s 

Number  of  Winds  from 

3  — 

e  'E 
35,2 

&^ 

< 

"3 

o 

> 
£ 

o: 

s 

_  >. 

II 

-     - 

.2  I 

0J« 

.fcsS 

Q 

— 
"3 

o 

"o 
6 

Number  of  Days. 

Months. 

2 

1 

I 

X 

2 

4 

CO 

5= 
6 

33 

£ 

OS 

Q 
0 

c 

oS 

5 

5 

'3 
12 

. 

VI 

ea 

Cj 

> 

O 
14 

C 

0! 
c    > 

s? 

« °. 

.  rt    c 

1? 

22 

o 
14 

'3 

S3 

O 
fa 

o  £ 
e  o 

on 

.Soi 

a  c 

(ft 

03 
U 

o 

•5 

13 

mis. 
18 

mis. 
46 

NW. 

11 

4 

0 

2 

9 

3 

16 

10 

18 

0 

15 

48 

5 

20 

6 

20 

10 

1 

4 

5 
4 

1 

6 

1 

0 

3 

2 

11 

2 

24 

22 

4 
3 

13 
20 

0 

1 

.    11 

12 

31 
33 

SW. 

sw. 

1 

1 

4 
5 

15 

11 

12 
11 

13 
15 

3 
3 

4 
4 

2 
3 

0 
0 

5 

7 

3 
9 

17 
12 

5 

4 

23 
22 

1 
1 

14 

13 

36 
39 

W.               7 

8 
5 

9 

4 

14 
6 

16 
16 

4 
10 

1 

sw. 

4 

Yeai 

5C 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Port  aux  Basques — Latitude,  N.  47°  35';  Longitude 

W.  59°  10'.     Height  above  Sea-level,  27  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly- 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

% 

a 

d 

a 

d 

% 

e 

s 
% 

a 

03 

OS 
% 

97 
85 
96 
81 
78 
68 
80 
72 
72 
89 
92 
95 
84 

a 

d 
% 

a 

d 

% 

83 
68 
75 
59 
77 
59 
74 
53 
62 
68 
70 
88 
70 

s 

03 

CJ 

s 
% 

90 

77 
86 
70 
77 
63 
77 
63 
67 
78 
81 
92 
77 

p 
°3 
PS 

£ 

o 
a 
02 

"3 
o 
H 

a 

a  g 

Max. 

Min. 

a 

03 
OS 

a 

d 

a 
p. 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max 

Min. 

aJ 
is 

January 
February 

in. 

29-94 
29-70 
30  01 
29-89 
29-88 
29-84 
29-87 
29-96 
30  01 
30  04 
29-95 
29-77 

in. 
30-58 
30-26 
30-54 
30-31 
30-48 
30- 18 
30- 18 
30-27 
30-49 
30-58 
30-70 
30-52 

in. 

28-83 
29  07 
29  13 
29-30 

L'.S-W 

29-27 
29-51 
29-54 
29-60 
29-29 
29-22 
28-93 

o 

210 
14-6 
26-2 
34-6 
40-5 
47-9 
53-5 
57-5 
52-9 
50-7 
34-9 
29-6 

230 
13-8 

25-3 
32-5 
38-3 
43-9 
52-2 
55-4 
50-2 
49-8 
35-3 
29-1 

28-4 
22-3 
31-7 

38-3 
450 
51-7 
581 
62-4 
57-1 
54-3 
40-3 
33-9 

o 

16-3 

7-3 
19-3 
291 
34-7 
39-9 
48-5 
51  1 
45-9 
45-9 
30-3 
24-8 

22-4 
14-8 
25-5 
33-7 
39-9 
45-8 
53-3 
56-8 
51-5 
50- 1 
35-3 
29-4 

410 
400 
43-5 
58-5 
57-5 
60-5 
66-5 
690 
680 
710 
50-5 
460 

-1-5 
-12-5 
2-5 
20-5 
31-5 
33-5 
41-5 
42-5 
34-5 
30-5 
17-5 
140 

in. 
3-37 
0-33 
6-54 
313 
3-34 
3-64 
3-90 
3-39 
3-95 
5-54 
301 
5-46 

in. 
31-1 
17-5 
15-4 
5-2 
2-4 

0-2 

5-7 

13-8 

in. 
6-48 
208 
808 
•3-65 
3-58 
3-64 
3-90 
3-39 
3-95 
5-56 
3-58 
6-84 

in. 
1-02 

0-50 

1-95 

April 

May 

0-71 

1  -18 

0-8? 

July 

August 

September. 

0-68 

110 

1-41 

1-79 

0-64 

1-73 

29-91 

30-70 

28-83 

38-6 

37-4 

43-6 

32-8 

32-8 

710 

-12-5 

45-60 

91-3 

54-73 

1-95 

Number  of  Winds 

FROM 

I 

Number  of  Days. 

>, 

°-s 

-  c 

>.  . 
T3  >i 

o 

=  T 

" 

M..M  lis 

W 

M 

£:' 

5S 

i 

P  t: 
c  c 

Wo 

d 
f- 
a 
> 

> 
£ 

P 

a 

03 

03  z 

p  2 
.2  = 

vt 

*n 
0 
"o 
6 

OS 

C 

03 
u 

> 

If 

s  = 

er- 
go 

o 

'3 

tL 

^  £ 
-a  u 
p  o 

Jit 

•So; 

p  p 

"3< 

J. 

0 

£ 

A 

W 

m 

XIi 

to 

& 

A 

u 

< 

S 

Q 

'A 

u 

fe 

o 

Pm 

03 

W 

[K 

H 

- 

< 

mis. 

mis. 

■i 

3 

5 

5 

5 

6 

7 

25 

•/, 

?4 

60 

NW. 

17 

n 

7 

tA 

?4 

21 

1 

February 

2 

f, 

7 

1 

fi 

3 

14 

18 

0 

?8 

T> 

N. 

16 

i 

17 

10 

99 

?0 

2 

4 

?3 

II 

? 

H 

15 

7 

1 

18 

59 

W. 

15 

o 

in 

'1 

'5 

19 

1 

4 

April 

May 

6 

4 

?5 

1 

1 

f 

6 

10 

5 

15 

4' 

NW. 

10 

3 

n 

16 

15 

7 

■     l 

7 

6 

3 

•m 

•\ 

? 

3 

10 

1? 

31 

15 

6' 

N 

17 

3 

q 

19 

1fi 

1 

6 

• 

7 

1 

n 

■\ 

•) 

9 

■>o 

11 

1 

15 

48 

N 

12 

3 

16 

II 

19 

? 

July 

2 

fl 

33 

i 

? 

3 

6 

4 

15 

49 

E. 

12 

1 

13 

17 

'1 

q 

? 

2 

y 

2 
1 

17 

18 

4 
II 

7 
1 

3 

? 

11 
16 

7 
10 

9 
3 

13 

35 
54 

W. 
NW 

5 
9 

6 
4 

11 
1? 

14 

14 

12 
14 

5 
3 

1 

September 

9 
20 
21 

0 

1 
1 

30 

8 
9 

2 

1 
0 

7 
6 

9 

1 
1 

1 

6 
15 
14 

1 

4 
5 

6 

4 

2 

19 
21 
22 

65 
60 
56 

I-:, 
w. 
sw. 

13 

17 
19 

3 

2 

0 

26 

8 

7 

6 

127 

20 

21 

25 

212 

15 

20 

22 

225 

1 

8 

18 

95 

2 

3 
4 

4 

44 

3 

90 

26 

208 

25 

49 

35 

141 

116 

40 

18 

72 

N. 

162 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  St.  George— Latitude,  N.  48°  27';  Longitude 

W.  58°  30'.     Height  above  Sea-level  21  feet. 


Months. 


January.. . 
February . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 
October... . 
November 
December 
Year 


Barometer 
at  32°. 


Mon- 

thly 

Mean 


in. 

29-96 
29-73 
29-97 
29-93 
29-95 
29-84 
29-88 
29-97 
30  02 
30  05 
29-93 
29-81 


29-92 


Extremes. 


Max.   Min. 


in. 
30-63 
30-27 
30-53 
30-34 
30-52 


28-89 
29- 05 
29-06 
29-31 
29-34 


30-17  29-33 


30- 18 
30-29 
30-44 
30-63 
30-74 
30-47 


29-59 
29-54 
29  00 
29-35 
29  13 
29-06 


30-74  28 


?6 
as  oi 


Temperature. 


Mean 


=?  S  Max. 

as  d 


21-7 
12-8 
28-3 
36-5 
43- 0 
45-7 
56-7 
560 
54-4 
50-2 
37-6 
30-8 


39-5 


Min.  Mthy 


14-8 
4-4 
14-7 
29-9 
35-5 
41-7 
50-7 
51-7 
48-5 
45-6 
33-2 


8    25-2 


47-6 


330 


22-2 
12-4 
25-9 
37-3 
43-7 
48-0 
57-5 
58-3 
.54  1 
520 
40-7 
320 


40-3 


Extremes. 


Max.   Min. 


49-6 


-1-2 


450 -15- 1 


500 
651 
72-8 
58-8 
71-5 
70-4 
67-8 
67-2 
67-4 
51-4 


72-8 


-8-4 
20-2 
29-2 
30-7 
43-5 
42-5 
3S-2 
32-9 
19-8 
11-6 


15  1 


Relative 
Humtditt. 


'c 
71 
65 
83 
85 
81 
85 
88 
87 
87 
87 
80 
78 
81 


'< 
72 
72 
82 
80 
85 
85 
87 
88 
87 
87 
82 
78 
82 


■; 

72 
68 
83 
82 
83 
85 
87 
87 
87 
87 
81 
78 


82 


Cloudiness. 


<; 

95 

72 
79 
60 
67 


64 
69 
83 
91 
92 
76 


a 

s 

d 

p. 

O 

OS 

- 
/o 

0/ 

/o 

97 

76 

85 

62 

71 

65 

80 

71 

72 

89 

91 

91 

80 

1 

% 

96 
74 
,  82 
61 
69 
67 
74 
68 
71 
86 
91 
91 


78 


Precipitation. 


in. 

0-57 

006 

1-14 

0-68 

0.59 

101 

115 

0-58 

0-63 

0-87 

0-60 

0-43 


8-31 


0-5 

0-3 

100 

23-0 


14-43 


in 

4-02 

171 

5-34 

208 

0-94 

101 

115 

0-58 

0-68 

0-90 

1-60 

2-73 


22-74 


3  == 
a  ° 


in. 
0-40 
0-40 
0-70 
0-62 
0-37 
017 
012 
014 
011 
015 
0-35 
0-56 


0-70 


Number  of  W 

INDS 

PROM 

1 

Number  of  Days. 

r^i 

°-s 

-   ; 

0 

0 

QJ 

Months. 

-'     ! 

r* 

*f  - 

4) 

S  £ 

« 

W 

=t 

J£ 

_£ 

ffl 
4. 

C 

3 

S 

irection  : 
Maximui 

d 

6 

u 

a) 

0 

a 
0 

aj 

0 

'« 

tt) 

2& 

en 

si 

s 

- 

'A 

'A 

W 

03 

DO 

<fc 

£ 

'A 

O 

< 

£ 

O 

•a 

u 

t. 

O 

a, 

cc 

SB 

h 

H 

~1 

< 

mis 

7 

?, 

5 

2 

n 

?.?, 

5 

19 

0 

TV 

74 

9 

0 

3 

28 

28 

17 

February 

4 

0 

1? 

3 

n 

10 

90 

0 

TTT 

'6 

0 

n 

19 

9 

15 

15 

1? 

2 
4 

2 
6 

0 
4 

7 
1 

14 
19 
10 

6 

3 
2 
1 
1 

3 
3 
8 
1 

16 
9 
9 

14 

12 
6 
5 

13 

12 
13 
20 
18 

0 
0 
0 

0 

III. 
HI. 
III. 
IV 

68 
29 
62 
38 

3 
0 

0 
4 
3 

n 

12 
14 
17 

?4 

19 
12 
11 
6 

24 

16 

12 
Ifi 

17 

7 
2 

5 
1 

6 

1 

1 

July... 

3 

2 

10 

2 
1 
4 

17 
11 
11 

5 
3 

2 

6 
4 
0 

8 
19 
13 

3 

6 
9 

15 
16 
11 

3 

0 

0 

III. 
III. 
Ill 

48 
45 
37 

0 
1 
•> 

18 
20 
19 

13 
10 

'1 

16 

9 

12 

6 
3 

1 

4 
2 

September 

1 

6 
5 

4 

8 

8 
1 

20 
3 

3 

1 

13 
13 

2 
3 

6 
26 

0 
0 

III. 
IV. 

52 

58 

2 

0 

12 
10 

19 
20 

15 
12 

1 
5 

2 

2' 

November 

4 
55 

5 

38 

8 
122 

2 
47 

2 

14 
157 

4 

23 
199 

0 
3 

IV. 

50 

0 
10 

10 
178 

21 
177 

17 

192 

12 

77 

41 

7 

~ 

Year 

31 

78 

III. 

T 

20 

1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  St.  John's — Latitude   N.  47°  34'  ;  Longitude 

W.  52°  42'.     Height  above  Sea-level,  125  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

a 

a 

OS 

a 

d 

a 

a 

a 

13 

a 

8 

OS 

% 

68 
65 
67 
55 
70 
56 
64 
51 
47 
72 
62 
80 
63 

a    a 

d      d 

OS 
%-     % 

....      52 
....      53 
....      68 
....      53 
....      59 
....      49 
....      72 
....      58 
....      44 
....      74 
....      67 
....      92 
...      62 

b 

O 

s 
% 

60 
59 
67 
54 
65 
52 
68 
54 
45 
73 
64 
86 
62 

a 

is 

o 

a 

02 

"a 
o 

Max 

Min. 

a 

13 
OS 

a 

d 

a 

d 

OS 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max 

Min. 

&2 

!3?1 

February . . . 
March 

June 

July 

August 

September. . 

November.. 
December. . 

in. 

29-77 
29-47 
29-87 
29-75 
29-69 
29-67 
29-79 
29-86 
29-86 
29-95 
29-74 
29-60 

in. 
30-38 
30-09 
30-40 
30-20 
30-38 
30-03 
30-25 
30-22 
30-37 
30-43 
30-42 
30-28 

in. 

28-92 
28-87 
29-03 
29-25 
29-03 
28-97 
29-46 
29-40 
29-36 
28-85 
28-88 
28-42 

o 

22-9 
18-3 
31-0 
39-5 
43-4 
50-3 
57-2 
59-9 
54-3 
48-2 
36-9 
30- 1 

0 

22-4 
19-7 
300 
37-8 
39-6 
45-9 
54-2 
56-5 
52-2 
49-0 
36-4 
31-0 

30-3 

24-3 
37-0 
47-0 
51-4 
58-3 
64-3 
66-8 
62-3 
54-5 
42-1 
34-8 

o 

14-3 
12-1 
23-0 
31-9 
34-9 
40-7 
48-6 
50-5 
47-0 
41-7 
29-9 
25-3 

22-3 

18-2 
30-0 
39-5 
43-2 
49-5 
56-5 
.58-7 
54-7 
48-1 
360 
30-1 

0 

55 
50 
60 
72 
73 
67 
81 
79 
76 
74 
58 
48 

_2 
-8 
3 
21 
28 
33 
40 
42 
33 
30 
15 
9 

% 

72 

68 
68 
73 
68 
67 
78 
77 
88 
73 
70 
72 

% 

% 

.      74 

.     71 

67 

.      75 

.      77 

72 

80 

.      S4 

78 

67 

74 

.      76 

73 
69 
68 

74 
72 
70 
79 
80 
83 
70 
72 
74 

in. 
1-69 
1-58 
4-14 
3-12 
4-67 
3-90 
5-32 
3-83 
2-53 
3-14 
1-93 
6-35 

in. 
21-0 
13-0 
9-0 
8-0 
T. 

4-5 

7-0 

in. 
3-79 
2-88 
5-04 
3-92 
4-67 
3-90 
5-32 
3-83 
2-53 
314 
2-38 
7-05 

in. 
0-90 
1-06 
1-00 
0-68 
1-22 
1-31 
1-30 
1-31 
0-52 
1-15 
0-40 
1-25 

29-75 

30-45 

28-42 

41-0 

39-6 

47-8 

33-3 

40-6 

81 

-8 

73 

.      75 

74 

42-20 

62-5 

48-45 

1-31 

Number  of  W 

NDS 

FROM 

a 

O 

4 
1 
0 
2 

3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
15 

X    >. 

B  ^ 

o'S 

& 

B 

u 

o 

> 

< 

"o 

o 

B 
B 

Direction  :;t  time  of 
Maximum  Velocity. 

■1. 

o 

6 

y. 

Number  of  Days. 

Months. 

5 
6 
2 
4 
5 
4 
5 
0 
5 

12 
1 
7 

62 

1 
6 
3 

4 
6 
5 
6 
5 
7 
7 
4 
5 
59 

H 

0 
0 
1 

5 
5 
2 
8 
3 
2 

5 
1 

1 
33 

02 

5 

4 

2 

3 

4 

3 

8 

11 

9 

14 

10 

10 

89 

02 

17 

6 

30 

29 

16 

23 

21 

26 

18 

7 

15 

14 

222 

is 

8 
11 
6 
2 
5 
1 
2 

3 

" 
4 
6 
3 

62 

is 
z 

20 
19 
10 
4 
12 
17 
3 
3 
.5 
8 
14 
12 
127 

u 

o 

2 

2 
2 

6 

4 
4 
0 
4 
9 
0 
3 
0 
36 

'3 

19 
17 
18 
17 
15 
21 
21 
20 
16 
17 
17 
11 
209 

c: 

5 

10 
9 

11 
7 

12 
5 

10 
7 
5 

14 

10 

20 
120 

t.' 

IB 

a— 

1  = 

£ 

o 
a 

02 

7 
7 
5 
3 

'3 
K 

ti 
o 
fa 

B  O 
B  *^ 

H 

—  c 
3 

r. 
U 
O 
t- 
3 
< 

February   

2 
3 

8 
5 

6 
5 
9 
5 
3 
5 
2 
6 
.V.I 

mis. 
9-6 
8-8 

10-0 
5-9 
6-8 

10-0 
6-0 
7-5 
61 
5-8 
9-4 
7-7 

mis. 
35 

28 
32 
21 
22 
28 
26 
23 
23 
26 
34 
28 

SW. 

NW. 
SW. 
SW. 
NW. 
NW. 
SW. 
SW. 
SW. 
NW. 
N. 

s\\. 

3 

2 

2 

14 
14 
15 
16 
14 
14 
16 
15 
18 
16 
13 
17 
182 

1 
2 
2 
5 

May 

5 

1 
3 
7 
2 
2 
30 

1 
1 

4 
5 

31 

■  i 

2 

7-8 

35 

SW. 

7 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fort  Prospect — Latitude   N.  32°  17';  Longitude 

W.  64°  30'.     Height  above  Sea-level,  151  feet. 


Barometer 
at  32°. 

Temperature. 

Relative 
Humidity. 

Cloudiness. 

Precipitation. 

Months. 

Mon- 
thly 
Mean. 

Extremes. 

Mean. 

Extremes. 

6 

ci 

00 

% 
82 
81 
86 
81 
81 
85 
80 
84 
80 
80 
80 
82 

S 

p. 
eo 

% 

78 

78 
83 
76 

79 
80 
78 
82 
78 
79 
78 
78 

£ 

d 

00 

% 

87 
83 
90 
83 
88 
91 
86 
90 
88 
86 
84 
85 

c 

03 
0 

s 
% 

82 
80 
86 
80 
83 
85 
81 
85 
82 
82 
81 
82 

E 
ci 

00 

% 
64 
70 
62 
57 
51 
57 
50 
55 
49 
49 
60 
62 
57 

s 

d 

CO 

% 
63 
66 
60 
48 
46 
48 
49 
56 
47 
54 
63 
59 
55 

a 

d 

CO 

% 
53 
65 
51 
50 
41 
49 
45 
50 
45 
44 
61 
57 
51 

c 

03 
0 

s 
% 

60 
67 
57 
52 
46 
51 
48 
53 
47 
49 
61 
59 
54 

'A 

o 
a 
03 

5 
o 
E-i 

r-    CO 

£  t- 

Max 

Min. 

?  S 

°°  05 

s 

p. 

°°  d 

Max. 

Min. 

Mthy 

Max. 

Min. 

J5.C 
'x  -«. 

03  CN 

s 

January . 
February . .  - 

May 

June   

July 

August 

September. . 
October.. 
November.. 
December. . 

in. 
30-17 
29-95 
30-21 
29-97 
29-96 
30  01 
30-04 
30  00 
29-97 
29-90 
29-96 
29-92 

in. 
30-53 
30-35 
30-44 
30-33 
30  19 
30-17 
30-19 
30-17 
30- 14 
30- 10 
30-  IS 
30- 18 

in. 
29-74 
29-52 
29-78 
29-71 
29-65 
29-79 
29-82 
29-69 
29-82 
29-49 
29-67 
29-51 

o 

65-3 
62-4 
66-3 
64-3 
68-9 
76-0 
78-5 
790 
78-2 
75-5 
68-8 
64-0 

o 

O 

64-1 
62-1 
64-6 

62-7 
66-0 
73-2 
76-2 
76-4 
74-5 
72-6 
671 
63-3 

70-4 
67-6 
70-5 
68-7 
72-6 
79-5 
82-5 
82-4 
82-1 
78-9 
72-9 
68-6 

59-7 
56-1 
61-1 
56-7 
60-3 
64-3 
70-0 
71-7 
71-1 
68-2 
62-5 
58-2 

65-1 

61-9 
65-8 
62-7 
66-5 
71-9 
76-3 
77-1 
76-6 
73-6 
67-7 
63-4 

74-6 
72-0 
73-8 
73-8 
77-2 
83-0 
85-6 
84-2 
85-6 
82-0 
77-6 
72-6 

55  0 
46-2 
52-6 
49-8 
49-4 
64-6 
650 
67-4 
67-4 
638 
51-0 
53-8 

in. 

2-20 
5-90 
3-34 
1-94 
1-32 
3-10 
2-22 
8-86 
1-84 
4-22 
11-36 
3-68 

in. 

in. 
2-20 
5-90 
3-34 

1-94 
1-32 
310 
2-22 
8-86 
1-84 
4-22 
11-36 
3-68 

in. 
0-56 
1-08 
0-86 
0-56 
0-72 
1-66 
0-78 
2-72 
0-76 
1-04 
3-62 
1-08 

30-0130-53 
1 

29-49 

7(1  1. 

68-5 

74-7 

63-3 

69- 1 

85-6 

46-2 

82 

79 

87 

83 

49-98 

49-98 

3-62 

Number  of  Winds 

PROM 

Number  op  Days. 

o 
o 

<D   O 

>, 

a> 

£- 

U 

\lu\  J'H>. 

W 

03 

03 

Be 

£ 

1    - 

&> 

0 
> 

> 

3 
g 

03 

s 

<A  £ 

.2  £ 

.as 

CO 

"3 
O 

"o 

6 

u 
a 

u 

CO 

03 
S 

CO 

> 

IS 

a>  0 

1 

"3 

oi 

0  a 
■"  a 

CO 

.9,; 

to 

E8 

f-i 

0 

t- 
D 

fc 

B 

W 

03 

is 

a 

O 

< 

a 

'A 

o 

.  fc. 

0 

04 

oc 

W 

fe 

H 

-) 

mis 

mis 

January 

3 

14 

5 

13 

11 

3 

8 

4 

20 

20 
5 

11 
9 
2 
2 
4 
7 

24 

8 
5 

5 

17 
g 

23 
19 

12 

5 

0 

o 

13 

40 

NE 

3 

0 

?5 

fi 

16 

4 

s 

•'I 

18 

4S 

N\V. 

6 

n 

23 

5 

15 

1 

1 

13 

2 

1 

5 

7 

22 

9 

; 

4 
4 
11 
8 

36 
23 
20 

17 

•12 

21 

6 

15 
17 

1 
5 

3 
17 

0 
1 

15 
14 

35 
S5 

NE. 

N 

2 

2 

0 

i 

25 
97 

6 

? 

15 
13 

April 

M  ay     

June 

July 

1 

1 

21 
44 
32 
34 
3 

6 

17 

25 

5 

4 

27 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

31 

SW 

1 

3 

?6 

? 

10 

1 

12 
10 
11 
10 

29 
26 
26 
23 

s\v 

0 

»R 

? 

1? 

3 
4 
3 

sw. 
sw. 

NE. 

0 
0 
0 

31 
29 
30 

2 
0 

9 
19 
11 

4 
6 

3 
2 

1 

September 

11 
27 

6 
19 

10 

7 

15 

7 

13 

6 

15 
8 

7 
4 

5 

12 

1 

0 

12 
14 

26 

40 

SW. 
NW. 

1 

1 
0 

29 

24 

1 
6 

22 
20 

3 
2 

3 

November 

16 
135 

11 
120 

83 

4 
79 

12 
191 

16 
247 

7 
101 

25 
127 

0 

9 

15 

39 

NE. 

1 

0 
5 

29 
326 

2 

15 
177 

18 

10 



Year 

13 

43 

NW. 

16 

PAR;T     II. 


Monthly  and  Annual  Summaries  from  Stations  of  the  Second 

Class  for  the  Year  1913. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Carcross— Latitude,  N  60°  11'  •  Loneiturlp 

W.  134°  34'.     Height  above  Sea-level,  2,171  feet.  '     °nglWae' 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Agassiz — Latitude,  N.  49°  14'  ;  Longitude, 

W.  121°  31'.     Height  above  Sea-level,  52  feet. 
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o 
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28-9 
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37-2 
34-1 
33-4 
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11-9 

14-9 
24-4 
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24-6 
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13-6 
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48 
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20 
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42 

28-8 
34-9 
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6-76 

4-72 

60S 

7-33 

3-71 
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1 
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19 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Alberni — Latitude,  N.  49°  15';  Longitude, 

W.  124°  49'.     Height  above  Sea-level,  300  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Armstrong — Latitude,  N  50°  26'-  Longitude 

W.  119°  11'.     Height  above  Sea-level,  1187  feet. 
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27-S 
32-4 
20-7 
13  7 
11-6 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ashcroft — Latitude,  N. 

W.  119°  7'.     Heighl  above  Sea-level,  1180  feet. 


i0°  32';  Longitude, 
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Monthly  vnd  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Babine  Lake — Latitude,  N.  55°  38';  Longitude, 

W.  12G°  26'.     Height  above  Sea-level,  2230  ceet 
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5 
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26-8 
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36-4 
28-5 
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18  0 
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14-0 
13-2 

83 
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41 

29 

20 
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5 

50 

37         46-7 
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0-72 
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4  00 
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. 

* 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Bella  Coola — Latitude,  N.  52°  40';  Longitude, 

W.  120°  54'.     Height  above  Sea-level,  150  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Chilcotin  (Big  Creek) — Latitude,  N.  ol0  40' 
Longitude,  W.  123°  0'.     Height  above  Sea-level,  3,100  feet. 
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19 
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26-7 

73 

29 

44 
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2-54 
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69-2 

41  0 

28-2 

SO 

31 

5.5 

55- 1 

203 

9 

9 
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68-5 

41   li 

26-9 

82 

31 

.51 

55  0 

3-32 

12 

0 
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00-5 

32-3 

28*2 

72 

24 

4S 

46-4 

0-79 

:; 

1 

44-5 
36-8 

31-2 

24  9 
14-6 

10-7 

19-6 
22-2 

20-5 

56 
48 

-17 

11 

5 

-  S 

4.5 
43 
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34  ■  7 
25-7 
20-9 

0-98 
0  00 
0-00 

6 
0 

0 

2-5 
6-5 

20 

1 
5 
3 
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1 
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47-4 

22-5 

24-9 

86 

-39 
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34  9 

10.5.5 

48 
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27 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Chilliwack — Latitude,  N.  49°  10';  Longitude, 

W.  121°  57'.     Height  above  Sea-level,  21  feet. 
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39 
34 
25 
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56-8 
47-8 
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in 
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6-46 
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6-35 
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18 
1. 
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1 

3 
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5 
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47-6 
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107 

820 

23 

12 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Clayoquot — Latitude,  N.  49°  11';  Longitude, 

W.  12n°  47'.     Height  above  Sea-level,  40  feet. 
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32-5 
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39-0 
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43 
31 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Clo-ooso — Latitude,  N.  49°  40';  Longitude, 

W.  124°  50'.     Height  above  Sea-level,  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cobble  Hill  (Boatswain  Bay) — Latitude  N  48°  41' 

Longitude,  W.  123°  37'.     Height  above  Sea-level,  33  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cowichan  (Tzouhalem) — Latitude,  N.  18°  25' 
Longitude,  W.  123°  42'.     Height  above  Sea-level.  170  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cranbrook — Latitude,  N.  49°  30';  Longitude. 

W.  115°  50'.     Height,  above  Sea-level,  3014  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Crawford  Bay — Latitude,  49°  45';  Longitude, 

\Y.  116°  45'.     Height  above  Sea-level,  2,000  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Creston — Latitude,   N.  49°  6'  ;    Longitude 

W.  llii°  33'.     Height  above  Sea-level,  1,985  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Departure  Bar— Latitude,  N.  49°  13';  Longitude, 

W.  123°  58'.     Height  above  Sea-level,  30  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Duck  Lake — Latitude,  N.  50°  3'  ;  Longitude, 

W.  119°  20'.     Height  above  Sea-level,  1,400  feet. 


Ml  Mils. 

. , 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

f. 

a 

it 
O 

fa 

cj 
t-i 
O 

i-> 
3 
< 

33 

Mean 
Max. 

.'Mean 

Min. 

Minn 

Daily   |    Max. 

Range. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

s 
< 

to 

>, 
& 

Q 

6 

< 

a" 

>- 

& 

Q 

° 

• 

» 

• 

• 

• 

• 

in. 

in. 

February 

! 

May- 

66.6 
73.6 

80.5 
80.4 
09.2 
51.4 
42.6 
34.7 

42.2 
50.0 
51.9 
51.8 
41.5 
33.9 
29.8 
25.8 

24.4 
23.6 
2S.6 
28.6 
27.7 
17.5 
12.8 
8.9 

84 
87 
•  98 
97 
80 
78 
50 
42 

•28 

40 
39 
42 
34 
24 
23 
111 

56 
47 

54.4 
til.  8 

1.70 
2.62 
0.59 
1.02 
0.99 
1.81 
0.57 
0.03 

9 

15 
6 
9 
5 
12 
9 
1 

4 

July.                                           . ... 

59         66. 2 

1 

55 
46 
54 
27 
26 

! 

06.1 
55.4 
42.7 
36.2 
30.3 

2 

3.6 

2.2 

2 
5 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Enderby — Latitude,  N.  50°  32'  ;  Longitude, 

W.  119°  7'.     Height  above  Sea-level,  1,180  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fort  George — Latitude,  N.  53°  55'  ;  Longitude, 

W.  122°  41'.     Height  above  Sea-level,  —  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fort  St.  James  (Stuart's  Lake) — Latitude,  N.  54° 
28';  Longitude,  W.  124°  12'.     Height  above  Sea-level,  2,280  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year    1913,    Ganges    (Salt   Spring   Island)— Latitude, 
N.  48°  50'  ;    Longitude,   \Y.  123°  20'.     Height  above  Sea-level.  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Gillis  Bay — Latitude.  N.  49°  40';  Longitude. 

\V.  124°  32'.     Height  above  sea-level,         feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

O 

m 

o3 
Fh 

O 
t- 

< 

■i 

.  5 

™    f- 

Mi    .HI 

Max. 

.'Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

a 
< 

Q 

< 

January 

o 

° 

• 

° 

° 

- 

■ 

in. 

in. 

\pril 

52-5 
60-4 
65-9 
72-8 
'  72-5 
62-6 
51-:; 

15  (1 
44  0 

35-7 
41-4 
48-1 
51  0 
51-9 
44-6 
38-1 
31   1 
34-5 

10-8 
19-0 
17-8 
21 -S 
20-0 
IS- II 
13-2 
1"   1 
9-5 

050 
73-0 
800 
88-0 
88-0 
73-0 
-       630 
59-5 
55  0 

27-0 
34-0 
410 
42-0 
43-5 
410 
32-0 
28-5 
27-5 

38  0 

39  0 
390 
460 
44  5 
320 
31-0 
31  0 
27-5 

44-1 
50-9 
57  0 
61-8 
62-2 
53-6 
44-7 
39-8 
39-2 

2-25 
1-58 
3-73 
1-98 
1-64 
3-84 
5-38 
8-20 
2-35 

14 
11 
18 
9 
7 
13 
13 
20 
14 

June 

July 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  191.x  Glacier— Latitude,  N.  51°  14'  ■    Longitude 

W.  117°  29'.     Height  above  Sea-level,  4,072  feet. 


Temperature. 

Rain-. 

Snow. 

•I, 

O 

m 

■I 

r. 
t- 

c 

~ 

< 

. 

Mean 

Max. 

Mean 

Min. 

M'-.-i'i 
Daily 

Max.        Min.       Range. 

Mthly 

< 

- 
- 

g 
< 

>> 

S3 

Q 

_z   - 

17-4 

18-4 
25-6 
410 
48-1 
64-6 
65-6 
04-9 
52-5 
39-1 
311 
21-7 

0 

6  0 
5-0 

12-3 
26-2 
32-7 
39  0 

o 

114 
13-4 

13-3 
14-8 
15-4 
25-6 

33         -16 

49 

o 

11-7 
117 
18-9 
33-6 
40-4 
51-8 
54-3 
54-9 
440 
33-8 
26-2 
16-7 

in. 
000 

0 

in. 

101  0 
52-5 
80-5 
220 
120 

25 
7 

16 
9 
6 

February 

35         -13            48 
38         -12             50 
53             10            43 

62             is             44 
75             31              44 
83             35             48 
81                              46 
66             29            37 

0  00       0 
000       0 

0-00       ii 

March 

April 

016 
2-52 
406 
6.77 
8-32 
2-70 
000 
000 

1 

11 
1". 
13 
12 
5 
0 
0 

June 

July 

42  9         22-7 
44-9         200 
35-5         170 

?, 

August 

niber 

October 

28-5 
21-3 
11-7 

10-6 
9-8 
10-0 

16 
36            11 
32         -  3 

39 
25 
35 

30-5 
1010 
35-5 

8 
22 
11 

November 

December 

Year 

40-8 

25-5 

15-3 

83         -16 

99 

33-2 

24-53 

57 

435-0 

104 

•? 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Golden — Latitude,  N.  51°  16';     Longitude, 

W.  116°  55'.     Height  above  Sea-level,  2,550  feet. 


Months. 

Temperature. 

Ra 

N. 

Snow. 

O 

O 

a 
o 

hi 

o 

< 

T. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Dailj 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

+3 

5 
< 

1    S? 

3 

Q 

E 
< 

i. 

- 
- 

—  — 

3 

E-| 

180 
24-3 
34-4 
54-8 
62-8 
72-4 
75-1 
730 
61-3 
470 
35-8 
250 

-   1-S 
0-0 
12-7 
27-9 
37-0 
45  0 
45-5 
47-6 
35-3 
27-8 
23-4 
14-5 

0 

19-8 
24-3 
21-7 
26-9 
25-8 
27-4 
29-6 
25-4 
260 
19-2 
12-4 
10-5 

37 
39 

47 
71 
76 
83 
91 
86 
70 
65 
■111 
38 

-29 

-32 

-20 

13 

21 

33 

35 

38 

28 

12 

8 

-11 

66 
71 
67 
58 
55 
50 
56 
48 
42 
53 
35 
49 

o 

81 
12-1 
23-6 
41-3 
49-9 
58-7 
60-3 
60-3 
48-3 
37-4 
29-6 
19-7 

in. 

000 

000 

000 

000 

0-40 

2-51 

205 

1-83 

3-25 

2-23 

0-50 

000 

0 
0 
0 
0 
3 
11 
3 
5 
8 
2 
1 
0 

in. 

40-0 
00 
90 
0-3 

11 

0 
2 
1 

April 

1 

July 

August 

September 

October i 

November 1 

December I 

1 

9 

1 

30 
160 

30 

1 
4 
3 

48-7 

26-3 

22-4 

91 

-32 

123 

37-5 

12-77 

33 

71-3 

22 

9 

3 

1 

1 

76 


.METEOROLOGICAL    TABLES,     PROVINCE    OF    BRITISH    COLUMBIA. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Grand  Forks — Latitude,  N.  49°  2'  ;  Longitude, 

W.  118°  27'.     Height  above  Sea-level,  1746  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

95 

a 

o 

00 

o 
2 

h 

i-' 
O 

< 

r 

Mean 
Max. 

M  an 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

M  in 

I ;.!  oge. 

Mthly 
Mean. 

£ 

Q 

S 
< 

•Jt 

:■. 
oi 

Q 

=  /. 

3 

H 

January 

February 

21-8 
25-7 

410 
60-3 
67-2 

74  0 
Sl-9 
83-0 

72-1 
49-2 
38-7 
31-7 

9-3 
7-4 
23-7 
33-7 
41-2 
49-9 
491 
50-7 
39-7 
32-4 
28-9 
24-9 

12-5 
18-3 
17-3 
26-6 
26-0 
24  1 
32-8 
32-3 
32-4 
16-8 
9-8 
6-8 

33 
42 
53 

76 
84 

S9 
97 
96 
SO 
70 
l!i 
3S 

-13 
-15 
7 
24 
28 
38 
40 
39 
29 
23 
19 
15 

46 
57 
46 
52 
56 
51 
57 
57 
51 
47 
30 

2:; 

15-6 
16-5 
32-4 

47-0 
54  2 
61-9 
65-5 
66  -8 
55-9 
30-8 
33-81 
28-3 

in. 
0  00 

001 
0-33 
0-2S 
2-21 
3-39 
0-42 
0-71 
118 
0-90 
111 
000 

0 
1 
2 
6 
13 
15 
7 
5 
7 
6 
S 
0 

in. 

2S-9 
1-2 
3-9 

16 
2 
6 

April 

May       

1 

4 

July 

1 

? 

October 

90 
90 

4 

,8 

50        4 

o 

Year 

53-9 

32-6 

21-3 

97 

-15 

112 

43-21 

10-54 

70 

57-0     40 

8 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Greenwood— Latitude,  N.  49°  5';  Longitude, 

W.  118  °49'.     Heigb.1  above  Sea-level,  2,400  feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

f. 

0 

O 

CO 

i» 
p 

.J 

Mean 
Max. 

Mean 

Miu. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

£ 
< 

03 

D 

£ 
< 

to 

>. 

03 

Q 

H 

28-0 
28-1 
42  i 
60-5 
65-8 
75-7 
80-0 
82   1 
72-6 
52-1 
44-7 
35-7 

4-8 
2-6 
18-3 

28  ■  7 
36- 1 
44  -1 
4:1-5 
4:i-5 
33-2 
27-3 
22-6 
19-4 

23-2 
25-5 

24-1 
3 1  8 
29-7 
31   6 
36-5 

38  0 

39  1 
24-8 
212- 1 
16  3 

41 
41 
59 
90 

83 
87 
96 
96 
84 
76 
57 
11 

-13 
-19 

*) 

16 

23 
32 
35 
30 
25 
13 
10 
3 

0 

54 
60 
62 
74 
60 
55 
61 
66 
59 
63 
47 
41 

0 

16-4 
15-4 
30-3 
44-6 
50-9 
59-9 
01-7 
62-S 
52-9 
39-7 
33-7 
27-5 

in. 

0-00 

0-00 

0-00 

0-39 

2-59 

2-91 

1-25 

1  ■  29 

1-54 

0-40 

000 

0-00 

0 
0 
0 
4 
12 
17 
6 
6 
5 
4 
0 
0 

in. 
9-8 

0-5 
3-3 
0-0 

8 
1 
8 
2 

I    !  i  nary 

Marcli 

April 

... 

.lun.-     .. 

?, 

July 

\.UgU!  1 

1 

September 

?, 

6-5 
5-6 
5-9 

3 
13 

9 

December 

— 

55-6 

27-0 

28-6 

96 

-19 

115            41-9 

10-37 

54 

32-2 

44 

f> 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Harper's  Ranch-   Latitude,  \.  50°  41'  ■  I  ongitude 

W.  20°  29'.     Height  above  Sea-level,  1,245  feel 


Tf 

MPERATi: 

RE. 

Rain-. 

Snow. 
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_. 

.-; 
0 

J 

ti 
z 

'- 

Eg 

o 

u 

< 

=  7 
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Max. 
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Max. 
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Mean. 

g 
< 

j. 
- 

a 

< 

> 

. 

o 

° 

• 

» 

in. 

in. 

January 

21  4 

70 

14  4 

60 

-16 

76 

14-2 

000 

" 

18-2 

10 

February 

24  5 
39-5 
5S-8J 

73-9 

7-7 
20-4 
34-4 
42-3 
4S-7 

IGS 
191 
24  4 
2  i  -2 
25-2 

44 
63 

77 

86 

-17 
2 

29 
36 

61 

61 
54 
52 
50 

16-1 

46-6 
54-4 

61-3 

015 
000 
010 
500 

2-40 

i 

0 

i 

9 
15 

4  s 

3 

Man  h 

1-5       2 

10        1 

April   . 

May. 

June.  . 

July. . . 

76  'i 

50-2 

26-4 

95 

57 

63-4 

1   72 

6 

August 

72-2 

92 

1-47 

s 

September 

68-9 

40-3 

28-6 

46 

54-6 

<  Ictober 

November. . 

December 





Year                        • 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Hedley — Latitude.  X.  49° 

W.  120°  10'.     Height  above  Sea-level,  1.771  feet. 


Longitude, 


Months. 

Tempebatobe. 

Rain-. 

Snow. 

a 

c 
- 

V. 

Si 

O 

u 

3 
< 

mi 

-  z 
_  _ 

H 

Mean 

Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

2 
< 

j. 

- 
P 

E 

< 

>. 
Q 

- 

.- 
a 

January 

0 

25-4 
30-6 
42-3 
59-S 
65-6 
73  3 
80-9 
80-0 
71-2 
52  0 
43-5 
35-5 

10-9 
121 
23-6 
35-2 
420 
49-6 
52-5 
53-5 
42  0 
34  ■  9 
29-7 
24-6 

14-5 

IS  -5 
18-7 
24- 6 
23-6 
23.7 

28-4 
26-5 

29-2 
17  7 
13  S 
10-9 

50 
42 
54 
77 
84 
89 
99 
98 
87 
71 
50 
45 

-11 
-  S 
1 
25 
31 
37 
40 
13 
3. 
25 
19 
16 

o 

61 
50 
53 
52 
53 
52 
59 
55 
53 
40 
31 
29 

18-2 
21-3 
32-9 
47-5 
53  S 
61-4 
66-7 
66-8 
56-6 
43-7 
36-6 
300 

in. 
000 
0  04 
0-02 
0  12 
118 
2  24 
il  .,7 
083 
0  32 
1-60 

o-os 

000 

0 

1 
1 

3 
10 
17 

j 
6 
4 
9 

2 
II 

in. 
13-8 

3-6 
9-2 

51 

15 
o 

February- 

March 

4 

3 

April 

2 

July 

3 

i 

0-7 
2-8 
3-5 

1 
4 
4 

i 

3 

55- 1 

34-2 

20-9 

99 

-11 

no 

44-6 

6-80 

38-7 

m 

78 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Hedley  (Nickel  Plate) — Latitude,  N.  49°  30'  ; 
Longitude,  \Y.  120°  0'.     Height  above  Sea-level,  5,400  feet, 


Months. 

« 

Te 

MPERATURE. 

Rain. 

Snow. 

CO 

o 

o5 

to 

s 

on 

Mean 

.1   13 

Mean 

Min. 

Me  in 
Daily 
Range. 

Mix. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

— 

E 
■aj 

< 

33 
03 

Q 

cm 

January 

O 

20-2 
24-7 
31-3 
41-2 
49-7 
58-9 
04 -5 
65-1 
57-0 
390 
32-7 
29  -8 

7-4 

60 

11-9 

22-6 
300 
300 
381 
39-9 
32-7 
25-3 
190 
170 

12-8 

IS  7 
19-4 
1S-6 
19-7 
229 
26-4 
25-2 
24-9 
14-3 
13-7 
12-8 

40 
42 
45 
55 
00 
72 
84 
SI 
71 
62 
1; 
49 

-19 

-15 

-16 

10 

17 

28 

29 

2S 

24 

15 

7 

2 

59 
57 
01 
45 
49 
44 
55 
53 
47 
47 
37 
47 

13-8 

15-4 
21  0 
31-9 
39-8 
47-5 
51-3 
52-5 
45-1 
32-5 
25  -8 
23  I 

in. 
000 

0  00 
000 
000 
0-50 
3-40 
0-20 

1  -21 
0-35 
000 
000 
000 

0 
0 
0 
0 
2 
8 
3 
5 
1 
0 
0 
0 

in 

32-5 
60 
0-5 

150 
5-5 
0-5 
1-5 

11 
3 
6 
5 

5 
1 
1 

February 

March 

April. .  . 

May 

July... 

August 

September 

10 
29-0 

7-5 
S-5 

1 
8 
3 
4 

i )ctol  er 

November 

December 

Year. 

42-9 

23-8 

19-1 

S4 

-19 

103 

33-4 

5S4 

19 

113-5 

48 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Holberg — Latitude,  N.  50°  39'  ;  Longitui 

W.  128°  18'.     Height  above  Sea-level,         feet. 
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Rain. 
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a 
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■2 
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O 

< 
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Range. 

Max. 
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Mthly 
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+3 

- 
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>. 
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Q 

+3 
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< 

0 

"3^ 
a  /- 

H 
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February.. 

37-1 
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44  o 
48-5 

.54-7 
01-4 
05-7 
68  ii 

° 

30  1 

34-1 

33-4 

37-9 

42-9 

70 
8-9 
10-0 
10-li 
11-S 

4S-0 
47-8 
52-7 
59-4 
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76  5 
80  ii 
85  2 

20  0 
29  1 

190 
32-6 
34  B 
43-2 
45-0 
440 

28  0 
1S-7 
33-7 
20-8 
29-2 
33  ■ .; 

35  0 
41-2 
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38-5 
38-7 
43-2 
48-8 
54-7 
58.- 6 
00-1 

in. 
1207 

5-88 
5-84 
10-77 
11-22 
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510 
5-10 

18 
12 
17 
22 
22 
15 
17 
12 

in. 
11-5 

6 

April.. 
May.. 

480         13  4 

14-2 

52-2         15-8 

July. 
August 
tember.. 

53  0 
18  0 
46-3 

40-4 

62(1          32.fi          2fl-5 

47-0 

42  4 
420 

11-70 
23   13 
26-39 

24 
23 
25 

36   i 

11-2 
8-5 

.,:i  ii 
58-0 

31-5 
32  0 

27-5 
26-  0 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Hope — Latitude  N.  49°  23'-  Longitude   \Y 

121°  25'.     Height  above  Sea-level,  500  feet. 


Months 


January 

i  .  bruary.. 

March.. . 

April 

May.. 

June.. 

July. 

August 

September. 

October. 

November. 

1  lecember. 

Year 


,  Temperattre. 


Mean 
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Miu. 
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60    I 

66-0 

3 
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39  ii 


5-1  -li 
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16-8 
21-3 

25-5 
33-6 
43-1 
48-3 

54  1 
46  8 
39-9 

31-5 


37-3 


11-9 


21-3 
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18-G 

33-6 

43-1 

22-4 

48-3 

21  5 

20-4 

54  1 
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46  8 

39-9 

12-9 
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43-0 
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2  75 
2  -.'4 
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10 
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1. 

126 


tn 

~"~ 

> 

s 

- 

< 

- 

a 


in 

86  5     13 

00       0 


50 
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Monthly  \\r>  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Howser — Latitude,  X.  50°  18';  Longitudi 

W.  117°0'.     Height  above  Sea-level,        feet. 


Months. 


January 

February. 

March 

April 

May.. 

June 

July 

August 
September.. 
October. . 
November.. 
December. 
Year, 


Temper.'      i 


Mean 

Max. 


24-3 
27-4 
36-8 

62-2 
74  4 
76-0 
761 
63  4 
53-3 
42-'9 

32  t; 

51-9 


'Mean 

Min. 


140 
8-7 
20-3 
31-9 
42- 0 
50-0 
52-8 
52-3 
43  1 
33-3 
30-6 
23-6 
33-6 


Mi  i 


10-3 

IN  -7 

16-5 
210 
20-2 
24  4 
23-2 
23-8 
20-3 
200 
12-3 
90 
18-3 


Max. 


36 
42 
48 

70 
7s 
99 
92 

72 
69 
55 
42 
99 


-  2 
-13 

-  3 
20 
31 
42 
46 
44 
39 
22 
20 

9 
-13 


R 


38 
55 
51 
50 
47 
57 
46 
45 
34 
47 
35 
:;:; 
112 


Mthly 
Mean. 


191 
181 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Hydraulic — Latitude,  N.  52°  42'  ;  Longitude, 

W.  122°  5'.     Height  above  Sea-level,  feet. 
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Monthly  and  Annual-  Summaries  for  the  Year  1913,  Ikeda  Bav — Latitude,  X.  52°  17';     Longitude, 

W.  131°  7'.     Height  above  Sea-level,  5  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ikeda  Bay — Latitude,  N.  52°  17';  Longitude,  W,  131    7' 

Height  aoove  Sea-level,  5  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Invermere — Latitude,  N.  £0°  30';    Longitude, 

\Y.  116°  2'.     Height  above  Sea-level.  2,650  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summabies  for  the  Year  1913,  Kaslo— Latitude,  N.  49°  52';  Longitude, 

W.  117°  ()'.     Height  above  Sea-level,  1,752  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kelowna  (Okanagan  Mission) — Latitude, 
N.  49°  15';  Longitude,  W.  119°  29'.     Height  above  Sea-level,  1,200  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Keremeos — Latitude,  N.  49°  15';  Longitude 

W.  120°  0'.     Height  above  Sea-level,  1,372  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ladner — Latitude 

\Y.  123°  4'.     Height  above  Sea-level,  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ladysmith — Latitude,  N.  48°  57';  Longitude, 
W.  123°  39'.     Height  above  Sea-level,  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Massett — Latitude,  N.  53°  58';  Longitude, 

W.  132°  9'.     Height  above  Sea-level,  30  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Massett — Latitude,  N.  53°  58';  Longitude   W 

132°  9'.     Height  above  Sea-level,  30  feet. 
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Monthly   and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Monte  Creek — Latitude,  N.  50°  40';  Longitude 

W.  119°  55'.     Height  above  Sea-level,  1,514  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Nakusp — Latitude,  N.  50°  14';  Longitude, 

W.  117°  49'.     Height  above  Sea-level,  1,413  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Nanoose  Bay — Latitude,  N.  49°  17';  Longitude, 

W.  124°  12'.     Height  above  Sea-level,  130  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Needles  (Fauquier) — Latitude  N.  49°  40'  ; 
Longitude,  W.  118°  9'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Nelson — Latitude,    N.  49°  29';  Longitude, 

W.  117°  21'.     Height  above  Sea-level,  1,760  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  New  Westminster — Latitude,  N.  49°  13';  Longitude 

W.  122°  54'.     Height  above  Sea-level,  330  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Nicola  Lake — Latitude,  N.  £0°  9'  ;  Longitude, 

W.  120°  39'.     Height  above  Sea-level,  2,120  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  North  Nicomen — Latitude,  N.  49°  12';  Longitude, 

W.  122°  2'.     Height  above  Sea-level,  59  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Pemberton  Hatchery — Latitude,  N.  50°  20'  ; 
Longitude,  W.  122°  33'.     Height  above  Sea-level,  700  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Pemberton  Meadows — Latitude.  N.  50°  29'  ; 
Longitude,  W.  122°  40'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Penticton — Latitude,  N.  49°  29';  Longitude 

W.  119°  35'.     Height  above  Sea-level,  —  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

o 

00 

■SB 

O 
t- 

3 
< 

'J. 

Mean 

Mux. 

Mean 

Min. 

Mean 

Daily       Max. 
Range. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

< 

C3 

Q 

i 

en 
>> 

oj 

Q 

—  S 
=  7. 

29-7 
31-4 
44-7 
62-3 
67-2 
74  2 
80-0 
800 
70-9 
.",4  ■  1 
45-5 
381 

0 

15-6 
16-5 
24-9 
33-7 
41-8 
49-4 
510 
52  0 
42  ■  7 
35-8 
32-2 
28-4 

o                      o 

141              50 
14-9             45 
19-8        •     58 
28-6             76 
25-4            SI 
24-8            85 
290             92 
28  0             92 
281             82 
18-3             73 
13-3            56 

-4 
1 

7 
22 
27 
40 
39 
39 
34 
21 
22 
20 

54 
44 
51 
54 
54 
45 
53 
53 
48 
52 
34 
24 

o 

22-6 
23-9 
34-8 
48-0 
54-5 
61-8 
65-5 
66-0 
56-8 
450 
38-9 
33-3 

in. 
000 
.    014 
0-28 
0-34 
2-21 
3-98 
0-54 
117 
0-38 
1-48 
0-44 
002 

0 
2 
6 

19 

14 

17 

12 

7 

7 

13 

8 

2 

in. 
6-4 

2-8 

12 
3 

April.                              

May 

September 

1-9 
6-3 

2 
5 

9-7 

44 

56-5 

35-3 

21-2 

92 

-4 

96 

45-9 

10-82 

107 

17-4 

22 

Monthly  and  Annual  Summaries  fur  the  Year  1913,  Perry  Siding — Latitude,  N.  49°  5' ;  Longitude, 

W.  117°  48'.     Height  above  Sea-level,  1,700  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Princeton — Latitude,  N.  49°  29'  ;  Longitude, 

W.  120°  29'.     Height  above' Sea-level,  1,650  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year   1913,    Quesnell — Latitude,  N.  52°  59';  Longitude, 

W.  122°  30'.     Height  above  Sea-level,  1,700  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Revelstokt — Latitude,  N.  51°  0';  Longitude 

W.  118°  6'.     Height  above  Sea-level,  1,476  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Richlands — Latitude,  N.  50°  18';  Longitude, 

W.  118°  35'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Rossland — Latitude,  N.  49°  5'  ;  Longitude, 

W.  117°  48'.     Height  above  Sea-level,  3,400  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ruskin  (Stave  Falls)— Latitude,  N.  49°  15'  ; 

W.  122°  23'.     Height  above  Sea-level,  125  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Salmon  Arm — Latitude,  N.  50°  42';    Longitude 

W.  119°  35'.     Height  above  Sea-level,  1,152  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Salmon  Arm  (Exp.  Farm) — Latitude,  N.  50°  44' 
Longitude,  W.  119°  12'.      Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Shawnigan  Lake — Latitude,  N.  48°  37';  Lontigude, 

W.  123°  41'.     Height  above  Sea-level,— feet. 
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Monthly   and   Annual   Summaries  for  the   Year   1913,   Sooke — Latitude,  N.  48°  41';  Longitude. 

W.  123°  44'.     Height  above  Sea-level,  25  feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Steveston  (Garry  Point) — Latitude,  49°  21'  ■ 
Longitude,  W.  123°  17'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Stewart — Latitude,  X.  56°  1';    Longitude, 

W.  130°  1'.     Height  above  Sea-level,   215  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Summerland — Latitude,  N.  49°  36'  ;  Longitude, 

W.  119°  40'.     Height  above  Sea-level,  1,100  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Swanson  Bay — Latitude,  N.  50°  37';  Longitude, 

W.  126°  53'.     Height  above  Sea-level,— feet . 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Tappen — Latitude,  N.  50°  45'  ;  Longitude 

W.  119°  20'.       Height  above  Sea-level,  1,350  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Terrace — Latitude,  N.  54,  30';  Longitude, 

W.  128°  30'.     Height  above  Sea-level,  215  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Tobacco  Plains  (Elko)— Latitude,  N.   49°    1'  ; 

W.  115°  5'.     Height  above  Sea-level,  2,684  feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Tranquille — Latitude,  N.  50°  41';  Longitude, 

W.  120°  29'.     Height  above  Sea-level,  1,142  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Vavenby — Latitude,  N.  51°  36'  ;  Longitude, 

\V.  119°  45'.     Height  above  Sea-level,  1,450  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Yearl913,  Vernon  (Coldstream  Ranch) — Latitude.  N.  50°  14'; 

Longitude,  W.  119°  15'.     Height  above  Sea-level.    1,582  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Waneta,  (Pend  d'Oreille)— Latitude  N    49°  4'- 
Longitude,  W.  117°  35'.     Height  above  Sea-level,  2,260  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  WiJmer — Latitude,  N.  50°  34';  Longitude, 

W.  116°  14'.     Height  above  Sea-level,  3,300  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1013,  Winter  Harbour  (Quatsino)— Latitude,  N.  50°  32'; 
Longitude,  W.  127°  40'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly   and   Annual   Summaries  for  the   Year   1913,   Alix — Latitude,   N.  52°  24';  Longitude 

W.  113°  10'.     Height  above  Sea-level,  2,585  feet. 
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Monthi/s   and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,    Alsask-    Latitude,  X.  51°  20'  ;  Longitude, 

W.  109°  55'.     Heighl  above  Sea-level.  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Athabaska   Landing — Latitude,  N.  54°  43'  ; 

Longitude,  W.  113°  17'.     Height  above  Sea-level,    1.650  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Beaver  Lodge — Latitude,  N.  55°  20'-    Longitude 

W.  119°  24'.     Height  fron  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Brazeau  Forest  Reserve  (Coal  Spur) — Latitude, 
N.  49°  40';  Longitude,  W.  114°  30'.     Height  above  Sea-level,  4,225  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year   1913,   Brooks — Latitude,  N.  50°  34';  Longitude. 

W.  111°  54'.     Height  above  Sea-level.  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Campsie — Latitude,  X.    54°  8';  Longitude, 

W.  114°  42'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Clemens, — Latitude,  N.  51°  15';  Longitude, 

\V.  114°  44'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Clemens — Latitude,  N.  51°  15';  Longitude 

W.  114°  44'.     Height  above  Sea-level, feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,    Coronation — Latitude,  N.    52°  7';   Longitude, 

W.  111°  22'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  year  1913,  Daysland — Latitude,  N.  52°  52';  Longitude, 

W.  112°  17'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Delia — Latitude,  N.  51°  38';  Longitude, 

W.  112°  25'.     Height  above  Sea-level', feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Delia — Latitude  N.  51°  38';  Longitude, 
W.  112°  25'.      Height  above  Sea-level. feet. 


Wind,  Direction  from 

Months. 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

w. 

NW. 

Calm 

8 

5 

6 

8 

12 

5 

0 

9 

9 

4 

2 

0 

4 

8 

10 

3 

9 

20 

July..                                                                           

6 

1 

4 

4 

7 

5 

7 

0 

2S 

8 

-0 

4 

3 

2 
3 

0 
1 
3 

8 
1 
3 

8 
12 
19 

3 
14 

8 

3 

1 
0 

6 
3 
0 

23 

26 

22 

Year..                                              

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Didsburv — Latitude,  N.  51°  40';  Longitude, 

W.  114°  8'.     Height  above  Sea-level,  3,300  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Didsbury — Latitude,  N.  51°  40';  Longitude, 

W.  114°  8'.      Height  above  Sea-level,  3,300  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Dunvegan — Latitude,  N.  55°  56';  Longitude, 

W.  118°  35'.     Height  above  Sea-level,  1,305  fed . 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Endiang — Latitude,  N.  52°  0'  ;  Longitude, 

W.  112°  0'.     Height  above  Sea-level,  2,795  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Expanse  ( Joulee— Latitude,  N.  50°  7'  ;  Longitude, 

W.  112°  8'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fort  Vermilion — Latitude,  N.  58°  27'-  Longitude 

W.  116°  3'.     Height  above  Sea-level,  feet. 
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.Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fori   Vermilion   (2)-    Latitude,  N.  58°  27'  ; 
Longitude,  W.  116°  3'.     Height  above  Sea-level, '-  feet. 
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55-4 
59-4 
58-4 
42 -S 
28  9 
14-5 

7-4 

in. 

000 

000 

000 

0-38 

0-94 

0-98 

1-57 

1-89 

304 

0-72 

017 

000 

II 
II 
II 
2 

7 

; 

'■ 

: 

5 

1 
n 

in 
3-2 
3-8 
3-2 
30 

6 

:: 
2 
- 

1 

1 

0-4 
0-5 
1-5 

4-2 

1 
1 
2 

5 

3 



Year 

40-6 

13-9 

26-7 

88-5 

-64-5 

153-0 

27-2 

9-69 

19-8 

14       2 

86263— 8J 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Gleichen — Latitude,  N.  50°  59';  Longitude, 

W.  112°  54'.     Height  above  Sea-level,  2,952  feet. 


Months. 


January. . . 
February. . 
March.-.. . 

April 

May 

June 

July 

August. . . . 
September. 
October. . 
November 
December. 
Year  . 


Temperature. 


Mean 
Max. 


10-5 
21-6 
31-3 
57-3 
60-1 
72-6 
73-4 
74-3 
66-7 
48-4 
43-6 
341 


49-5 


Mean 

Min. 


-6-7 
1-6 

8-6 
28-5 
36-4 

47-2 
45-6 
471 
38-7 
25-5 
20-6 
12-9 


25-5 


Mean 
Daily 
Range. 


17-2 
200 
22-7 
28-8 
23-7 
_25-4 
27-8 
27-2 
280 
22-9 
23  0 
21-2 


240 


Max. 


88 


Min. 


-36 

-26 

-15 

20 

18 

37 

39 

38 

30 

4 

-2 


-36 


Range. 


124 


Mthly 
Mean. 


1-9 
11-6 

20-0 

42-9 
48-2 
59-9 
59-5 
60-7 
52-7 
370 
32-1 
23-5 


37-5 


Rain. 


E 


000 


000 
100 
5-18 
115 
1-48 
1-20 
000 


000 


Snow. 


S 

< 


180 


2-5 

1-5 


20 


O 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Grande  Prairie — Latitude,  N.  ;  Longitude, 

W.  .     Height  above  Sea-level,  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

m 

-I 
O 
fa 

03 

s 

o 

a 
< 

in 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

i 

< 

>> 

09 

Q 

E 
< 

eg 

0 

cm 

3 

si 

January 

o 

' 

- 

• 

0 

o 

0 

in. 

in. 

March 

56-1 
69-0 
67-7 
68-9 
61-9 
44-7 

31-9 
43-1 
41-7 
40-8 
33-5 
16-0 

24-2 
25-9 
26-0 
28-1 
28-4 
27-8 

71 
79 
83 
84 
72 
-     64 

18 
29 
23 
35 
31 
-4 

53 

50 
60 
49 
51 
68 

440 
56- 1 
54-7 
54-9 
47-7 
30-8 

2-82 
1-63 

1-40 
0-93 
0-00 

6 

61 

4! 

2 
0 

3-8 

2 

Year 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Halkirk  (Emsburg) — Latitude,  N.  52°  17'  ; 
Longitude,  W.  112°  10'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 


January . . . 
February.. 

March 

April 

May 

June 

July 

August. . . . 
September. 
October. . . 
November 
December. 
Year.. 


Temperature. 

Rain. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

1 
< 

03 
Q 

o 

• 

■ 

- 

■ 

• 

• 

in. 

6-6 

-  9-4 

160 

40 

-32 

72 

-   1-4 

000 

0 

19- 1 

0-2 

18-9 

45 

-27 

72 

9-7 

000 

0 

27-5 

6-5 

21-0 

46 

-20 

66 

170 

000 

0 

52-4 

28-8 

23-6 

71 

20 

51 

40-6 

000 

0 

58-0 

34-8 

23-2 

79 

22 

57 

46-4 

0-43 

4 

711 

46-8 

24-3 

87 

39 

48 

58  9 

3-50 

9 

72-2 

45-3 

26-9 

86 

36 

50 

58-8 

2-76 

11 

71-3 

470 

24-3 

87 

37 

50 

59-1 

2-39 

13 

63-8 

36-4 

27-4 

81 

22 

59 

50  1 

0-79 

2 

45-7 

21-4 

24-3 

70 

10 

60 

331 

000 

0 

38-6 

14  6 

240 

54 

-  2 

56 

26-6 

000 

0 

29-3 

7-5 

21-8 

49 

-13 

62 

19-4 

000 

0 

46-3 

25-5 

240 

87 

-32 

119 

34-8 

9-S7 

39 

Snow. 


6-5 

7-0 
4-5 
0-8 
3-4 


5-5 
S. 
S. 


27-7 


23 


£  ° 

coo 


7 
10 
2 


29 


\\ 

ind,  Direction  from 

Months. 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

W. 

NW. 

Calm. 

6 
4 
6 
3 
7 
3 
3 
3 
0 
3 
2 
2 

4 
1 
6 
4 
2 
5 
6 
9 
1 

1 

3 
1 
4 
6 
9 
3 
4 
3 
2 
0 
2 

7 
2 
2 
20 
19 
15 
10 
11 
16 
15 
11 
11 

7 

5 

9 

4 

5 

7 

5 

7 

13 

14 

21 

15 

11 

13 

22 

6 

5 

3 

10 

5 

8 

6 

9 

20 

8 
10 
8 
4 
4 
5 
4 
10 
7 
8 
6 
3 

18 
18 

8 
15 
14 
13 
21 
13 
12 
13 
10 

8 

0 

February 

0 

March 

0 

0 

May 

0 

0 

July 

0 

0 

September •. 

0 

0 

0 

December 

0 

Year 

42 

41 

38 

139 

112 

118 

77 

163 

0 

118 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Harmattan — Latitude,  N.  51°  45';  Longitude, 
W.  114°  23'.     Height  above  Sea-level,  3  500  feet. 


Mi  INTHS. 

Temferature. 

Rain. 

Snow. 

EC 

u 
o 

c3 
u 

p 

< 

Mean 
Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

M  (lib- 
Mean. 

< 

05 
>> 

Q 

<i 

Q 

cm 
H 

January 

February.  .                               ...... 

March.. 

o 

160 
25  -S 
2(1-4 
54  -7 
56-1 
66-3 
OS  -7 
70-2 
66-3 
48-8 
42-7 
400 

-10-1 

-  0-8 

4-2 

24-1 

301 

41-4 

41-0 

42  1 

31-S 

18-9 

12-1 

7-0 

o 

26-1 
26-6 
25-2 
30-3 
26-0 
24-9 
27-1 
28-1 
34-5 
29-9 
30-6 
330 

o 

46 
50 
55 
75 
75 
78 
82 
S4 
79 
7S 
65 
64 

-38 

-30 

-27 

11 

S 

30 

31 

32 

22 

2 

-  6 

-11 

84 
80 
S2 
04 
07 
48 
51 
52 
57 
76 
71 
75 

o 

2-9 
12-5 
16-8 
39-6 
43-1 
53-8 
55-1 
56-1 
49-0 
33-9 
27-4 
23-5 

in. 

000 

0-00 

000 

0-00 

1-86 

605 

1-79 

4-08 

0-30 

0-20 

005 

000 

0 
0 
0 
0 

11 

14 
10 

13 
5 

1 
1 
0 

in. 

7-5 
12-5 
13-7 

2-3 

4 
9 
8 
1 

May...             ......... 

June.                        .  .                           

July....                                     

August 

September 

October 

November.                        

7 

2 

1 

1-5 
2-5 
00 

3 
2 
0 

, 

Year 

48-8 

20-2 

28-6 

84 

-38 

122 

34-5 

14-33 

45 

400 

27 

10 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  High  River — Latitude,  N.  50°  35'  ;  Longitude, 

W.  113°  53'.     Height  above  Sea-level,  3,394  feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

o 

6 

o 

en 

o 

3 
< 

,1 

Months. 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 

>> 

C 

1 

< 

Q 

H 

January 

O 

15-9 

-  4-3 

o 

20-2 

52 

-33 

85 

5-S 

in. 
000 

0 

in. 
8-5 

5 

!i 

April.                                             

May..                                           ...... 

June 

July 

August 

September..  . 

i  (etober 

November 

I  ii  i  ember..   .                         

30-4 
57-1 
59-3 
70-8 
72-6 
75-S 

24-5 
42-5 
39  2 

9-5 
28-3 
34-3 
44-1 
43-8 
44-6 

50-3 

21-5 
13-9 

20-9 
28-S 
25-0 
26-7 
28-8 
31-2 

56 
72 
SO 
85 
86 
86 

-17 
17 
20 
32 
35 
35 

73 
55 
60 
53 
51 
51 

20-0 
42-7 
46-8 
57-4 
58-2 
00-2 

000 
000 
1-31 

5-38 
1-22 
2-16 

0 
0 
6 
14 
5 
8 

12-5 

S. 
20 

7 
1 
2 

25 -S 
210 
25-3 

79 
63 
57 

3 

5 

—13 

76 
58 
70 

37-4 
320 
26-6 

000 
0-00 
000 

0 
0 
0 

1-5 
3-5 

S. 

1 
3 

— 



_ 

.. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Hillsdown — Latitude,  N.  52°  14';  Longitude, 

W.  113°  29'.     Height  above  Sea-level,  2,806  feet. 


Months. 

Temperature. 

lln 

v. 

ow. 

O 
1 

M 
O 

1: 

3 

u 

■3 
< 

tn 

Mean 

Max. 

Mian 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Milily 
Mean. 

s 
< 

v. 
>> 

Q 

< 

?1 

ecc 

January 

130 
23-9 
30-3 
51-9 
57-8 
09-5 
71-3 
720 
66-3 
48-0 
41-7 
33-6 

-6-9 
40 
9-4 
29-8 
35-6 
461 
45-7 
46- 1 
370 
23-8 
18-5 
11  -2 

19-9 
19-9 

20-9 
22-1 
22-2 
23-4 
25-6 
25-9 
29-3 
24-2 
23-2 
22-3 

47 

50 
53 
72 
78 
84 
84 
83 
78 
75 
58 
58 

-35 

-25 

-17 

15 

22 

38 

38 

37 

26 

8 

-  3 

-14 

82 
75 
70 
57 
50 
40 
46 
46 
52 
67 
61 
72 

31 

140 
19-8 
40S 
46-7 
57-8 
58-5 
59-1 
51  0 
35-9 
301 
22-4 

in. 

000 

0-05 

000 

000 

0-32 

2-36 

0-95 

1-45 

0-33 

0-31 

000 

0-00 

0 
1 
0 
0 
6 

17 
6 

13 
6 
2 
0 
0 

in. 

7-2 

14-5 

12-3 

2-5 

7-3 

7 
8 
9 
1 
2 

1 
1 
1 

1 

:: 

8 

Julv 

4 

August 

1 

1 

5 
3 

2 

2 

14 

7 

1 

October 

20 
2-5 
00 

3 

1 
0 

1 

2 

5 

3 

Year 

48-3 

250 

23-3 

84 

-35 

119 

36-7 

5-77 

51 

48-3 

31 

23 

Months. 

Wind,  Direction  from. 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

W. 

NW. 

Calm. 

0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
2 

2 
3 

6 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
1 
1 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

9 
4 
4 

10 

25 

17 

10 

17 

10 

5 

7 

6 

2 
0 
9 

13 
8 
5 
4 
2 
4 
8 

14 
4 

6 
7 
14 
9 
5 
2 
1 
4 
9 
5 
9 
9 

1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(1 

0 

(1 

0 

28 
30 
25 
20 
17 
30 
34 
32 
26 
24 
10 
11 

14 

- 

4 

4 

6 

4 

7 

5 

9 

14 

November ......         

December 

is 
27 

13 

23 

1 

130 

73 

80 

4 

287 

119 

120 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Lacombe  (Experimental  Farm) — Latitude, 
N.  52°  58';  Longitude,  W.  113°  44'.     Height  above  Sea-level,  2,783  feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

en 

o 

& 

CO 
(- 

O 
3 
< 

-1 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily- 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

S 
< 

Til 
>, 

Q 

S 

< 

>> 

a 

a 

3 

H 

January  

11-5 

24-1 
30-8 
57-4 
60-2 
68-7 
71-4 
71-3 
67-5 
48-5 
42-3 
32-9 

-10-5 

01 

G-2 

27-6 

33-4 

45-1 

43-9 

43-9 

34-6 

22-6 

16-3 

7-2 

220 
24-0 
24-6 
29-8 
26-8 
23  (i 
27-5 
27-4 
32-9 
25-9 
260 
25-7 

O 

45-3 
55-6 
52  1 
77-8 
77-4 
SIS 
84-8 
840 
80-2 
81-5 
59-8 
57-8 

-35-6 
-14-6 

-23-6 
17-4 
18-1 
30-2 
31-9 
35-4 
24-4 
9-7 

-  0-5 

—  13-3 

80-9 
70-2 
75-7 
60-4 
59-3 
45  0 
52-9 
49-6 
55-8 
71-8 
60-3 
71   1 

0 

0-5 
121 
18-5 
42-5 
46-8 
50-9 
57-6 
57-6 
51-1 
35-5 
29-3 
200 

in. 

0-00 

000 

000 

015 

0-48 

2-98 

3-43 

2-43 

0-59 

0-43 

000 

000 

0 

0 

0 

2 

8 

13 

11 

14 

4 

1 

0 

0 

in. 
9-3 
15  3 

8-1 

9 
10 

6 

February 

March 

April 

May j 

June 

3 

July i 

August 

September 

October 

2-5 
0-5 
0-5 

2 
1 
1 

November 

December 

Year 

48-9 

22-5 

26-4 

84-8 

-35-6 

120-4 

35-7 

10-49 

53 

36-2 

29 

3 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Lethbridge  (Experimental  Farm) — Latitude, 
N.  49°  43';  Longitude,  W.  112°  51'.     Height  above  Sea-level,  2  961  feet. 


Months. 


January .... 
February.. . 

March 

April 

May 

June 

July.. 
August 
Sept)  ra 
( Ictober. 
November 
I  )-  i  ember  . 
Year. 


Temperature. 


Mean 
Max. 


19-5 
25-0 
30-4 
58-5 
00-4 
74-1 
75-4 
7S-4 
70-9 
52-4 
47-0 
43-2 
52-9 


Mean 

Min. 


-4-6 
30 
7-2 
29- 1 
36-4 
47-9 
47-4 
4S-4 
38-9 
260 
23-2 
15-9 
26-6 


Mean 
Daily 

K :  i ;  >  i;i  ■ . 


Max. 


470 
57-8 
59-9 
81-2 
83-3 
86-6 
89-2 
92-8 
89-3 
7S-2 
G0-] 
580 
92- 


Min. 


-30  0 

-22-0 

-230 

170 

19-2 

390 

38-0 

35-8 

26-2 

12  3 

9-0 

-7-0 

-300 


Range. 


770 
79-8 
82-9 
64-2 
64-1 
47-0 
51-2 
570 
63-1 
05-9 
57-1 
65  0 
122-8 


Mthly 
Mean. 


7-4 
140 
18-8 
43-8 
48-4 
610 
61-4 
63-4 
54-9 
39-2 
35-1 
29-6 
39-8 


Rain. 


in. 
000 
0  00 
000 
0-52 
1-70 
4-70 
1-29 
1-93 
1-65 
000 
0-00 
000 
11-79 


Snow. 


8-0 
3-0 
4-2 


50 
3-6 

S. 

23   S 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Lloydminster  Stav'cn— Latitude,  N.  53°  18' 

Longitude,  W.  110°  0'.     Height  above  Sea-level,  ■ feet. 


Tkmperature. 

R*IN. 

Snow. 

o 

DO 

r, 

O 

t-> 

Z3 

< 

.   £ 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 

Daily 
Range. 

Max.         Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

£ 
< 

CO 

>. 
OS 
Q 

e 

< 

- 

Q 

o 

• 

a 

. 

• 

0 

in. 

in. 

59-7 
71-2 
750 
63-7 

35-1 

47-4 
50-8 
41-8 

24-6 
23-8 
24-2 
21-9 

78             24 
S7             38 

54 
49 
48 
44 

47-4 
59-3 
62-9 
52-7 

515 
209 
4-56 
0-38 

3 
5 
5 

7 

June 

l 

1 
July 

92 
85 

44 

41 

September 

.... 

Year 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Loveland — Latitude,  N.  52°  30';  Longitude, 

W.  111°  59'.     Height  above  Sea-level,  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

Is 

a 

03 

fc£ 

o 

m 

si 

Eh 

o 

3 
< 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

£ 
< 

>> 

03 

Q 

i 
< 

>. 

Q 

—  — 

ctz; 

3 
A 
Eh 

9-4 
20-7 
27-6 
55-2 
590 
690 
70- 1 
72-3 
69-2 
46-3 
40-5 
32-0 

-y-4 

0-4 
7-8 
29-5 
340 
47-0 
46-3 
47-3 
37-3 
22-7 
17-1 
11-7 

o 

18-8 
20-3 
19  8 
25-7 
250 
22-0 
23-8 
250 
31-9 
23-6 
23-4 
20-3 

o 

44 

48 
51 
76 
80 
79 
84 
86 
86 
76 
57 
52 

-35 

-32 

-22 

18 

23 

30 

38 

35 

21 

10 

-4 

-7 

79 
80 
73 
58 
57 
49 
46 
51 
65 
66 
61 
59 

00 
10-6 
17-7 
42-4 
46-5 
580 
58-2 
59-8 
53-2 
34-5 
28 -8j 
21-9 

in. 

000 

000 

000 

0-13 

0-57 

3-20 

4-36 

2-45 

0-65 

0-31 

000 

000 

0 
0 
i) 
2 
4 
10 
9 
8 
3 
1 
0 
0 

in. 
40 
70 
40 
8-4 

5 
6 
3 
2 

- 

8 

July 

3 

1-8 
S. 
S. 

3 
1 
1 

1 

2 

December 

2 

Year 

47-6 

24-3 

23-3 

86 

-35 

121 

36-OJ 

11-67 

37 

25-2;     21 
1 

12 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Loveland — 'Latitude,  N.  52°  30';  Longitude, 

W.  111°  59'.     Height  above  Sea-level, feet. 


January 

February. . . 

March 

April 

May . . . 

June 

July 

August 

September. 
October. . .. 
November. 
December. . 
Year... . 


Months. 


N.        NE.       E.       SE.        S.       SW.       VV.        NW.    Calm 


Wind,  Direction  from. 


60 


25 


136 


29 


159 


97 


186 


15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


15 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Luimford — Latitude,  N.  54°  33';  Longitude, 

W.  114°  19'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

CO 

c 

Eh 

UJ 

a 
o 

< 

u  B 

Mem 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

S 

< 

>> 

a 
Q 

< 

>. 
03 

Q 

D 

H 

60 
23-9 
29-6 
55-9 
600 
68-9 
68-6 
67-3 

-15-6 
-  3-7 
3-2 
26-6 
30-8 
43-2 
44-0 
42-8 

21-6 
27-6 
26-4 
29-3 
29-2 
25-7 
24-6 
24-5 

43 
51 

52 
73 
77 
S3 
84 
SO 

0 

-47 
-49 
-26 
15 
19 
27 
34 
32 

90 
100 
78 
5S 
58 
56 
50 
48 

-4-7 
101 
16-4 
41-3 
45-4 
560 
56-3 
55  1 

in. 

000 

000 

000 

000 

0-45 

2-33 

S-07 

2-83 

0 
0 
0 
0 

1 

9 

12 
9 

in. 

17-7 
30 
20 

11-3 

9 
2 
4 
3 

1 

May 

July 

August 

September 



* 

Year 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Macleod — Latitude,  N.  49°  44';  Longitude 
W.  113°  24'.     Height  above  Sea-level,  3,128  feet. 


Months. 

Temperature. 

Raj 

N. 

Snow. 

V, 

o 

DO 

a 
p 

< 

X 

E 

Mean 

Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

£ 
< 

>> 

C3 

Q 

< 

0 

=  7. 

3 

January     

200 
24-7 
30-2 
57-2 
00-5 
74  -2 
75-2 
77-2 
70-6 
510 
45-7 
40-3 

0 

2-2 
6-3 
12-4 
31-2 
37-1 
48-3 
49-3 
49-9 
42-0 
30-2 
28-5 
20-6 

o 

17-8 
18-4 
17-8 
200 
23-4 
25-9 
25-9 
27-3 
28-0 
20-8 
17-2 
19  7 

D 

460 
46-5 
570 
77-5 
82-0 
87-0 
90  -0 
91-5 
900 
780 
640 
55-5 

-300 

-250 

-21-0 

170 

21-0 

390 

410 

37  0 

270 

170 

90 

-  8-0 

760 
71-5 
780 
60-5 
610 
48-0 
490 
54-5 
630 
610 
550 
63-5 

111 

15-5 
21  3 
44-2 
48-8 
61-3 
62-2 
63-6 
56-6 
40-6 
37-1 
30-4 

in. 

0-00 

0-00 

000 

005 

0-32 

3-22 

1-99 

1-48 

0-52 

007 

0-00 

000 

0 
0 
0 

1 

8 
12 
8 
9 
6 
3 
0 
0 

in. 

110 
80 
5-0 
20 

7 
6 
3 
3 

February 

March.. : 

3 
2 

July 

August 

3 

<  October 

13 
20 
00 

2 

1 
0 

November, 

December 

6 
6 

Year 

52-2 

300 

22-4 

91-5 

-300 

121-5 

411 

7-65 

47 

29-3 

22 

8 

January 

February. . 

March 

April., 

May 

June 

July 

August 

September. 

«  October 

November. 

I  December. . 

Year.... 


Months. 


Wind,  Direction  from. 


N.       NE.       E.       SE.        S.        SW.       W.      NW.   Cal 


4 

12 

12 

5 

3 

8 

5 

4 

2 

10 

2 

4 

71 


0 
II 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


2 
2 
2 
1 
8 
8 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
28 


0 
1 

7i 
3 

0 

1 

3 

7 

0 

5 

0 

0 

27 


30 
22 
29 
39 
34 
19 
33 
33 
35 
37 
41 
38 
39 


24 
17 

8 
12 
17 
23 
20 
14 
16 

9 
14 
17 


12        191 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Moose  (Tyrol) — Latitude,  N.  51°  15';  Longitude. 

W.  110°  39'.     Height  above  Sea-level,  feet. 


Months. 

Temperature. 

I!  UN. 

Snow. 

O 

M 
O 

CO 

o 

< 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mian 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

£ 
< 

!-% 

03 

Q 

S 
< 

VJ 

>. 

03 

Q 

•c  2 

ODD 

3 

E-i 

■ 

0 

• 

• 

o 

• 

■ 

in. 

in. 

July..    .                   

49-9 
42-1 
31-9 
16-5 

36-4 

21-5 

11-3 

5-8 

13-5 

20-6 
25-6 
10-7 

750 
73-1 
54-0 
321 

21-5 

-  50 

-  8-5 
-180 

53-5 
78-1 
62-5 
501 

43-1 
31-8 
21-6 
111 

2 

000 
000 
000 

0 
0 
0 

10 
50 
1-5 

1 

1 
2 

2 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Okotoks — Latitude,  N.  50°  43'  ;  Longitude, 

W.  113°  59'.     Height  above  Sea-level,  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rim. 

Snow. 

DQ 

0 

o 

< 

7i 

£ 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 

< 

03 

Q 

£ 
< 

oj 

0 

-a  +■> 
cm 

3 

X, 

H 

o 

- 

c 

o 

• 

■ 

■ 

in. 

in. 

24-2 
570 

5-4 
25-7 
32-4 
38-8 
42-6 
40-4 

18-8 
31-3 

55-8 
77-8 

-230 
12-5 
150 
26-5 
31-5 
320 

7S-8 
65-3 

14-8 
41-3 

000 
001 
1-62 

3-28 
2-29 
1-90 

0 
1 

7 

8 

10 

6 

3-0 
0-3 

S. 

2 
1 

1 

3 

July 

74-5 

74-6 

31-9 
34-2 

85-2 
85-2 

53-7 
53-2 

58-5 
57-5 

5 

?, 

440 
38  0 

17-9 
13-4 

26-1 
25-2 

780 
55  0 

-  50 
-11-0 

830 
66-0 

310 
26-0 

000 

0 

3-7 

1 

Year 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Parkland  (Nanton  P.O.) — Latitude   N  50°  16'  ■ 

Longitude,  W.  113°  26'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 


January 

February.., 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 
October. . . . 
November . 
December. 
Year . 


Temperature. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

• 

o 

o 

o 

° 

° 

18-7 

-10-3 

29-0 

50 

-30 

80 

4-2 

28-6 

-  01 

28-7 

55 

-23 

78 

14-3 

28-4 

2-4 

260 

60 

-24 

84 

15-4 

56-1 

26-3 

29-8 

75 

18 

57 

41-2 

68-8 

37-7 

311 

84 

26 

58 

53-3 

75-8 

430 

32-8 

83 

37 

46 

59-4 

80-4 

43-5 

36-9 

85 

39 

46 

61-9 

79-6 

33-5 

411 

86 

35 

51 

59-1 

69-6 

311 

38-5 

75 

20 

55 

50-3 

53-5 

20-2 

33-2 

72 

0 

72 

36-9 

35-7 

10-8 

24-9 

45 

1 

44 

23-2 

35-6 

15-3 

20-2 

48 

-10 

58 

25-5 

52-6 

21-5 

311 

86 

-30 

116 

37-1 

Rain. 


E 


000 
000 
000 
010 
0-55 
6  41 
0-72 
1-47 
1-32 
0-10 
000 
0  00 


10-67 


37 


Snow. 


S 
< 


in. 

170 
6-5 
60 


30 
4-5 
40 


340 


22 


O 


am 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Peace  River  Crossing — Latitude,  N.  56°  15'; 
Longitude,  W.  117°  15'.     Height  above  Sea-level,  — — ■  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

W 

"3 

a 

O 
1 

etf 
u 

£ 

3 
< 

1 

11 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

£ 
< 

-r. 

>. 

a 
Q 

i 
< 

tn 
>> 

as 

a 

— 

January 

-6-2 
15-7 
27-9 
560 
62-3 
70- 1 
72-0 
70-2 
62-8 
43-3 
33-6 
210 

-23-8 

-12-2 

3-2 

27-3 

34-2 

44-2 

47-4 

47-7 

38-7 

25-7 

14-9 

5-4 

17-6 
27-9 
24-7 
28-6 
28-1 
25-9 
24-6 
22-5 
24-1 
17-6 
18-7 
15  6 

0 

47 
33 
49 
77 
76 
85 
83 
82 
77 
72 
50 
40 

-54 

-42 

-27 

10 

21 

30 

23 

39 

28 

0 

-10 

-20 

101 
75 
76 
67 
55 
.     55 
60 
43 
49 
72 
60 
60 

-150 
1-7 
15-6 
41-6 
48-3 
57-1 
59-7 
58-9 
50-7 
34-5 
24-2 
13-2 

in. 

000 

0-00 

0 
0 

in. 

21-8 

18-5 

5 
3 

April 

May 

1 

2 

1-60 

508 
101 
2-91 
0-77 
000 
000 
000 

3 
6 
8 
10 
4 
0 
0 
0 

2 

July | 

1 

18 

12 

2 

1 

3 

1 

1 

12-2 
30 
60 

3 
1 

2 

I 

2 

35 

7 

Year 

441 

211 

230 

85 

-54 

139 

32-6 

3 

I 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Pembina — Latitude,  N.  54°  12';  Longitude, 

W.  114°  1'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months, 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

fcC 
O 

| 

-5 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

s 

< 

7: 

Q 

S 
< 

to 

>> 

03 

Q 

B  X 

H 

° 

° 

• 

° 

° 

o 

in. 

in. 

30-2 
50-7 
61  5 

3-3 

26-8 
33-2 

26-9 
29-9 
28'3 

49 
75 
76 

-22 
17 
16 

71 
58 
60 

16-8 
41-7 

47-4 

000 
040 
2-50 

0 
4 
2 

30 
3-5 

3 
3 

April 

May 

July... 
August . 
September 

78-9 

45-7 

33-2 

86 

35 

51 

62-3 

1-22 

11 



Months. 

Wind.   Direction  from. 

X. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

W. 

X\\ 

('.,!,,,. 

February 

March. . .                                                                                                           

April 
Way 

5 

1 
5 

2 
3 

3 

1 

0 
0 

3 

11 
6 

2 
3 
10 

21 
22 
21 

7 
1 
0 

22 
IS 
17 

0 
0 
0 

July. 

August 

6           2 

3 

5 

6 

15 

14 

11 

0 

Year 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Perbeck — Latitude,  X.  51°  58'-  Longitude 

W.  113°  5'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Temperature. 

Rai 

N. 

Sno 

ft-. 

O 

i 

0 

V. 

a 

t-. 
o 

= 
< 

'/. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean    | 
Daily        Max 
Range. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

g 

<< 

... 

< 

■?. 
Q 

--- 

arc 

= 

January...                              

O 

° 

0 

- 

- 

in. 

in. 

February 

May 

59- 1 
70S 
7:!  -4 
72-7 
68-1 
47-2 
40  -8 

34-6 
44-6 
44-5 
45-9 
35  0 
22-6 
14-8 
G   1 

24-5 
25-2 

79-0 
870 

20-5 

37-5 

35-5 

35-5 

25-5 

7-5 

-  6-0 

-130 

58-5 
49-5 
520 
520 
590 
72-0 
64-5 
70-5 

46-8 
58-2 
58-9 
59-3 
51-6 
34-9 
27-8 
19-2 

117 
3-98 
1-38 

:;.." 
0-47 
0  15 
0-00 
0-00 

7 
12 
5 
11 
'J 
8 
0 
0 

1 

•> 

.June 

1          * 

July 

28-9]         87-5 
26-8         87-5 
33   1          84-5 
24-6          79-5 

3 

4 

August. 

September 

October 

S. 

s. 

s. 

5 
1 
1 

2 

November 

260 

58-5 
57-5 

I  lecember 

"l  <  :.r 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Playle  Creek  (Lundbreck  P.O.) — Latitude, 
N.  49°  57';  Longitude,  W.  1 14°  0'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

O 

.v. 

w 
o 
Eh 

7 

r- 
o 
3 
< 

> 
.   £ 

Mean 

Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 

1 

Max.          Mia. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

- 

-         >. 
B        a 
<       P 

< 

- 

- 

■oi 
eon 

A 

° 

o 

o                      o 

0 

o 

in. 

in. 

February 



30-2 
23-5 
24-8 
26-9 
27-5 
28-2 
22-9 

74 

April 

54-2 
54-7 
65-8 
67-1 
69  1 
61-7 
4.5-0 

240 
31-2 
410 
40-2 
41-6 
33-5 
221 

.5 

60 

30. 1 

000       n 

7-5 

4-5 

:; 
1 

71 
77 
82 
82 
74 
71 

S 
32 

:;i 

31 

21 

4 

63         42-9 
45           53-4 

1-88 
2-88 

7 
11 

20-0     :; 

1 

July 

51 
51 

53 
67 

53-6 

55-4 
47-6 
33-6 

1-58       it 
3-20        S 
0-96       3 
0-20        2 

1 

.^eptcrnbrr... .                             

1 

December 

38-2 

15-3 

22-9 

54 

0 

:.4 

26-8 

0-00 

0 

3-0 

1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ranfurly  (Waitefield) — Latitude,  N.  53°  29'  ; 
Longitude,  W.  111°  38'.     Height  above  Sea-level,  2,000  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

CO 
CD 

O 

CO 

M 
O 

m 

a 
u 
o 
u 

=3 
< 

.J 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

< 

>> 

a 
Q 

1 
< 

m 
>, 

OS 

Q 

3 

5-4 
19-3 
26-8 
55-6 
59-6 
69-4 
69-8 
70-8 
66-5 
45  0 
38-2 
30-3 

—  15-1 

-2-6 

31 

27-8 
34-2 
45-2 
466 
46-8 
37-2 
22-0 
13-8 
8-3 

20-5 
21-9 

23-7 
27-8 
25-4 
24-2 
23-2 
24-0 
29-3 
230 
24-4 
22-0 

42-0 
42-1 

47-2 
760 
77-2 
840 
82-2 
84-1 
80-2 
750 
55-0 
55-2 

o 

-440 

-40-3 

-300 

13-0 

21-9 

320 

390 

340 

220 

SO 

-  4-0 

—  ISO 

86-0 
82-4 
77-2 
630 
55-3 
52-0 
43-2 
50-1 
58-2 
700 
590 
73-2 

o 

-4-9 
8-3 
150 
41-7 
46-9 
57-3 
58-2 
58-8 
51-8 
33-5 
26-0 
19-3 

in. 

003 

013 

009 

0-28 

1-38 

4-26 

4-SO 

4-82 

1-20 

002 

R. 

000 

3 

3 

2 

3 

14 

13 

10 

19 

6 

5 

1 

0 

in. 

10-9 
7-9 
4-8 
50 

18 
9 
6 

2 

2 
3 

2 
4 
4 

1 

fi 

11 

July 

1 

8 

August 

1           1 

6 

September 

8 
5 
3 

2 

3 

October 

November ! 

2-2 
0-7 
1-6 

6 
5 
5 

1 

1 
1 

Year J 

46-4 

22-3 

24  1 

84-1 

-440 

128-1 

34-3 

1701 

79 

33-1 

51 

l 

5 

34 

34 

Months. 

Clouded  Sky. 

a.m. 

p.m. 

p.m. 

Mean . 

% 
52 
51 
47 
25 

% 
49 
33 
39 
25 

Of 

/o 
37 
36 
41 
24 

% 
46 

February 

40 

42 

April 

24 

42 
33 
45 
35 
54 
48 
41 

35 
36 
34 

28 
47 
31 
37 

41 
36 
36 
29 
40 

39 

July 

35 

38 

31 

October 

47 

November 

28         35 

35         37 

Year 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ranfurly  (Wakefield) — Latitude,  N.  53°  29'  ; 
Longitude,  W.  111°  38'.     Height  above  Sea-level,  2,000  feet. 


January 

February. . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November. 
December 
Year 


Months. 


80 


Wind,  Direction'  from. 


S.       SW.      W.     '■  NW.  Cal 


16 


117 


150 


101 


78 


195 


216 


10 
11 
13 

7 

8 
11 

4 
13 

5 
16 


112 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ronolane, — Latitude  N.  50°  5';    Longitude, 

W.  111°  34'.     Height  above  Sea-level,  2,350  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

o 

- 

o 

i 

V. 
O 

(- 

P 

•f. 

^  £ 

Moan 
M  ax. 
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Mean 
Daily 
Range. 

Max. 
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Range. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Sion — Latitude,  N.  53°  54'  ;  Longitude, 

W.  114°  15'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Temperature. 
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37-3 
:;:;  9 
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6-3 
27-5 
34-3 
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46-2 
33-1 

0 
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22-1 
24-5 
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26-3 
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26-1 
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84 
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54 

a 
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20 
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56 
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52 

-  0-6 
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47-5 
57-7 
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0-67 
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0-57 
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2 

1 
5 

1 
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5 

August 

1 
6 
6 
4 

8 
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2 
1 
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1 
13 

1 

5 

1 
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5 

0 
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25-0 

3 
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25 

86 

11 
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51 

23 

• 

Wind,  Direction  from 
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N. 
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E. 

SE. 

S. 
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W. 

NW. 
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0 
1 
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1 
2 
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3 
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7 
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7 

10 
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0 
3 
1 
2 

14 
5 
4 

13 
5 

13 
3 
1 

•      0 

3 
1 
0 
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9 
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19 
19 
24 
25 
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4 
9 
4 
0 
3 
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1 
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25 
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12 
14 
13 
26 
7 
8 
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11 
14 
15 
14 
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4 
33 
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13 
21 
27 
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25 
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11 

1 
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0 
0 
0 

33 

70 

62 
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68 
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318 

1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Springdale — Latitude,  X.  52°  51';  Longitude, 

W.  110°  12'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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1 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Strathmore — Latitude.  X.  50°  G'  ;  Longitude, 

W.  112°  34'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Suffield — Latitude,  51°  3'  ;   Longitude, 

W.  113°  23'.     Height  above  Sea-level, teet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

n 

o 

s 
£ 

cS 

O 

< 

j 

■ 
Max. 

Mean 

Min. 

Mei  ii 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Rangi 

Mthly 
Mean. 

< 

02 

Q 

< 

03 

03 

Q 

cm 
H 

o 

• 

• 

• 

o 

o 

o 

in. 

in. 

July 

66-9 
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37-7 
37-4 

39-6 
22-7 
19-1 
10-8 

27-3 
11-7 
18-6 

26-6 

88 
58 

50 
54 

31 
12 
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-12 

57 
46 
42 
66 
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24-1 
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1 
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3 
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30 
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1 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Sundial — Latitude,  N.  50°  6';  Longitude, 

W.  112°  34'.     Height  above  Sea-level,— feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Vermilion — Latitude,  N.  53°  22'-  Longitude 

W.  110°  50'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Wastina — Latitude,  N.  51°  39'  ;  Longitude, 

W.  111°  5'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Wetaskiwin— Latitude,  N.  52°  58';  Longitude, 

W.  113°  23'.     Height  above  Sea-level,  2,480  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Broadview — Latitude,  N.  50°  23';  Longitude, 

\Y.  102°  33'.     Height  above  Sea-level,  1,960  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Brownhill  (Grenfell) — Latitude.  N.  50°  23'  ; 
Longitude,  W.  102°  53'.     Height  above  Sea-level,  1,957  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Brownhill  (Grenfell) — Latitude,  N.  50°  23'; 
Longitude,  W.  102°  53'.      Height  above  Sea-level,  1,957  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Buchanan — Latitude,  N.  51°  42';  Longitude, 

W.  102°  5'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Chaplin — Latitude,  N.  50°  26'  ;   Longitude, 

W.  106°  39'.     Height  above  Sea-level,  2,202  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Crescent  Lake — Latitude,  N.  50°  59';  Longitude, 

W.  102°  25'.     Height  above  Sea-level,  1,658  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Estevan — Latitude,  N.  49°  12'  ■  Longitude 

W.  103°  4'.     Height  above  Sea-level,  1,858  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fond  du  Lac  (Lake  Athabasca) — Latitude, 
N.  59°  22';  Longitude,  W.  110°  0'.     Height  above  Sea-level,  690  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fort  Qu'Appelle — Latitude,  N.  50°  47';  Longitude, 

W.  103°  47'.     Height  above  Sea-level,  2,115  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Hubbard  (Drumague) — Latitude,  N.  51°  5'  ; 
Longitude,  W.  103°  24'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Humboldt — Latitude,  N.  52°  12';  Longitude, 

W.  105°  9'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Imperial — Latitude  N.  51°  22'  ;  Longitude, 

W.  105°  23'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Indian  Head — Latitude,  N.  50°  28'  ;  Longitude, 

W.  103  °40'.     Height  above  Sea-level,  1,924  feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Indian  Head — Latitude,  N.  50°  28';  Longitude, 

W.  103°  40'.     Height  above  Sea-level,  1,924  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kamsack — Latitude,  X.  51°  30'-  Longitude 

\V.  101°  52'.     Height  above  Sea-level,    —     feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kelvinhurst  (Nashlyn)— Latitude,  N.  49°  21'  ; 
Longitude  W.  109°  29'.     Height  above  Sea-level,      —  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kindersley — Latitude,  N.  51°  28';  Longitude, 

W.  109°  9'.     Height  above  Sea-level,       —  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Klintonel  (Divide) — Latitude    N  49°  38'- 
Longitude,  W.  108°  53'.     Height  above  Sea-level,  3,500  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Larchmount  (Glenbryan) — Latitude,  N.  49°  54'  ; 

Longitude,  W  107°  27'.     Height  above  Sea-level,  2,500  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,    Larchmount  (Gleribryan) — Latitude,  N.  49°  ~>4'; 
Longitude,  W.  107°  27'.     Height  above  Sea-level,  -',500  feet. 


Wind,  Direction  from 

Months. 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

W. 

X\V. 

Calm. 

January 

February                                

1 

1 

4 

4 

3 
0 

9 
3 

0 
0 

14 
16 

s 

10 

22 
22 

1 
0 

0 
0 
0 

1 

7 
5 
19 
10 
7 
3 
5 
2 
1 

7 
14 
3 
1 
18 
0 
1 
1 
1 

10. 

7 

10 
o 
1 
7 
3 
5 
2 

0 
1 
1 
2 
0 
4 
0 
4 
5 

14 
10 

2 
10 

8 
11 
16 
29 
26 

13 

21 

8 

19 

15 

21 

3 

5 

11 

9 
4 

17 
16 
12 
13 
32 
12 
12 

o 

May.                                      

o 

o 

July 

1 

August 

September 

October 

0 

1 

2 
1 
2 

1 

0 
0 
1 

December 

2 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Lloydminster — Latitude,  N.  53°  18';  Longitude, 

W.  110°  0'.     Height  above  Sea-level,       —feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Lost  River — Latitude,  N.  53°  17';  Longitude 

W.  104°  21'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  fur  the  Year  1913,  Luseland — Latitude,  N.  52°  5' — Longitude, 

W.  109°  34'.     Heigth  above  Sea-level,      -feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Melfort — Latitude,  N.  52°  47'  ;  Longitude, 

W.  104°  30'.     Height  above  Sea-level,      —feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Moosomin — Latitude,  N.  50°  0';  Longitude, 

W.  101°  37'.     Height  above  Sea-level  1,884  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Muenster    (St.  Peter's  Monastery) — Latitude,  N. 
52°  0';  Longitude,  W.  105°  0'.     Height  above  Sea-level,  1,870  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

- 

CO 

O 

CO 
S 
< 

.       3D 

=  c 

Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

£ 
< 

i 

Q 

< 

r. 

January 

-   1-9 
12-6 
17-3 
50  2 
57-7 
70-8 
70-1 
6S-9 
620 
43-2 
34-3 
24-6 

o 

-21-9 

-10-3 

-   60 

29-9 

361 

47-5 

50-2 

48-5 

390 

23-5 

15  1 

7-6 

o 

20-0 
22-9 
23-9 
20-3 
21-6 
23-3 
19-9 
20-4 
23-0 
19-7 
19-2 
17-0 

38 
33 
45 

-50 

-40 
-37 

88 

73 
82 
58 
59 
.54 
41 
42 
54 
63 
54 
53 

—  11-9 
11 

5-3 
40-0 
46-9 
591 
601 
5S-7 
50-5 
33-4 
24-7 
16-1 

in. 

0-00 

0-00 

000 

002 

214 

5-55 

3-86 

3-84 

1-19 

0-37 

0-22 

000 

in. 

0 
0 
0 

1 

4 

8 

11 

15 

6 
3 

1 
0 

in. 
4-6 
60 
8-0 
0-6 

3 
1 
6 
3 

March 



72           '  14 
80             21 

1 

82 
81 
80 

28 

40 
38 

1 

July 

f 

3 

80            26 

3 
3 
2 

2 

65 
49 
37 

2 
-  5 
-16 

2-0 
2-5 
00 

3 
2 
0 

8 

42-5 

21-6 

20-9 

82 

-50 

132 

320 

17-1(1 

4<1 

23-7 

18 

9 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September.   . . 

October 

November 

December. . . . 
Year. 


Months. 


Wind,  Direction  from. 


NE.       E.       SE 


ii 
1 

8 

5 

4 

51 


7 
23 
11 
12 
17 
12 
II 

9 

21 

18 

150 


SW.       W.       N\V.   Calm. 


13 
8 

17 
4 
1 
6 
8 
8 

12 
8 

11 

15 
111 


10 
14 
5 
3 
4 
12 
11 
11 
8 
10 
9 
104 


23 
19 

III 
5 

17 
9 
4 

12 
7 

15 

3 

2 

126' 


in  2 


METEOROLOGICAL   TABLES,    PROVINCE    OF    SASKATCHEWAN. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Oliver — Latitude,  N.  51°  46';    Longitude, 
W.  108°  10'.     Height  above  Sea-level,  1,879  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries   for  the  Year  1913,  Onion  Lake — Latitude,  N.  53°  52'  ;   Longitude 

W.  109°     59'.     Height  above  Sea-level.       —  feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Onion  Lake — Latitude.  X.  53c  o2':  Longitude, 

W.  109°  59'.     Height  above  Sea-level,     —     feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Pellv— Latitude,  N.  51 a  52'  ;  Longitude, 

\V.   '.  >;~  55'.     Beight  above  Sea-level,   1,510  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for    the    Year    1913,    Pense    (Gatesgarth) — Latitude,    N.  50°  20' 
Longitude,  W  105°  0'.     Height  above  Sea-level.  1,879  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Pilger — Latitude,  N.  52°  25'  ;  Longitude, 

W.  105°  9'.     Height  above  Sea-level.       -feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Prince  (Meota) — Latitude,  N.  51°  0';    Longitude, 

W.  108°  20'.     Height  above  Sea-level,  1,700  feet. 


Months. 

Temperatube. 

Rain. 

Snow. 

w 
to 
o 

fa 

1 
i 

o 

u 

< 

t  S 

■°  S 

no 

J  CO 

H 

Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

6 

>. 

Q 

0 

B 
< 

'/J 

>. 
a 
Q 

January 

-5-6 
12-3 
22-1 
55-3 
61-5 
72-7 

-20-9 
-9-6 
-6-6 
29-3 
30-4 
44-8 

15-3 
21-9 
28-7 
260 
311 
27-9 

42 
43 
48 
81 
83 
90 

-55 

-45 

-40 

8 

15 

22 

o 

97 
8S 
88 
73 
68 
6S 

a 

-13-2 

1-4 

7-8 

42-3 

45-9 

58-7 

in. 
000 

in. 
10-7 

3 

February 

March 

004 
004 
0-34 
1-31 

1 

1 

5 

7 

20 

1 

2 
1 
1 

April 

1 

May 

1 

June 

2 

August 

72-9 
68-4 
43-9 
34-7 
24-2 

46-8 
36-2 
22-5 
12-4 
-0-2 

26-1 

32-2 
21-4 
22-3 
24-4 

88 
86 
75 
56 
41 

32 

26 
-4 

-4 
-25 

56 
60 
79 
60 
66 

59-S 
52-3 
33-2 
18-5 
12-0 

1-23 
1-28 
0-66 
0-00 
0-00 

6 
1 
4 
0 
0 

1 

1 
4 
1 

4-0 

3 

3 

1 

December 

3 

156 


METEOROLOGICAL    TABLES,     PROVINCE    OF    SASKATCHEWAN. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Rathmullen — Latitude,  N.  51°  20';  Longitude, 

W.  108°  57'.     Height  above  Sea-level,  —     feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Regina — Latitude,  N.  50°  27';  Longitude, 

W.  104°  37'.     Height  above  Sea-level,  1.885  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Rosthern — Latitude,  N.  52°  40';  Longitude 

W.  106°  20'.     Height  above  Sea-level,  1,657  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  St.  Walburg — Latitude.  N.  53°  36';  Longitude, 

W.  109°  9'.     Height  above  Sea-level,  —     feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Saskatoon — Latitude,  N.  52°  15'  ;   Longitude, 

W.  106°  30'.     Height  above  Sea-level,  1,571  feet. 
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26-2 
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50-5 

o 

-  90 
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36-8 
25-2 
15-5 

in. 

000 

000 

000 
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33-7 
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44 
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17 

25 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Scott  (Experimental  Farm) — Latitude,  N.  51°  59'; 

Longitude,  W.  109°  30'.     Height  above  Sea-level,  — •     feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Waseca— Latitude,  N   53°  6'  ■  Longitude 

W.  109°  29'.     Height  above  Sea-level,  —     feet. 
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32-9 
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22-5 
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44 

o 

-45 
-33 
-33 
17 
18 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Yarbo  (Fairfield),  Latitude,  N.  50°  39';  Longitude, 

W.  102°  4'.     Height  above  Sea-level.        -  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Yellow  Grass — Latitude,  N.  49°  49';  Longitude, 

W.  104°  9'.     Height  above  Sea-level,  1,889  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Yorkton — Latitude,  N.  51°  11'  ;  Longitude, 

W.  102°  29'.     Height  above  Sea-level,  1,633  feet. 
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260 
22-0 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Almasippi — Latitude,  N.  49°  14';  Longitude, 

W.  99°  20'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the   Year   1913,    Aweme    (St.    Alban's) — Latitude,  N.  49°  42'  ; 
Longitude,  W.  99°  33'.     Height  above  Sea-level,  1,180  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Berens  River — Latitude,  N.  52°  18';  Longitude, 

W.  97°  23'.     Height  above  Sea-level,  710  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Boissevain — Latitude,  N.  50°  25';  Longitude, 

W.  101°  1'.     Height  above  Sea-level,  1,703  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Brandon — Latitude.  N.  49°  51';  Longitude. 

W.  99°  57'.     Height  above  Sea-level,  1,176  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Brandon — Latitude.  N   49°  51'-  Longitude 

W.  99°  57".     Height  above  Sea-level,  1,176  feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cypress  River — Latitude,  N.  49°  33';  Longitude, 

W.  99°  3'.     Height  above  Sea-level,  1,232  feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Dauphin — Latitude,  N.  51°  8';    Longitude, 

W.  100°  2'.     Height  above  Sea-level,  957  feet. 


Temperature. 

'    Rain. 

Snow. 

to 

O 

r: 

60 
O 

05 

a, 
u 
o 

t- 

< 

to 

Mean 

[    Max. 

Moan 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

a 
< 

>> 

OS 

A 

+9 

E 
< 

to 
>, 

Q 

=3 
i- 

3-6 

14-5 
18-4 
54-4 
56-S 
73-1 
73-8 
72-7 
65-6 
45-6 
37-4 
30-4 

-10-7 

-  9-3 

-  3-7 
33-0 
37-6 
50-9 
53-1 
51-3 
41-8 
24-5 
18-2 
10-1 

s 

20-3 
23-8 
22-1 
21-4 
19-2 
22-2 
20-7 
21-4 
23-8 
21-1 
19-2 
20-3 

o 

26 
32 
48 
SO 
88 
90 
87 
S7 

ss 

79 
57 
46 

o 

-35 

-27 

-29 

17 

22 

33 

44 

40 

25 

1 

7 

-10 

61 
59 
77 
63 
66 
57 
43 
47 
63 
78 
50 
62 

-6-6 

2-6 
7-4 
43-7 
47-2 
620 
63-5 
62-0 
53-7 
350 
27-8 
20-3 

in. 
000 
0-00 
000 
R. 
0.53 
2-19 
4-11 
2  05 
1-10 
0-12 
0-00 
000 

0 
0 
0 

4 
.9 
8 
6 
6 
1 
0 
0 

in. 
12-0 
14-0 
40 

S. 

5 
3 
2 

1 

February 

March 

1 
1 

October 

s. 

60 

s. 

1 
2 
3 

November 

Year 

45.5 

24.2 

21.3 

90 

—35 

125 

34-9 

10-10 

34 

36  0 

16 

3 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Hillview— Latitude,  N.  49°  55';  Longitude, 

W.  100°  33'.     Height  above  Sea-level,  1,400  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year   1913,   Hillview— Latitude,  N.  49'  55'  ■  Longitude 

W.  100°  33'.     Height  above  Sea-level,  1,400  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Moose  Horn  Bav  (Aitkensville) — Latitude, 
N.  51°  15';  Longitude,  W.  99°  33'.     Height  above  Sea-level,  810  feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Morden — Latitude,  N.  49°  11';  Longitude, 

W.  98°  6'.     Height  above  Sea-level,  978  feet . 
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65 
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3 
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7 
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4 
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6 
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0 
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4 
8 
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10 
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10 
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66 

92 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ninette — Latitude,  X.  49°  24';   Longitude, 

W.  99°  38'.     Height  above  Sea-level,  1,363  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ninga — Latitude,  N.  49°  14'  ;   Longitude, 

W.  99°  51'.     Height  above  Sea-level,  1,649  feet. 
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34 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Norquay  (Swan  Lake) — Latitude,  N  49°  29'- 
Longitude,  W.  98°  45'.     Height  above  Sea-level,  1,500  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Oak  Bank — Latitude,  N.  49°  57';  Longitude, 

\V    Qfi°  49'        TTpio-ht  nhnxro  Spa.lpiro!    Sflfl  fOQ+ 


\Y.  96°  42'.     Height  above  Sea-level,  800  feet. 
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18-8 
54-6 
59-9 
74-5 
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73-9 
64-7 
44-8 
38-6 
26-8 

o 
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-10-9 

-  2-8 

34-2 

37-7 

51-3 

50-8 

52-3 

42-7 

27-2 

22-5 

9-6 

o 

14-5 
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21-6 
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22-2 
23-2 
22-2 
21-6 
22-0 
17-6 
16-1 
17-2 

28-0 
28-3 
44-7 
74-7 
85-0 
88-5 
84-5 
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48-0 

-360 

-32-5 
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22-0 

31-5 

41-0 

41-5 

21-3 

0-0 

0-5 
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60-S 
74-7 
56-2 
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43-5 
46-5 
59-7 
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53-5 
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-  7-8 
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8-0 

44-4 
48-8 
62-9 
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63-1 
53-7 
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30-6 
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0-00 

0-54 

0-52 

3-52 
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4-18 

1-31 

0-65 

007 
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3 
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1 
0 

in. 
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100 
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1 

4 

s 
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2 
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30 
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1 

1 
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19-8 
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-36  0 
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34:9 

12-27 

42 

41-6 

20 

10 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Oak  Bank — Latitude,  N.'49°  57';   Longitude, 

W.  96°  42.       Height  above  Sea-level,  800  feet. 


January.. . 
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March 

April 
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August..  . . 
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October... . 
November. 
December. . 
Year... . 
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N.       NE.       E.        SE.        S.        SW.       W.      NW.  Calm 


144 


Wind.  Direction  from 


24 


22 


34 


91 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Pierson — Latitude.  N.  49°  11';   Longitude, 

W.  101°  5'.     Height  above  Sea-level,  1,531  feet. 
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Max. 
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in. 

in. 

April. , 

57-3 
61-2 
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48-7 
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3.5-0 
41-5 
44-8 
50-7 
38-0 
23-5 

26-8 
26-2 
33-4 
32-6 
30-2 
31-6 
25-2 

83 
93 
90 
97 
99 
90 
82 
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24 
33 
35 
39 
12 
7 

72 
69 
57 
62 
60 
78 
75 

43-9 
48-1 
58-2 
61-1 
65-8 
53-8 
36  1 
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3-40 
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1-24 
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7 
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! 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Portage  la  Prairie — Latitude,  N.  49°  57'  ; 
Longitude,  W.  98°  17'.     Height  above  Sea-level,  830  feet. 
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2-5 
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29-8 
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32-7 
38-6 
50-7 
53-4 
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43-7 
25-9 
21-9 
10-0 
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23-4 
22-6 
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91 
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20 

31 
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4.'. 

24 
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46 
56 
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63 
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0-02 
000 

0 
0 
0 
0 
4 
7 
7 
7 
7 
2 
1 
0 

in. 
30-5 
110 
8-5 
4-9 
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11-21 

35 
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30 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Portage  la  Prairie  (2) — Latitude,  N.  49°  56'  ; 
Longitude,  W.  98°  17'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Russell — Latitude,  N.    50°  59'  ;  Longitude, 

W.  101°  20'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Souris — Latitude,  N.  49°  37'  ;   Longitude, 

W.  100°  14'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthlt  and  Axxual  Summaeies  for  the  Year  1913.  Stony  Mountain — Latitude,  N.  50°  40'  ; 
Longitude,  W.  97°  14'.     Height  above  Sea-level,  803  feet. 
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26-8 

9C 

-39 
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350 

11-23 

15 

20 -S 

1* 

1 

January . . . 
February. 


March . 
April... 

May . . . 


June. 
July. 


Months. 


II 

II 

II 
II 
II 
II 
II 

August II 

September II 

October 


Force  of  Wind. 


9  a.m.     p.m.  2  p.m. 


November . . . 

December 

Year. 


II 
II 
II 


III 
II 
II 

III 
II 

III 
II 
II 
II 

III 
II 

III 
II 


Clouded  Sky. 


9  a.m.     p.m.  2  p.m.  Mean 


% 


43 

43 
29 

:ju 

-!1 
17 
23 
28 
:J4 
43 
50 
29 
35 


% 


% 


40 

29 
28 

27 
37 
■1\. 
27 
29 
32 
39 
40 
24 
32 


% 


42 
36 
29 
32 
39 
23 
25 
29 
33 
41 
45 
26 
34 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Stony  Mountain — Latitude,  N.  50°  40'  ; 
Longitude,  W.  97°  14'.     Height  above  Sea-level,  803  feet. 


January 

February.. 

March 

April 

May.       . 

June 

July 

August 

September 

October 

November. 
December 

Year. 


Months. 


Wind,  Direction  From. 


X. 


NE. 


75 


84 


:;.; 


SE. 


04 


138 


SW. 


72 


W. 


121 


N.W. 


115 


Calm. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Treherne — Latitude,  N.  49°  36'  ;  Longitude, 

W.  98°  40'.     Height  above  Sea-level,  1,212  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

O 

n 
O 

as 

o 
u 

< 

0Q 

ECO 
•3 

Mi   i'. 
Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
I  i  ,ilj 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

< 

5 
< 

CO 

>> 

a 
C 

0 

• 

o 

• 

• 

° 

0 

in. 

in. 

61 
II  4 

-141 
-  9-5 

20-2 
20-9 

34 
34 

-33 

-27 

G7 
01 

-  40 
0-9 

000 
000 

0 
0 

10-2 
8-5 

16 
12 

February 

2 

March 

April 

May 

21-0 
55-5 
112-3 

-   1-5 
33-9 

37-7 

22-5 
21-6 

24-G 

45 
80 

24 

79 

9-7 

0  00 

o 

8-7 

<t 

10 

64 

44-7 

0-21 

■1 

1-7 

3 

9 

92 

17 

75 

500 

0-55 

6 

S. 

2 

1 

2 

June 

July. ... 

August 

77-2 
74-0 

7G-G 
71-G 

52-6 
52-4 

53-4 
440 

24-0 
21  G 
23-2 

97 

34 

63 

04-9 

3-09 

13 

5 

93 

44 

49 

03-2 

1-59 

11 

?. 

93 

45 

48 

05-0 

3-41 

14 

1 

4 

27-6 

-  86 

27 

59 

57-8 

2-58 

7 

0-2 

1 

1 

1 

4 

46-2 

27-0 

19-2 

78 

3 

75 

300 

0-70 

3 

2-0 

6 

1 

2 

40-7 
29-3 

230 
10  7 

17-7 
ISO 

58 

47 

8 
-10 

50 
63 

31-9 
20-0 

0-25 
000 

1 

0 

10 

13 

4 

2 

1 
•> 

8 

Year,. 

47-7 

25-8 

21-9 

97 

-33 

130 

30-7 

12-98 

59 

33-6 

56 

21 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Virden — Latitude,  N.  49°  51';  Longitude 

W.  100°  55'.     Height  above  Sea-level,  1,444  feet. 


Te 

UPERATURE. 

Rain. 

Snow. 

IK 

J. 
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— 
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= 
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Max. 
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Min. 
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Range. 

Max. 

Min. 
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Mthly 
Mean. 
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E 
< 

>> 

- 

Q 

i 

< 

>> 

=3 

Q 

o 

o 

*o 

o 

o 

• 

■ 

in. 

in. 

February 

April 

58-6 
61-5 
74-7 

73-2 
70-5 
68-6 
49-6 

32-3 

36 -3 
49-9 
49-7 
50-7 
38-5 
23-7 

26-3 
25-2 

23-5 
25  8 
30  1 

2.5-9 

v.' 

9(1 
92 
90 
92 
90 
80 

22 

22 
35 
40 

40 

27 
2 

00 
68 
.57 
50 
52 
63 
78 

45  4 
48-9 
62-3 
61-5 
63-6 
536 
36-7 

t 
0-65 
1-33 
1-36 

2-18 
0-50 

t 

May 

4 
5 
4 
5 
2 

June 

July 

August 

October 

' 

!   

1 ' 

! 

tNut  recorded. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Agincourt — Latitude,  N.  43°  47';  Longitude, 

W.  79°  16'.     Height  above  Sea-level,  590  feet. 


Months. 

■ 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

o 

03 

tso 
O 

5 

C8 
u 
O 
u 

< 

-  = 
a  o 

JUoo 

H 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

a 

< 

Q 

£ 
< 

OS 

a 

January 

0 

34-1 
25-0 
38-3 
54-8 
64  1 
70-7 
81-6 
SO-5 
70-6 
GO  1 
46-9 
370 

o 

22-0 
10-4 
21-8 
34-9 
42-1 
50- 1 
56-7 
57-1 
4S-7 
42-2 
33-5 
25- 1 

o 

12-1 

14-6 
16-5 
19-9 
22-0 
26-6 
24-9 
23-4 
21-9 
17-9 
13-4 
11!) 

500 
530 
63-4 
78-4 
S4-9 
93-9 
94-0 
960 
S8-0 
83-0 
64-0 
52-0 

-  50 

-  4-8 

-  60 
24-4 
27-3 
350 
450 
410 
32-0 
24-0 
25-0 

20 

o 

550 
57 -S 
69-4 
54  0 
57-6 
58-9 
490 
550 
560 
59-0 
39-0 
50-0 

280 
17-7 
30- 1 
44-9 
531 
63-4 
69-2 
6S-8 
59-6 
51-2 
40-2 
310 

in. 
306 
0-33 
2-66 
3-47 
1-40 
0-97 
311 
1-87 
0-45 
2-28 
3-52 
0-32 
23-44 

10 

2 

10 

8 
8 
5 

5 

8 
7 
8 

11 
2 

84 

in 

10-5 
4-5 
9-1 
01 

13 

9 
8 

1 

February 

March 

8 
5 
3 

4 
1 
2 

1 

May 

I 

June 

4 

2 

6 

•i 

2 
2 

7 

3 

32 

f 

S. 
0-7 

5-4 

1 
3 
5 

1 

3 

2 

18 

•■I 

55-8 

37-1 

18-7 

96-0 

-  60 

•  102-0 

46-4 

30-3 

Hi 

21 

Months. 

Wind,  Direction  from 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

VV. 

NW. 

Calm. 

3 

2 

1 

12 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
1 

8 

7 
6 
0 

4 
1 

1 
1 

1 
11 

:; 

4 
12 
14 
18 
11 
11 

5 
16 
23 
„ 
11 

in 

7 
3 
3 
6 
4 

16 
13 
14 
12 
12 

:; 

0 

4 

0 

1 

2 

7 

11 

15 

S 

3 

12 

S 

1 

35 
21 
34 
18 
16 
22 
15 
17 
20 
18 
27 
29 

17 
18 
17 

6 
11 

5 
13 
12 

S 
10 
11 
21 

14 
21 
16 
27 
39 
20 
30 
23 
14 
13 
13 
25 

1 

0 

March 

1 

1 

0 

2 

0 

1 

September 

October 

0 
1 

0 

0 

35 

72 

272 
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7 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Agincourt — Latitude,  N.  43°  47';  Longitude, 

W.  79°  16'.     Height  above  Sea-level,  590  feet. 


Months. 

Velocity  of  Wind  . 

Clouded  Sky. 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean . 

mis. 
120 
16-5 
161 
13-9 
130 
7-8 
10-3 
113 
12-2 
10  6 
12-9 
13-2 

mis. 
130 
16-S 
17-4 
15-3 
14-4 

no 

12-2 
11  7 
12-9 
115 
15  3 
13-9 

mis. 
12  4 

17-4 
19-6 
15-4 
14-2 
111 
11  4 
116 
12-1 
10-6 
15-3 
13-8 

% 
SS 

% 
77 

or 
83 

% 
82 

Mav 

12-5      13-8 

13-7 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Almonte — Latitude,  N.  45°  12'  ;   Longitude, 

W.  76°  13'.     Height  above  Sea-level,  390  feel . 


Months 

Te 

MPERATURE. 

Rain. 

Snow. 

1 

|o 

as 

c 

- 

0 
u 
3 
< 

U     '- 

£  - 

c  z 

1-1 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 

Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mtlily 
Mean. 

-^ 

- 
>> 

- 

-< 

go 

OS 

Q 

o 

27-9 
19  0 
37-8 
55-2 
64-9 
75-2 
SOO 
76-3 
67-8 
58-7 
45-0 
31-6 

13-9 
0-6 
17-2 
32-7 
40-8 
48-6 
55-9 
52-5 
43-8 
40-3 
30-6 
18-3 

140 
19-0 
20-6 
22-5 
24-1 
26-6 
24-1 
23-8 
24-0 
18-4 
14-4 
13  3 

45 
42 
64 

90 
91 
95 
94 
87 
77 
63 
45 
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-14 

-22 

-17 

21 

22 

30 

41 

35 

25 

22 

15 

-7 

o 

59 
64 
81 
65 
68 
61 
54 
59 
62 
55 
48 
52 

20-9 
10-1 
27-5 
43-9 
52-9 
61-9 
67-9 
64-4 
55-8 
49-5 
37-8 
25  0 

in. 

1-82 

000 

1-92 

1-66 

3-36 

101 

2-50 

3-34 

3-84 

314 

2S1 

0-54 

7 
0 
6 
6 
7 
8 
6 
M 
>      6 
13 
8 
4 

in. 
18-2 
15-5 
26  9 
8-5 

9 
5 

7 
2 

2 

o 

April 

July 

4 

August 

September 

4 

1 

S. 
2-7 
15  0 

1 
2 
4 

November 

December 

, 

» 

53-3 

32-9 

20-4 

95 

-22 

117 

43-1 

25-94 

82 

W-.S 

30 

12 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the   Year   1913,    Alton — Latitude,    N.   43°  51';    Longitude, 

W.  80°  5'.     Height  above  Sea-level,  1,250  feet. 


Months. 


January. . 
February. . . 

March 

April 

May 

June  

July 

August 

September. 
October. . . . 
November. 
December. 
Year. . 


Temperature. 


7  a.m 


22-6 
15-7 
23 

37-2 
44-4 
57-5 

in-:; 

59-1 
49-2 
42-S 
35-1 
27-7 


39-7 


33-0 
221 
35-5 
51-8 
63-2 
78-3 
79-4 
79- 1 
68-1 
56-5 
45-4 
34-5 


53-9 


9  p.m 


22-8 
12  G 
26-4 
400 
42-2 
51-4 
01  ■  1 
590 
49-9 
42-8 
35-8 
26-1 


39-2 


Mean 


Mean 
Max. 


25-3 
15-7 
280 
42-2 
48-0 
59-7 
65-7 
64-2 
54-3 
46-2 
38-0 
2S-6 


43  0 


33-1 
22-6 
36-9 
520 
63-4 
78-3 
79-9 
80-4 
68-7 
57-5 
45-5 
34-9 


54-4 


Mean 
Min. 


18-2 
8-9 
14-9 
28-3 
33-6 
42-1 
48-5 
48-3 
39-3 
33-7 
29-6 
22-5 


30-7 


Mean 
Daily 

Range 


14-9 

13-7 

220 

23-7 

29 

30-2 

31-4 

32-1 

29-4 

23-8 

15-9 

12  4 


23-7 


Mean 


25-7 
15-8 
25-9 
40-1 
4S-5 
60-2 
64-2 
64-1 
54-0 
45-6 
37-6 
28-7 


42-5 


Max 


95 


Min. 


-13 
-15 

18 
20 
20 
37 
29 
26 
17 
19 
-2 


IS 


Wind,   Direction  from 


28 
17 
15 
11 

8 
13 
12 

7 

14 
145 


a 

W 

03 

xA 

& 

Z 

0 

16 

1 

11 

2 

55 

1 

1 

11 

0 

3 

7 

52 

1 

1 

7 

5 

33 

10 

27 

4 

2 

9 

3 

18 

3 

22 

5 

•1 

12 

2 

17 

3 

33 

8 

0 

4 

4 

28 

3 

33 

3 

0 

5 

4 

21 

9 

41 

2 

5 

6 

4 

23 

3 

41 

3 

5 

16 

4 

19 

7 

25 

1 

2 

8 

5 

34 

2 

30 

0 

0 

13 

2 

12 

7 

49 

0 

2 

8 

1 

3 

10 

50 

5 

19 

115 

37 

222 

06 

458 

33 

C3 

o 


Months. 

Force  cf  Wind. 

(  'louded  Sky. 

Rain. 

Snow. 

o 
1 

o3 
U 

o 

S-i 

3 
< 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

< 

VJ 

>, 

OS 

Q 

e 

< 

Q 

13   t- 
C    O 

II 
II 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

III 

III 

II 

II 
II 

% 
61 
42 
53 
41 
40 
26 
16 
24 
29 
55 
52 
64 

% 
60 
36 
46 
30 
29 
15 
10 
11 
16 
43 
45 
49 

% 
60 
37 
47 
35 
29 
15 
12 
14 
20 
42 
50 

% 
60 
38 
49 
36 
:;:; 
.9 
13 

ic, 

22 

t: 

49 

in. 

1-64 

000 

3-48 

3-78 

1-30 

1-91 

2-73 

214 

116 

3-07 

3-86 

111(1 

7 
0 
5 
10 
5 
5 
5 
7 
5 
8 
7 
1 

in. 
90 
7-0 

11-8 
10 

4 
5 
6 
1 

February 

1 

March 

2 
o 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
8 
30 

2 

April 

3 

May 

1 

June 

1 

6 

4 

August 

3 

September 

1 

<  >ctober 

1 

November 

1-5 
6-3 

2 
4 

2 
1 
4 

45             53 

Year 

II 

II 

II 

42 

33 

34              SI 

25-07 

05 

36-6 

22 

22 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Aurora— Latitude,  X  43°  57'-   Longitude 

W.  79°  24°.     Height  above  Sea-level,  886  feet. . 


Months. 

Te 

MPERATURE. 

Hals. 

Snow. 

o 

0 

2 

h 

o 

1 

ai  S 

-a  n 

=  o 
2x 

H 

Mean 
Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Kan  go. 

Mthly 
Mean. 

- 

< 

>> 

a 

o 

31-5 

21-5 
36-4 
52-5 
62-6 
74-8 
79-3 
77-2 
07-7 
56  S 
44-7 
34-5 

16-7 
5-6 
180 
35-6 
40-8 
49-6 
53-8 
52-6 
43-5 
39-4 
31-7 
19-7 

14  N 
160 
IS-4 
16!) 
21-S 
25-2 
25-5 
24  6 
24  ■  2 
17-4 
130 
14-S 

o 

44-5 
440 
610 
800 
83-3 
91-3 
90-7 
920 
860 
79  0 
63-0 
48-5 

-10-5 
-110 
-8-5 
240 
250 
31-7 
41-5 
35  0 
28-0 
26-0 
23-0 
-  6-0 

o 

55-0 
55  0 
69-5 
56-0 
58-0 
59-6 
49-2 
57-0 
580 
530 
400 
54-5 

o 

24- 1 

13-5 
27-2 
44-0 
51-7 
62-2 
66-6 
64-9 
55-6 
48-1 
38-2| 
271 

in. 

3-37 

000 

3-90 

3 -SO 

1-56 

319 

2-89 

4-7! 

1-33 

2-50 

4-58 

000 

5 
0 
6 
6 
4 
8 
4 
7 
5 
6 
9 
0 

in. 
22-5 
12-5 
60 

9 
8 
3 

1 

May 

2 
4 

1 
1 

July 

% 

1 
2 

( tctober 

S. 
8-5 

1 
4 

..  6 

53-3 

33:9 

III    1 

920 

-11-0 

103  0 

43-6 

32-83 

60 

49-5 

.    25 

8 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,   Bancroft    -Latitude,  N.  45°  1'  ;    Longitude 

W.  77°  50'.     Height  above  Sea-level,  —      feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

S\u\v. 

(A 

15 
O 

bC 

2 

Z 

u 

-S3  - 

r 

Mean 
Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

\lin. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

< 

-/. 

-. 

OS 

Q 

5 
< 

in 

>. 
a 

Q 

1'i 

January 

February 

o 

27-7 
18-0 
36-1 

53-7 
63-9 
76-1 
78-9 
76-4 
66 -5 
57-7 
42-4 
31-8 

0 

11-2 
—  2-2 
13-4 
30-4 
37-5 
47- 1 
49-9 
49-7 
39  9 
35-9 
28  ■  2 
14-9 

16  5 

20-2 
22-7 
23-3 
26-4 
290 
290 
'  20-7 
26-6 
21-8 
14-2 
16-9 

o 

40 
45 
57 
83 
85 
93 
94 
93 
86 
82 
63 
45 

—  22 

-27 

-21 

19 

20 

29 

37 

31 

23 

16 

12 

-19 

62 
72 
78 
64 
65 
64 
57 
62 
63 
66 
51 
64 

19-4 
7-9 
24-7 
42-0 
50-7 
61-6 
64-4 
630 
53-2 
46-8 
35-3 
23-3 

in. 

in. 

i 

July 

1-10 
0-65 

0-78 
2-65 

1 

1 
2 
1 
1 

September 

November 

December ■ 

Year 

52-4 

29-7 

22-7 

94 

-27 

121 

410 

i 

18-i 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Barrie — Latitude,  N.  44°  23';  Longitude, 

W.  79°  41'.     Height  above  Sea-level,  839  feet. 


Months. 


January 
February. 

March 

April 

May 

June 

July 

August ". 

September. 

( )ctober 

November. . . 

December. . . 

Year 


T'EMPERATl'KE. 


7  a. in 


22-8 

ill 
23-0 
36-8 
45-5 
56-9 
02-1 
60-4 
51-2 
44-2 
35-5 
25-4 


39-5 


p. m 


27-9 

18-1 
31-0 
50-1 
59-8 
73-2 
76-1 
76-6 
65-7 
540 
43-3 
32-6 


50-8 


9  n. in 


23 

13-7 

26-3 

40-8 

48-3 

59-4 

63-4 

63-8 

54-8 

47-1 

38-8 

28-8 


42-4 


Mean 


Mean 
Max. 


24-6 
13-9 
26-9 

42-1 

50-5 

62 

66-2 

66-2 

56-6 

4S-2 

39-1 

28-9 


43-8 


31-3 
22  1 
360 
530 
60-7 
74-6 
78-5 
77-2 
66-7 
55-9 
45-7 
35-6 


53  1 


Mean 
Min. 


17-6 
5-1 
19-2 
33-4 
40-7 
50-4 
56-2 
56-1 
47-S 
41-2 
33-5 
24-2 


35-4 


Mean 

Daily 

Range 


13-7 
170 
10 

19-6 
20  0 
24 .2 
22-3 
'21-1 
1S-9 
14  7 
12-2 
11-4 


17-7 


Mean 


24-5 
13-6 
27-6 
43-2 
50-7 
62-5 
67-3 
66-7 
57-3 
48-5 
39-6 
29-9 


44-3 


Max. 


45-0 
440 
620 
78-9 
83-3 
94-8 
940 
94-8 
SCO 
76-4 
62-6 
480 


94-8 


Min. 


-101 
-18-3 
-11-3 

22  0 
27-1 
35-8 
46-2 
40-7 
33-9 
26-3 
25-3 
-  1-0 


-18-3 


Wind.  Direction  from 


is 

W 

J. 

CO 

'■5 

7 

7 

6 

11 

11 

14 
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14 

9 

7 

9 

4 

4 

11 

12 

21 

6 

5 

4 

12 

16 

11 

7 

21 

15 

5 

S 

1 

9 

6 

6 

27 

10 

3 

12 

1 

4 

8 

4 

39 

13 

3 

4 

3 

12 

6 

6 

26 

7 

0 

10 

3 

10 

6 

10 

30 

3 

5 

13 

7 

11 

5 

7 

24 

9 

8 

13 

10 

9 

8 

2 

11 

9 

7 

10 

11 

11 

5 

3 

18 

5 

6 

10 

9 

15 

17 

10 

12 

6 

4 

8 

3 

6 

24 

13 

19 

100 

60 

107 

75 

118 

121 

88 

262 

o 

15 

7 

11 

12 

12 

17 

17 

IS 

20 

19 

6 

10 

164 


Month-. 

Force  of  W 

ISI). 

(  'loi'Ded  Sky. 

Rain. 

Snow. 

"3 
O 

1 

1 
1 
2 

1 

Ml 
O 

2 

to 
OS 
u 
o 
u 

< 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

7  a.m. 

9  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

■aj 

>, 

Q 

< 

tn 
>> 

03 

Q 

February.                              

March. ... 

I 

II 
II 
11 
II 
I 
I 
11 

1 
II 
11 

II 

III 

III 

II 

III 

II 

III 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

% 
87 
70 
SO 
48 
57 
37 
34 
41 
37 
70 
73 
80 

% 
80 
65 
54 
41 
44 
35 
41 
41 
32 
61 
68 
74 

% 
77 
69 
56 
46 
47 
31 
33 
34 
32 
62 
77 
61 

% 
81 
71 
64 
45 
50 
31 
37 
40 
34 
64 
73 
72 

in. 

1-60 

012 

205 

2-10 

0-80 

1-76 

2-29 

2-50 

0-97 

2-27 

313 

016 

9 
2 

-      9 
10 
10 
9 
8 
8 
9 
11 
13 
5 

in. 
28-7 
32-1 
13-7 
2-8 

15 
20 

10 

4 

3 

1 
1 

1 

1 

fl 

April 

1 

May 

1 

3 

July. 

7 

4 

1 

2 

4 

.     1 

1 
4 

1 

1 

1 

3 

3-5 
3-2 

8-8 

2 
3 
9 

1 

1 

14 

3 

II 

II 

II 

60 

53 

52 

55| 

19-75 

103 

92-8 

63 

14 

■>3 
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.Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Beatrice — Latitude    N  45°  8'  ■   Longitude 

W.  79°  20'.     Height  above  Sea-level,  800  feel . 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

r. 

0 

/ 

: 
_ 

1 

< 

r. 

g 

< 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

Q 

S 
< 

>. 

a 

O 

J-7. 
H 

January 

o 

300 

21   1 
350 
53-3 
60-7 

72-0 
75-4 
74-2 
65-8 
55-3 
44-7 
35-6 

o 

130 

-  1-2 
15-2 
31-4 
3S-7 
480 
53-6 
51-9 
43-8 
38-3 
30-6 
20-6 

0 

170 
22-3 
19-8 

2111 
22  0 
24-0 
21-8 

22-;; 

22  II 
170 
141 
150 

44 
40 
57 
81 
SO 
89 
SO 
SS 
85 
76 
62 
45 

-12 

-30 

-17 

20 

24 

32 

38 

54 

25 

15 

20 

-  8 

:,i, 
70 
74 
(il 
50 
57 
48 
34 
i,ii 
61 
42 
53 

21  5 
100 
25-1 
42-3 
4'J-7 
60-0 
64-5 
63  1 
54-8 
46-8 
37-6 
2S-1 

in. 

1-33 

1-29 

:;    ; 

2-89 

ii  99 

107 

1-93 

2-51 

1-S4 

416 

3-61 

0-31 

:: 
2 
4 
7 
6 
6 
10 
10 
7 
7 
8 
2 

in. 
21-0 
47-5 
100 
1-5 

11 
12 

S 

1 

1 

April 

May 

2 
2 

1 

June 

1 

July 

1 

.... 

3 
5 

August 

September 

October 

November 

5-5 

90 
100 

2 
3 

5 

1 
1 

2 

1 

1 

10 

2 

Year 

51-9 

32  0 

iu  y 

89 

-30 

119 

420 

25-26 

72 

110-5 

42 

13 

Months. 

Temperature 

Wind,  D 

RECTION  FROM 

S  a.m. 

2|,  m. 

8  p.m. 

Mean. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 

Daily 
Range 

Mean     Ma 

Min. 

5 

3 

3 

13 

17 
6 
4 
4 
8 
5 
3 
111 
SI 

2 

1 

0 
0 
3 
0 
0 
'     0 
3 
1 
0 
0 
0 
8 

2 
3 

1 
0 
1 
0 
0 
0 

1 

2 

1 

1 

12 

W 

10 
7 
6 
8 
3 
0 
2 

10 
9 
6 
5 
4 

70 

m 

21 
10 
22 

5 
14 
11 
13 
10 
13 
14 
13 

8 
154 

02 

9 
11 
11 
5 
6 
8 
6 
5 
4 
2 

8 

8 
83 

2 
4 
7 
3 
8 
3 
3 
6 
1 
1 
5 
4 
47 

1= 
Z 

16 
18 
21 
28 
13 
17 
17 
10 
5 
111 
13 
15 
183 

B 

"a 
O 

January 

February 

o 

LS-0 
30 
21-1 
37-4 
47-4 
59- 1 
04-7 
02-4 
530 
40-3 
340 
25  0 

O 

24-5 
15-0 
30-7 
49-7 
57-9 
69-5 
72-9 
71-8 
63-9 
53-3 
40-S 
31  5 

0 

210 

11  2 
25-4 
42-8 
510 
01-5 
651 
03-9 
53-9 
40-3 
37-6 
27-5 

o 

21-4 
9-9 
25-7 
43-3 
52-3 
63-4 
67-6 
660 
56-9 
46-6 
37-5 
280 

o 

• 

o 

■ 

27 

28 
22 

25 

31 

45 

July 

48 

45 

48 

53 



42 

43 



38-9     4S-5 

42-3 

43-2 

: 

467 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Beatrice — Latitude,  N.  45°  8'  ;   Longitude. 

W.  79°  20'.     Height  above  Sea-level,  800  feet. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Sept  cm  ber 

October 

November.  . . 

December 

Year . 


Months. 


Force  of  Wind. 


8  a.m.  2  p.m.  8  p.m 


I 

I 
I 

11 
I 
I 

I 
1 

I 
I 
I 
I 


Clouded  Sky. 


8  a.m.  2  p.m.  8  p.m.  Mean 


57 


52 


47 


% 


59 
62 
41 

42 
29 
34 
40 
34 
5li 
72 
76 


52 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Big  Chute  (Buckskin  P.O.) — Latitude,  N.44° 
42';  Longitude,  W.  79°  38'.     Height  above  Sea-level,  655  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

0 

O 
fa 

w 

OS 
(h 

o 

u 

3 
< 

Is 

c  o 

.SB 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

<j 

'it 
>> 

« 

Q 

< 

>. 

C3 
Q 

January 

■ 

° 

- 

o 

O 

° 

o 

in. 

in. 

February,                       

. 

March 

April 

02  3 
72  S 
70  0 
78-3 
71-5 
61-7 
51-1 
38-0 

41-3 
51  5 
57-S 
55-7 
45-6 
400 
31-9 
21-4 

20-9 
21-3 
IS -8 
22-6 

25  '9 
21-7 
19-2 
10  -0 

85 
86 
94 
93 
95 
82 
64 
49 

27 
35 
46 
37 
30 
20 
21 
-10 

58 
51 
48 
50 
65 
62 
43 
59 

51-8 
62-1 
67-2 
670 
58-5 
50-9 
41-5 
29-7 

0-60 
2-10 
1-59 
1-73 
1-05 
3-56 
4-22 
0-25 

6 
7 
6 
6 
6 
9 
8 
3 

3 

5 

July 

1 

1 

August ...... 

September 

2 
1 

2 

October.. 

November 

30 
5-0 

1 

2 

1  (ecember 

^  ear 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Bisco — Latitude,  X.  47°  40'  •  Longitude 

W.  82°  11'.     Height  above  Sea-level,  1,333  feet. 


Temperature. 

Rain, 

Snow  . 

be 
o 

CO 

03 
Eh 

S 

< 

h  5 

Mean 
Max. 

Mean 
Win. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthlj 

Mean. 

g 
< 

CO 

a 
O 

< 

CO 

>. 

03 

Q 

£  - 
a  - 

• 

° 

■ 

• 

' 

0 

in. 

in. 

March 

April 

» 

July 

August 

630 
49-7 
39-3 
26-8 

40-8 
34-2 
24-6 
11-0 

22  2 
15-5 

14-7 
15-8 

85-8 
72-9 

55-1 
42-2 

22  8 
6-2 

71 
-190 

630 
60-7 
48-0 
61-2 

51-9 
41-9 
32-0 
18-9 

212 
2-99 
111 
0-12 

12 
9 
5 
1 

1 

'? 

October 

0-8 

6-9 

121 

5 
6 
6 

1 

November 

December 

Year 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Birnam — Latitude,  X.43°2';   Longitude, 

W.  81°  55'.     Height  above  Sea-level,  600  feet. 


Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September... 

October 

November. . 

December. . . 

Year 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

CO 

O 

co 

U 

o 

1 

K 
U 
O 

u 

3 
< 

a 

«  s 

c    0 

i* 

Mean 
Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 
< 

m 
**. 

03 

Q 

g 
< 

0Q 

Q 

o 

33-5 
2.5-4 
39-9 
52-6 
63-3 
75-8 
7S-6 
76-S 
68-6 
58-0 
46-5 
36-7 

O 

22-0 
14-2 
23-7 
370 
42-9 
52-4 
59-7 
5S-0 
50-1 
44-8 
35-4 
27-2 

o 

11-5 
11-2 

16-2 
15-6 
20-4 
23-4 
18-9 
18-8 
18-5 
13-2 
11-1 
9-5 

o 

47-1 
51-1 

65-4 
77-8 
81-0 
90-6 
90-0 
87-5 
8S-0 
77-0 
66-8 
510 

0 

-  10 

-  10 
-10-4 

20-0 
23-4 
310 
41-5 
41-0 
35-0 
28-5 
23  0 
8-8 

48-1 
52-1 
75-8 
57-8 
57-6 
59-6 
48-5 
46-5 
53-0 
48-5 
43-8 
42-2 

o 

27-8 
19-8 
31-8 
44-8 
53-1 
64-1 
69  1 
67-4 
59-4 
51 -J 
40-9 
32  0 

in. 

4-11 

0-80 

3-46 

3-76 

3-22 

1-97 

3-38 

5-79 

0-62 

3-69 

2-21 

0-43 

10 
2 
5 
7 
8 
4 
7 
6 
3 
9 
4 
1 

in. 
13-8 
10-5 
21-5 

10 

6 
6 

7 

1 

1 

1 

3 

1 
1 
1 
1 

3 
6 

8 

8 

*» 

10 
7-8 
6-8 

1 

1 
4 

1 

2 

4 

2 

13 

1 

2 
2 

1 

54-7 

390 

15-7 

90-6 

-10-4 

101 

46-8 

:::;-!■! 

66 

62-4 

26 

40 
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Monthly   and   Annual  Summaries  for  the  Year    1913,  Birnam — Latitude,  N.  43°  2';  Longitude, 

W.  81°  55'.      Height  above  Sea-level,  600.  feet. 


January 

February 

March 

April 

May 

Juno 

July 

August 

September. . . . 

October 

November 

December 

Year. 


Months. 


Wind,  Direction  from. 


N.      N.E.      E.       S.E.      S.      S.W.      W.      N.W.  Calm 


111 


45 


57 


63 


118 


83 


75 


108 


62 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Bloomfield — Latitude,  N.  43°  59'  ;  Longitude, 

W.  77°  21'.     Height  above  Sea-level,  260  feet. 


Temperature. 
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Snow. 
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O 

(n 
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fa 

1 

en 

u 
o 
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a 
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g 

Q 

I 

03 
>> 

ca 
Q 

-a  C 
c  o 

0 

35-3 
24-1 
37-5 
54-5 
62-3 
74-2 
80-8 
79-8 
090 
60-3 
48-0 
37-6 

o 

21-8 
8-9 
22-8 
34-4 
42-1 
50-2 
58-0 
57-2 
49-3 
43  0 
34-3 
23-S 

o 

13-5 
15-2 
14-7 
20  1 
20-2 
24  0 
22-8 
22-6 
19-7 
17-3 
13-7 
13-8 

48 
45 
61 
85 
SO 
SS 
92 
98 
85 
75 
61 
50 

-  5 
-13 

-  7 
24 
29 
38 
47 
42 
32 
24 
22 

2 

53 

58 
68 
61 
51 
50 
45 
56 
53 
51 
39 
4S 

28-6 
16-5 
30-2 
44-5: 
52-2 
62-2 
69-4 
68-5 
59-1 
51-6 
41-2 
30-7 

in. 
3-15 
000 
3-52 
1-77 
2-64 
0-58 
1     0-30 
1-31 
1-54 
3-66 
3-75 
0-32 
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0 
7 
5 
6 
■1 
2 
3 
3 
7 
8 
2 

in. 

100 
9-5 
9-5 
10 

4 
5 
4 
1 

1 

I 
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1 
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55-3 

37-2 

18-1 

98 

-13 
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46-2 

22-54 

55 

31-5 

16 

3 

3 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Brantford — Latitude  V  43°  10'.     Longitude 

W.  80°  21'.     Height  above  Sea-level,  750  feel . 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 
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Mean 
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Mean. 
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o 

37-0 
27-5 
42-5 
57-2 
07  0 
79  1 
83-9 
81-1 
70-7 
60-5 
48-4 
38-7 

0 

22-1 

10-7 
22-8 
35-4 
42-7 
50-7 
55-7 
54-3 
45-7 
40-  li 
33-2 
24-1 

o 

14-9 
16-8 

19-7 
21-8 
24-3 
28-4 
28-2 
20-8 
250 
19-9 
15-2 
14-6 

51 
55 
70 
83 
85 
92 
95 
95 
89 
84 
67 
53 

6 

-  1 

-  5 
24 
28 
33 
43 
45 
29 
26 
24 

-  2 

o 

45 
56 
75 
59 
57 
59 
52 
50 
60 
58 
43 
55 

29-6 
19-1 
32-7 
46-3 
54-S 
64-9 
69-8 
67-7 
5S-2 
50-5 
40-8 
31-4 

in. 

5-09 

0-34 

3-09 

4-56 

1-98 

2-35 

2-73 

4-37 

1-39 

2-62 

3-54 
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1 
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6 
7 
7 
7 
8 
4 
6 
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in. 
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5-5 
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4 
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5 
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March 
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April 
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4 

8 

July 

3 

r, 

August 

September 

9 

S. 
'     0-4 

4-0 

I 
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1 

2 
2 
2 
8 

1 

November 

December 

57-8 

36-5 

21-3 

95 

-  5 

100 

47-2 

32  06 

62 

25-2 

17 

30 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Bruce  Mines — Latitude,  N.  46°  IS';  Longitude, 

W.  83°  55'.     Height  above  Sea-level,  595  feet. 
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Mean. 
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>> 

a 

1 
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a 
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25-9 
19-6 
31-3 
50-1 
60-3 
74-2 
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76-S 
67-4 
55-5 
44-1 
34-3 

0 

9-5 

-4-1 
101 

28-7 
37-5 
47-6 
520 
53-4 
4li  -4 
38-7 
30-2 
19-7 
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Monthly  anp  Annual  Summaries  for  the  Year  .1913,  Chapleau— Latitude,  N.  47°  48'  ;  Longitude. 

W.  83°  28'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the   Year   1913,  Chatham      Latitude,  N.  42°  23';  Longitude, 

W.  82°  12'.     Height  above  Sea-level,  595  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Chatham=Latitude,  N.  42°  23' ;  Longitude, 

\V.  82°  12'.     Height  above  Sea-level,  595  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Clinton — Latitude,  N.  43°  32';   Longitude, 

W.  81°  37'.     Height  above  Sea-level,  -         feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Clinton — Latitude,  N.  43°  32';  Longitude, 

W.  81°  37'.     Height  above  Sea-level,  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1013,  Coldwater — Latitude,  N.  44°  38'.      Longitude, 

W.  79°  40'.     Height  above  Sea-level,  600  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Copper  Cliff — Latitude,  X.  40°  30';  Longitude 

W.  80°  59'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cottam— Latitude,  N.  42°  7':   Longitude, 

W.  82°  45'.     Height  above  Sea-level,  60G  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,    Cottam — Latitude,  N.  42°  7';  Longitude, 

\Y.  82°  45'.     Height  above  Sea-level,  606  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Button — Latitude,  N.  42°  40';    Longitude, 

W.  81°  32'.     Height  above  Sea-level,  -    -  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Elora — Latitude,  N.  43°  41';   Longitude, 

W.  80°  24'.     Height  above  Sea-level,  1,274  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fort  Francos — Latitude,  N.  48°  36';  Longitude, 

W.  93°  25'.     Height  above  Sea-level,  -    -  feet. 
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3-6 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fort  Frances — Latitude,  N.  48°  36'; 
Longitude,  W.  93°  25'.      Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Wind,  Direction  from 

N. 

N.E. 

E. 

S.E. 

S. 

S.W. 

W. 

N.W. 

Calm. 

0 

1 

2 

2 

,1 

7 

5 

12 

1 

4 
8 
6 
1 
2 
.     5 
5 

5 

2 
3 
0 
0 
2 
1 

5 
7 
0 
0 
2 
3 
3 

2 
0 
1 

4 
2 

1 
1 

4 
4 
12 
8 
3 
2 
2 

3 

4 
4 

8 
2 

1 
1 

3 
3 
2 
6 
13 
5 
2 

4 
3 
2 
2 
6 
0 
0 

0 

0 

0 

July                                  / 

2 

1 

11 

16 

6 

4 

2 

3 

0 

1 

9 

6 

0 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Godericb — Latitude,  N.  43°  45';  Longitude, 

W.  81°  41'.     Height  above  Sea-level,  728  feet. 
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Temperature. 
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41-8 
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53-0 
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10 
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41-5 

37-0 
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24-0 
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66-5 
55-5 
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55  0 
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49-5 
540 
53-0 
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29-1 
42-4 
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59-3 
50-6 
39-7 
32-1 
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0-76 

2-28 

2-44 
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1-58 

105 

3-21 
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4-45 

2-28 

0-36 
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1 
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11 

9 
5 
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13 
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6 
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21-0 
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6 
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1 

1 

3 
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1 

2 
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60 
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1 
2 
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3 

1 

10 
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16-0 

91-5 
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98 

5S-8 

21 

10 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Grasset — Latitude,  N.  48°  29'  ;   Longitude, 

W.  84°  29'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 
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10 

10 

1 

2 

9 

41-4 

22-3 
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78 
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« 
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3 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Gravenhurst — Latitude,  N.  44°  54';  Longitude, 

W.  79°  20'.     Height  above  Sea-level,  770  feet. 


Months. 

Temperature. 

Wind,  Direction  from 
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590 
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48-9 
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o 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Gravenhurst — Latitude,  N.  44°  54';  Longitude, 

W.  79°  20'.      Height  above  Sea-level,  770  feet. 


Months. 

Fok<f.  of  W 
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Clouded  Sky. 

Rain. 

Snow. 
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S3 
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9  p.m. 
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< 

CO 
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4x 
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II 
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III 
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II 

II 
II 
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I 

I 

% 
79 
75 
65 
35 
42 
31 
46 
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79 
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52 
37 
43 
32 
41 
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60 
68 
65 
38 
33 
23 
36 

% 
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65 
61 
37 
39 
29 
41 

in. 

1-67 
1-72 
2-30 
209 
0-95 
1-45 
2-08 
1-60 
1-47 
3S1 
307 
0-39 

7 
2 
8 
6 
7 
5 
9 
7 
8 
10 
12 
2 

in. 

23-6 
380 
1S-5 
11-5 
S. 

13 

13 

13 

3 

1 

3 
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4 

1 

•> 

July 

4 
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II 

II 
II 
11 

III 
III 
III 
III 

II 

II 

II 

III 

27 
59 
63 
70 

30 
58 
70 
71 

29 
52 
60 
54 

29 
56 
04 
65 

2 
1 
4 
5 
46 

1 
1 

I 

S. 
0-3 
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2 
3 

7 

2 

1 

1 

3 

Ye  i 

22-60 

83 

101-9 

55 

18 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Grimsby — Latitude,  N.  43°  13';   Longitude, 

\Y.  79°  3G'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July.... 

August 

Si  i"  <  ruber,  . . 

I  totober. . 
tnber. 
■  iber. .  . 
5fear. 


Temperature. 
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Max. 


40- 1 
29-4 
44-4 
55-S 
66-1 
77-6 
83-1 
"80  1 
OS  7 
00-0 
4:1-8 

39-4 

58-0 


Mean 
Min. 


25-2 
14  0 
25-5 
37-3 
45-3 
540 
59-7 
59-3 
50-5 
44-2 
36-5 
27-8 
40-1 


Mean 
Daily 
Range. 


14-9 

14-8 
18-9 
18-5 
20-8 
23-6 
23-4 
20  8 
18-2 

II,  ! 

13  3 
11-0 

17-9 


Max. 


54 
55 
70 
83 
87 
94 
94 
95 
89 
81 
07 
52 
95 


Min. 


9 

1 

_  o 

28 

33 

41 

50 

47 

38 

28 

25 

4 

_   o 


Range. 


Mthly 
Mean. 


32-6 
220 
34-9 
46-6 
55-7 
65-8 
71-4 
69-5 
59-6 
52-4 
43-2 
33-6 
49-0 


Rain. 


s 

< 


in. 
4-61 

0-77 
5-40 
3 
1- 
3-40 
1- 
5-87 
1-89 
3-42 
3-21 
0-03 
36-52 


Snow. 


E 
< 


in. 

2-8 
9-0 
3-5 


00 

30 

18-3 


O 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Guelph — Latitude,  N.  43°  33'  ;   Longitude 

W.  80°  16'.     Height  above  Sea-level,  1,050  feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

to 

o 
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4 

- 

o 
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L 
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Mean. 

g 

< 

Q 
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< 

Q 
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71 

A 
Ei 

o 

33-8 
26-0 
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54-6 
63-1 
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79-7 
79-7 
70-8 
5S-7 
47-2 
36-7 

o 

20-S 
10-8 
21-2 
35-3 
42-5 
50  5 
56-0 
55-8 
46-7 
40-6 
33-6 
24-3 

13-0 
15-2 
20  0 
19-3 
20-6 
27-2 
23-7 
23-9 
24-1 
1S-1 
13  0 
12-4 

16 

4-1 
66 
7:; 
81 
'HI 
91 
95 
88 
81 
65 
48 

o 

4 

-  5 

-  2 
25 
27 
34 
43 
38 
29 
23 
23 

-  2 

o 

42 
49 

lis 
4-; 
54 
56 
48 
57 
59 
58 
42 
50 

° 

27-3 

18-4 

31-2 
45-0 
52 -S 
64-1 
67-9 
67-8 
5S-8 
49-6 
40-4 
30-5 

in. 

2-93 

008 

0-65 

3-50 

1-24 

203 

3-26 

3-60 

1  37 

2-59 

301 

013 

9 
1 
4 

10 
8 
7 
7 

11 
5 

15 

10 
4 

in. 
9-9 
140 
110 

6 
11 
5 
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March 

April 

1 
1 

1 

May 

June 

1 

July 

1 

August 

September 

October 

0-5 
1-5 
4-5 

1 
2 
2 

1 

November 

December 

3 

6 

Year 

55-8 

36-5 

19-3 

95 

—  5 

100 

46-2 

24-39 

91 

41-4 

27 

3 

January .... 
February . . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 
September. 
October..    . 
November 
December. . 
Year... 


Months. 


Velocity  of  Wind. 


a.m.    12  p.m.     5  p.m 


mis. 

121 

13-3 
11-3 

8-7 
10-2 

S-9 
10 

5-7 
100 
11-4 


mis. 


14-4 

14-3 
13-3 
10-5 
130 
10  4 
11-9 
9-2 
14-8 
14-4 


mis. 


15-6 

14-5 
13-9 
12-8 
12-4 
11  -2 
11-2 
6-8 
13-8 
120 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Guelph — Latitude,  N.  43°  33'  ;   Longitude, 

W.  80°  16'.     Height  above  Sea-level,  1,050  feet. 


Months. 

Tempereture. 

Wind,  Direction  from 

S  a.m. 

p.m. 

5  p.m. 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

s. 

sw. 

W. 

NW. 

Calm. 

o 
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0 

3 

11 

4 

0 

0 

21 

8 

20 

11 

1 
0 
3 
1 
1 
0 
2 
0 
.  2 

23 

11 

10 

7 

8 

17 

12 

9 

4 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 

1 

10 

15 

9 

1 

1G 

28 

9 

9 

11 

0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 
4 
1 

22 
11 
18 
27 
31 
21 
17 
30 
23 

8 
4 
6 
2 
1 
0 
2 
6 
13 

17 
51 
38 
49 
28 
23 
25 
26 
38 

0 

51-3 
61-4 
66-9 
65-2 
55-7 
47-4 
39-6 
28-7 

58-2 
72-9 
740 
730 
63-5 
53-9 
44-5 
31-7 

0 

0 

July  

0 

7 

0 

25 

4 

0 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Haliburton — Latitude,  N.  45°  1';  Longitude, 

W.  78°  28'.     Height  above  Sea-level,  1,050  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Hamilton — Latitude,  N.  43°  16'  ■  Longitude 

W.  79°  54'.     Height  above  Sea-level,  303  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Heron  Bay — Latitude,  N.  48°  18'  ;  Longitude. 

W.  86°  16'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

- 

m 

W 
O 

fa 

u 

o 

«- 
< 

03 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 

Daily 
Range. 

Max. 

Mill. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

6 
< 

CO 

>. 

a 

P 

6 
< 

a 

a 

~0  ~ 

CI 

3 

o 

• 

0 

o 

° 

• 

0 

in. 

in. 

July 

1-87 
2-S5 
2-31 
IDS 
1-62 
000 

12 
13 

8 

6 
5 

0 

5 
4 

?, 

0-5 
00 
S-5 

1 

0 

4 



200 


METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    ONTARIO. 


Monthly  and  Annual  Summaeies  for  the  Year  1913,  Hillier — Latitude,  N.  44°  0';  Longitude, 

W   77°  22'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

.  Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

< 

03 

Q 

1 

>> 

Q 

• 

• 

- 

- 

• 

o 

0 

in. 

in. 

April 

2-30 
2-60 
1  35 
1-20 
083 
0-70 
2-58 
1-45 
0-32 

5 
3 
5 
4 
4 
3 
7 
3 
2 

1 

May 

July 

56-8 

1 

78-2 
67-5 
58  0 
44-7 
34-1 

*1.4 

93 
82 
74 
55 
44 

43 
31 
23 

21 

1 

50 
51 
51 
34 
43 

67-5 
57-1 
49-4 
40-0 
29-7 

.September 

46-8 
40-S 
35-3 
25-2 

20-7 

17-2 

9-4 

8-9 

1 

10 

1 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Huntsville — Latitude,  N.  45°  19';  Longitude, 

W.  79°  8'.     Height  above  Sea-level,  975  feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

05 

13 
O 

m 

M 

O 

Cfl 

a 
f-t 
o 

u 

< 

to 
a  5 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

i 

< 

< 
>> 

Q 

E 
< 

>> 

- 

p 
ja 
H 

January 

0 

27-3 
21-2 
34-9 
53-2 
01 -0 
74-5 
77-9 
77-9 
09-7 
5S-5 
■       44-3 
34-9 

o 

15-5 

0-2 
17-4 
30-9 
37-6 
45-9 
53-3 
51-5 
42-7 
37-5 
30-3 
22-4 

11  -8 

210 
17-5 
22-3 
23-4 
28-0 
24  ■  (i 
26-4 
27-0 
21  0 
140 
12-5 

46 
39 
55 
83 
83 
91 
89 
93 
89 
80 
61 
55 

-12 

-37 

-15 

20 

24 

29 

40 

32 

25 

15 

20 

-  8 

58 
76 
70 
63 
59 
62 
49 
61 
64 
65 
41 
63 

0 

214 
10-7 
26-2 
420 
49-3 
60-2 
05-6 
64-7 
56-2 
480 
37-3 
28-6 

in. 

in. 

February 

1 

April 

May  

July 

August. 

September 

i  Ictober. . 

• 

November 

December 

Year 

52-9 

32- 1 

20-8 

93 

-37 

130 

42-5 

! 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Iroquois  Falls — Latitude,  N.  48°  45';  Longitude 

W.  80°  40'.     Height  above  Sea-level,  850  feet. 


Months. 

Te 

VIPERATURE. 

Rain. 

Snow. 

i' 

"3 
C 

o 

fa 

flS 
ft 

O 

(o 

3 
< 

.5 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Rang". 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

< 

■r. 
>> 

a 

Q 

6 
< 

m 

>> 

OS 

a 

■Si 

=  r. 

X. 

• 

O 

• 

0 

• 

■ 

o 

in. 

in. 

April 

48-0 
56-S 
75-5 
73-4 
71-7 
62-7 
49- 1 
36-8 
250 

22- 1 
31  4 

42-9 
47  1 
47-9 
38-5 
32-9 
22-9 
00 

25-9 
25-4 
32-6 
26-3 
■27  -8 
24-2 
16-2 
13  9 
190 

85 
85 
96 
S4 
90 
83 
75 
53 
37 

1 
20 

25 
33 
30 
26 
10 
5 
-23 

84 
65 
71 
51 
60 
57 
65 
is 
60 

35-5 
411 
59-2 
60-3 
59-8 
50-6 
410 
29-9 
15-5 

0-51 
2-32 
1-73 

4  :,:; 

2-90 
2-64 
1-96 
2-17 
0-37 

4 

i:: 

10 

16 

17 

12 

6 

6 

2 

210 
3-2 

6 

4 

May 

» 

•> 

July 

1 

■> 

41 
14-5 
16-3 

4 
S 
14 

Months. 

Wind.  Direction  from. 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

W. 

NW. 

Calm. 

8 
7 
9 
5 
6 
3 

5 
7 
2 
0 
5 
1 

0 
0 
0 
1 
0 
3 

3 
4 
0 
0 
1 
3 

6 
1 
3 
3 
3 
5 

1 
3 
5 
10 
5 
5 

2 
3 
4 
6 
7 
5 

5 
6 
7 
6 
4 
5 

0 

0 

0 

July                                                                                                                     

0 

August 

0 
0 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kakabeka  Falls — Latide,  N.  48°  29';  Longitude 

W.  89°  26'.     Height  above  Sea-level,  912  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

o 

m 
o 
fa 

VI 

U 

g 
9 
< 

en 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean 

£ 
< 

'h 

a 

a 

I 
< 

O 

■5  2 

Et£' 

January 

o 

14-7 
13-2 
24-5 
52-3 
57-6 
74-9 
72-3 
75-1 
63-2 
49-4 
40-6 
32-5 

-14-2 
-16-8 
-  60 
22-6 
320 
42-3 
46-1 
47-4 
37-7 
271 
21-5 
11-3 

o 

2S-9 
30-0 
30-5 
29-7 
25-6 
32-6 
26-2 
27-7 
25-5 
22-3 
191 
21-2 

0 

36 

2,8 
4S 
79 
83 
92 
83 
90 
79 
74 
56 
53 

o 

-34 

-36 

—34 

6 

19 

26 

36 

34 

23 

1 

0 

-11 

70 
64 
S2 
73 
64 
66 
47 
56 
56 
73 
56 
64 

0 

03 
-1-8 

9-3 
37-4 
44-8 
58-6 
59-2 
61-3 
50-4 
38-2 
311 
21-9 

in. 

0-00 

0-00 

0-00 

0-55 

4-02 

206 

5-55 

2-79 

3-71 

3-34 

0-95 

000 

0 

0 

0 

3 

15 

8 

9 

10 

10 

10 

5 

0 

in. 
8-3 
9-5 

2S-5 
50 

8 
5 
12 
2 

1 
1 
1 
1 

1 

2 

4 

5 

5 

1 

1 

2 
1 

5 

S. 
20 
2-5 
2-3 

1 
1 
4 

2 

?, 

3 

7 

7 

47-5 

20-9 

26-6 

92 

-36 

128 

34-2 

22-97 

70 

58-1 

35 

22 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kinmount — Latitude,  N.  44°  45';  Longitude, 

W.  78°  38'.     Height  above  Sea-level,  920  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

o 

w 
S3 
u 

o 
u 

3 
< 

GO 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily- 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

a 
< 

£ 
< 

V) 

Q 

am 

J3 

H 

o 

29-5 
20-3 
34-4 
54-2 
63-1 
75-7 
79-1 
77-4 
66  0 
56-8 
42-4 
32-9 

7-6 
-  6-4 
10-2 
31-2 
37-3 
44-1 
50-5 
47-4 
36-8 
35-4 
27-2 
16-7 

o 

21-9 

26-7 
24-2 
230 
25-8 
31-6 
28-6 
300 
29-2 
21-4 
15-2 
16-3 

o 

42 
46 
58 
82 
83 
92 
93 
90 
84 
77 
63 
46 

-25 

-38 

-26 

20 

21 

28 

35 

31 

21 

17 

15 

-16 

0 

67 

S4 
S4 
62 
62 
64 
58 
59 
63 
60 
48 
62 

1S-6 
7-0 
22-3 
42-7 
50-2 
59-9 
64-8 
62-4 
51-4 
46  1 
34-8 
24-8 

in. 
T 
000 

1-72 
1-90 
0-69 
1-24 
1-57 
3-34 
2-37 
2-61 
1-20 
000 

4 
0 
6 
4 
5 
5 
8 
9 
8 
8 
2 
0 

in. 
23-0 
29-5 
19-5 
3-0 

11 
13 
9 

1 

1 

July 

0-5 
6-5 

1 
3 

Year 

52-6 

28-2 

24-4 

93 

-:;s 

131 

40-4 

16-64 

59 

SM) 

38 

1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Lakefield — Latitude,  N.  44°  25';   Longitude 

W.  78°  15'.     Height  above  Sea-level,  850  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rai 

\. 

Snow. 

TO 

O 

TO 
O 

TO 

aJ 

l- 

o 

< 

TO 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

a 
-5 

rn 

>> 

a 

Q 

a 

< 

to 
>> 

eg 

Q 

erf. 

0 

34-9 
24-2 
41-5 
53-2 
62-8 

17-2 
5-5 
20-7 
34-3 
43-3 

17-7 
18-7 
20-8 
18-9 
19-5 

54 

54 
68 
80 
83 

0 

-  7 

-12 

-10 

21 

28 

61 

66 
78 
59 
55 

26-1 
14-8 
31-1 
43-7 
53-1 

in. 

2-24 

000 

4-25 

3-76 

0-76 

5 
0 

8 
7 
8 

in. 
23-8 
10-4 
10-5 
1-0 

7 
3 
5 
1 

1 

1 

July 

76-8 
68-2 
58-9 
48-6 
39-5 

57-8 
45-8 
41-3 
33-4 
23-5 

190 
22-4 
17-6 
15-2 
16-0 

91 
82 
76 
68 
59 

44 
31 
22 
20 
-  2 

47 
51 
54 
4S 
61 

67-3 
57-0 
50-1 
410 
31-5 

2-91 
1-53 
2-56 
1-73 
007 

4 
6 
12 
5 
2 

1 

1 

October 

2-1 

8-0 

3 

2 

1 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Listowel — Latitude,  N.  43°  44';  Longitude, 

W.  80°  58'.     Height  above  Sea-level,  1,262  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

CO 

— 

"3 

o 

CO 

1 

TO 

o 

3 
< 

TO 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mr:  ill 

Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

e 
< 

CO 

>> 

Q 

i 
< 

CO 
>> 

03 

Q 

erf: 
3 

o 

30-1 
24-6 
37-5 
54-6 
63-5 
76-3 
78-3 
77-6 
67-7 
56-7 
45-7 
33-4 

17-0 
8-7 
17-3 
32-8 
40-5 
50-5 
54-6 
54-8 
46- 1 
39-3 
320 
190 

0 

13-1 
15-9 
20-2 
21-8 
230 
25-8 
23-7 
22-8 
21-6 
17-4 
13-6 
14-4 

0 

46 
43 
62 
81 
S3 
90 
90 
90 
86 
77 
62 
49 

D 

0 

-  6 

-11 

21 

24 

32 

40 

37 

28 

22 

20 

-12 

a 

46 
49 
73 
60 
59 
58 
50 
53 
58 
55 
42 
61 

o 

23-5 
•       16-6 
27-4 
43-7 
520 
63-4 
66-5 
66-2 
56-9 
4S0 
38-8 
26-2 

in. 

1-06 

000 

2-38 

5-15 

0-46 

2-26 

1-28 

4-52 

0-68 

4-53 

3-20 

000 

3 
0 
3 
5 
3 
8 
4 
7 
3 
7 
6 
0 

in. 
28-0 
14-8 
32-6 
3-5 

7 
5 
9 
3 

July.... 

40 

12-7 
30 

3 
3 
1 

1 

1 

Year 

53-8 

34-4 

19-4 

90 

-12 

102 

44-1 

25-52 

49 

98-6 

31 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Lucknow — Latitude,  N.  43°  56'  ;  Longitude, 

W.  81°  30'.     Height  above  Sea-level,  908  feet. 


Months. 


January 
February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November.    . 

December. . . . 

Year. 


Temperature. 


Mean 

Max. 


31-4 
230 
36-8 
51  -8 
61  0 
76-1 
78-4 
76-9 
69-3 
56  1 
44-9 
35-2 


53-4 


Mean 
Min. 


18-7 
8-8 
18-2 
31 

370 
48-3 
51-6 
52-8 
45-9 
39-2 
31-6 
23-4 


33-9 


Mean 
Daily 
Range. 


12-7 

14  2 

18-6 
20-0 
240 
27-8 
26-8 
24  1 
23-4 
16-9 
13-3 
11-8 


19-5 


Max. 


47-8 
46-0 
61-8 
78-2 
800 
91-6 
95-4 
84-4 
90-4 
79-2 
630 
490 


95-4 


Min. 


30 

-  41 

-  91 
20  1 
19  4 
27-5 
35-9 
58-3 
29-8 
18-9 
20-3 

-  4-6 


Range. 


44-8 
50- 1 
70-9 
581 
60-6 
64-1 
59-5 
26-1 
61-6 
50-3 
42-7 
53-6 


104-5 


Mt.hly 
Mean. 


250 
15-9 

27-5 
41-8 
4S-5 
62-2 
65-0 
64-9 
57-6 
47-6 
38-3 
29-3 


43-7 


Rain. 


in. 

211 

0-87 

165 

3-35 

0-88 

1-82 

2-00 

3-86 

2-89 

5-27 

300 

0-19 


27-89 


102 


Snow. 


18-8 
12-1 
11  3 

0-3 


9-5 
13  0 
8-3 


73-3 


54 


•8  £ 
m 


38 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Madoc — Latitude,  N.  44°  30'  ;    Longitude, 

W.  77°  29'.     Height  above  Sea-level,  575  feet. 


Months. 

Te 

V1PERATURE. 

Rain. 

Snow. 

o 

o 

U 
O 

< 

CO 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 

ai 
>> 

<s 
Q 

1 

09 

>> 

<a 
Q 

cm 

S 
J3 

January 

29-6 
19  3 

36-7 
540 
65-3 
77-5 
82-4 
79-8 
69-2 
58-9 
46-6 
33-5 

17-7 
4-3 
18-6 
34-8 
42-3 
48-9 
56-6 
52-6 
45-2 
41-3 
31  -3 
21-1 

11-9 

15-0 
18-1 
19-2 
23-0 
2S-6 
25-8 
27-2 
24-0 
17-6 
15-3 
12-4 

45 
48 
61 
82 
86 
91 
95 
94 
85 
79 
62 
49 

-10 

-15 

-15 

22 

27 

35 

44 

37 

27 

21 

19 

_  2 

55 
63 
66 
60 
59 
56 
51 
57 
58 
58 
43 
51 

23-7 
11  -8 
27-7 
44-4 
53-8 
63-2 
69-5 
66-2 
57-2 
50  1 
38-9 
27-3 

in. 

2-58 

010 

2-52 

1-85 

207 

1-19 

1-34 

3-78 

1  ■  23 

2-53 

2-87 

0-14 

11 
1 

9 
8 
5 
7 
8 
7 
6 
10 
9 
2 

in. 
170 
12-3 
23  0 
50 

7 
11 
6 
2 

February 

March. 

4 

April 

?, 

May 

4 

4 

July 

8 

AugUSt 

fi 

September 

3 

October 

3 

November 

40 
12-0 

2 
3 

1 

December 

\  car 

54-4 

34  -6 

19  -S 

95 

-15 

110 

44-5 

22-20 

83 

73-3 

31 

35 
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Monthly  and  Annual  Summahies  for  the  Year  1913,  Markdale — Latitude,  N.440  19'-  Longitude 

W.  80°  39'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

to 

G 

00 

to 

O 

o 

E 
< 

TO 

.   £ 

Mian 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean   j 
Daily        Max. 
Range. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

i 

< 

it 

s 
- 

< 

>> 

Q 

■S5 

etc 

H 

January 

34-8 
26-7 

161 

7-7 

18-7 

o 

52 

0 
0 

52 
45 

25-5 
22-9 

in. 

000 

000 

0 
0 

in. 

32-5 

14-5 

10 
10 

February 

19  0             4.5 

March 

April 

54  0 

03-3 
70-2 
79-3 
79-5 
67-2 
57-5 
45-5 
36-3 

31-6 

39- 1 
45-9 
540 
53-2 
45-8 
410 
31-9 
23-S 

22-4             SO 

19 
23 
31 
41 
38 
29 
20 
23 
11 

01 
60 
58 
52 
56 
64 
61 
43 
42 

42-8 
51-2 
580 
66-6 
66-4 
56-5 
49-2 
38-7 
300 

2-27 
0-87 
0-83 
103 
1-34 
.  2-38 
4-51 
4-76 
005 

9 
7 
8 
5 
3 
7 
7 
8 
1 

0-5 

1 

1 

May 

24  ■  2 
24  3 
25-3 
26-3 
21-4 
16-5 

83 

89 
93 
96 
93 
81 

1 

June 

4 

July 

2 
3 
1 

September 

October 

S 
60 
50 

3 

1 
2 

KT 

November 

13-6             66 

12  5             53 

December 

1 

Year 



Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Meaford — Latitude,  N.  44°  36'-    Longitude 

W.  80°  36'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow  . 

- 
"3 
O 

M 
O 

d 
o 

< 

5 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 
< 

02 
>> 

a 

Q 

6 

< 

w 

>> 

Q 

a  o 

-a  ~ 

CJGG 

H 

■ 

o 

• 

o 

o 

o 

0 

in. 

in. 

February „. 

March 

April 

June 

710 

73-8 
74-2 
66-4 

51-4 

19-6 

92 
92 
94 
92 

30 

5fi 

61-2 
65-9 
65-8 
57-4 

1-92 
0-79 
1-66 
1-63 

9 
5 
8 
3 

2 

July 

580          15-8 
57-4          16-8 
48-4         18-0 

46             4K 

August 

43 

3.5 

51 
57 

September 

November 

December 

1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Midland — Latitude,  N.  44°  44';  Longitude, 

W.  79°  53'.     Height  above  Sea-level,  750  feet. 


Months. 

Temperature. 

Wind,  Direction  from 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean. 

Max. 

Min. 

Z 

z 

Ffi 

02 

oi 

£ 

Z 

O 

28-2 
17-4 
21-9 

310 
19-4 
28-5 

27-3 
16-8 

24-8 

o 

2S-4 
17-6 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Montague — Latitude,  N.  44°  56';      Longitude, 

W.  75°  57'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Montreal  River — Latitude,  N.  47°  8';  Longitude, 

\Y.  79°  29'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Morrisburg- — Latitude,  N.  44°  56';  Longitude, 

W.  75°  12'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

CO 

Is 
O 

CO 

O 

CO 

a 
u 
o 

3 

CO 

Mean 
Max. 

Mian 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1     en 

1 
< 

CO 

eg 
Q 

BCD 

JZ 

h 

• 

- 

■ 

o 

• 

0 

o 

in. 

in. 

February 

March 

April 

74-5 
79-8 
77-7 
69-5 
60-2 
46-9 
3.3-4 

48-3 
54-1 

50-6 
42-9 
40-5 
29-6 
19-0 

26-3 
25-7 
27-1 
26-6 
19-7 
17-3 
14-4 

860 
92-7 
95-5 
860 
80-5 
66-0 
47-0 

34-0 
400 
34-0 
26-0 
23-0 
190 
-  9-5 

52-0 
52-7 
61-5 
60  0 
57-5 
470 
56-5 

01  -4 

67-0 
64-1 
56-2 
50-4 
38-2 
26-2 

0-57 
2-89 
2-34 
2  05 
6- 14 
2-87 
000 

8 
11 

9 
8 
11 
7 
0 

2 

July 

f, 

August 

September 

October 

1 

November 

5-0 
1-3 

2 
5 

December 

Year 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  North  Bruce — Latitude,  N.  44°  23';  Longitude, 

W.  81°  25'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  North  Bruce — Latitude,  N.  44°  23'-  Longitude 

W.  81°  2.3'.     Height  above  Sea-level,  feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  North  Gower — Latitude,  N.  45°  8'  ;  Longitude, 

W.  75°  43'.     Height  above  Sea-level,  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Norwood — Latitude,  N.  44°  24';  Longitude, 

W.  77°  57'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Orillia— Latitude,  N.  44°  37'  ;   Longitude, 

W.  79°  2*4'.     Height  above  Sea-level,  775  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Orillia — Latitude,  44°  37';  longitude, 

W.  79°  24'.     Height  above  Sea-level,  775  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Oshawa— Latitude,  N.  43°  53'  ;  Longitude, 

W.  78°  52'.     Height  above  Sea-level,  331  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Paris- — Latitude,  N.  43  12'  ;   Longitude, 

W.  80°  25'.     Height  above  Sea-level,  840  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1813,  Pelee  Island — Latitude,  N.  41°  50';  Longitude, 

W.  82°  35'.     Height  above  Sea-level,  585  feet. 
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100 

Kill 

29 

39 

53 
01 
61 

50 
41 
39 
39 
39 

46-8 
58-0, 
72-4 
74-7 
79-3 

July 

1 

2-76 

0-00 
0-28 

111 
3 
3 

4-0 
10 

1 
1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,   Peterborough — Latitude,  N.  44°  17'-  Longitude 

W.  78°  19'.     Height  above  Sea-level,  722  feet. 


Te 

MPERATURE. 

Run. 

Snow. 

■/'■ 

z: 

O 

3 

o 

1 

tn 
08 

o 

m 

Mean 
Max. 

Mean 

Min. 

Mean 

Daily 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

E 

- 

S 
< 

- 
P 

e  o 

January                       

33-7 
22-5. 
39-3 
50-8 
65-0 
76-8 
81-3 
79-3 
70-9 
61-2 
47-8 
36-5 

o 

107 
4-6 
19-5 
33-9 
41-2 
49-2 
56-3 
53-7 
44-2 
38-8 
30  0 
19-6 

o 

170 
17-9 
19-8 
22-9 
23-8 
27-6 
23  -0 
25-6 
26-7 
22  ■  4 
17s 
16-9 

o 

41 
47 
63 
81 
85 
88 
92 
97 
87 
85 
64 
19 

-14 
-17 
-10 
22 
27 
34 
.43 
36 
26 
21 
20 
-6 

55 
64 
73 
59 
58 
54 
49 
61 
61 
64 
44 
55 

o 

25-2 
13-6 
29-4 
45-4 
53  1 
630 
68-8 
60-5 
57-6 
500 
38-9 
28-1 

in. 

0-30 

000 

1-79 

301 

0-83 

2-30 

1-51 

3-27 

0-63 

1-83 

4-44 

0-10 

4 
0 
5 
,8 
4 
6 
7 
6 
5 
8 
10 
2 

in. 
15-5 

70 
8-0 

7 
5 
3 

February 

March 

9 

1 

June 

2 

July 

S 

4 

October , 

2 

December 

100 

3 

3 

Year 

55-9 

340 

21-9 

97 

-17 

114 

44-9 

20  01 

65 

40-5 

18 

12 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Porcupine — Latitude,  N.  48°  29'  ;  Longitude, 

W.  81°  18'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 
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O 

tn 

o 

CO 

0 
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< 

■a  fc 
e  o 

Mean 
Max. 
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Min. 
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Range. 

Max. 

Min. 

Range. 
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Mean. 

1 
< 

CO 
>V 

S 
P 

S 
< 

>> 

ci 
P 

16-7 

8-0 

25-4 

46-1 

55-3 
73-3 
■    74-1 
72-8 
64-1 
49-4 
370 
25-4 

-  8-0 

-21-0 

11 

23-3 

33-7 

44-3 

49-7 

48-2 

39-3 

31-8 

200 

6-3 

o 

24-7 
29-0 
24-3 
22-8 
21-6 
29-0 
24-4 
24-6 
24-8 
17-6 
170 
19-1 

o 

44 
29 
58 
77 
78 
94 
85 
93 
85 
74 
54 
42 

-28 

-40 

-29 

-  2 

21 

28 

36 

30 

24 

10 

4 

-25 

o 

72 
69 
87 
79 
57 
66 
49 
63 
61 
64 
50 
67 

4-4 
-  6-5 
13-2 
34-7 
45-5 
58-8 
61-9 
60-5 
51-7 
40-6 
28-5 
15-8 

in. 

000 

000 

0-00 

0-39 

1-93 

1-26 

3-31 

3-24 

2-40 

103 

0-29 

000 

0 
0 
0 
2 
9 
8 
14 
13 
9 
4 
4 
0 

in. 
9-3 
160 
34-8 
17-3 

7 

6 

19 

6 

* 

July 

September 

4 

5-0 

160 

70 

4 
5 
5 

Year 

45-6 

22-4 

23-2 

94 

-40 

134 

341 

13-85 

63 

105-4 

52 

.... 

4 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Port  Burwell — Latitude,  N.  42°  39';  Longitude, 

W.  80°  55'.     Height  above  Sea-level,  592  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rai 

N. 

Snow. 

73 

O 

o 

CO 

Bj 
U 

O 
u 

< 

C   0 

Mean 
Ma: 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

a 
< 

71 
>. 

Q 

S 
< 

34-4 
26-1 
36-9 
52-7 
62-5 
71-4 
76-2 
75-1 
66-6 
57-9 
46-2 
37-5 

23-5 
13-6 
21-9 
34-7 
42-9 
51-2 
58-0 
57-4 
49-0 
43-5 
35-5 
■     28-5 

10-9 
12-5 
15-0 
18-0 
19-6 
20-2 
18-2 
17-7 
17-6 
14-4 
10-7 
90 

45-0 
47-0 
560 
72-0 
77-0 
810 
•      85-0 
84-0 
80-5 
74-0 
58-0 
490 

o 

40 

-  20 

-  60 
23-5 
2S-0 
36-0 
42-5 
41-5 
310 
260 
23-0 

00 

410 
49-0 
62-0 
48-5 
49-0 
450 
42-5 
42-5 
49-5 
48-0 
35-0 
-    49-0 

o 

290 
19-9 

29-4 
43-7 
52-2 
61-2 
67-1 
66-3 
57-8 
50-7 
40-8 
33-0 

in. 
3-96 
0-48 
3-23 
3-53 
2-29 
2-75 
"3-18 
617 
1-62 
2-40 
2-27 
001 

8 
2 
4 
6 

7 
5 
7 
7 
3 
9 
6 
1 

in. 
3-5 
9-8 

14-5 
2-0 

2 
5 
6 
1 

1 

Mav 

1 

3 

July 

5-5 
6-5 

3 
3 

53-6 

38-3 

15-3 

85-0 

-  60 

910 

45-9 

31-89 

65 

41-8 

20 

5 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Port  Dover — Latitude,  N.  42°  47';  Longitude, 

W.  80'  13'.     Height  above  Sea-level,  635  feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 
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O 

03 

M 
O 
fa 

CO 

a 
c 
o 

< 

fe  s 
-a  C 
c  o 
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Min. 
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Daily 
Rartge. 

Max. 

Min. 

Range. 
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Mean. 

< 

03 

>> 
X 

Q 

a 
< 

>> 

Q 

January 

3.5-8 
25-4 
37-5 
52-7 
60-9 
72-8 
78-5 
77-0 
68-9 
58-5 
46-5 
381 

23-1 

11-8 
22-5 
35-0 
43-1 
51-6 
59-5 
58-3 
48-0 
41-5 
33-8 
26-5 

12-7 
13-6 

15-0 
17-7 

17-S 
21-2 
190 
1S-7 
20-9 
17-0 
12-7 
11-6 

51-5 
49-5 
59-5 
77-0 
81-5 
90-5 
91-5 
88-5 
S6-5 
80-5 
60-5 
53-5 

5-0 

-  1-0 

-  4-5 
24-5 
27-0 
350 
49-0 
42-6 
340 
260 
19-5 

4-5 

46-5 
50-5 
640 
52-5 
54  0 
55-5 
42-5 
45-9 
52-5 
54-5 
41-0 
49-0 

29-4 
18-6 
300 
43-9 
520 
62-2 
69-0 
67-6 
58-4 
500 
40-1 
32-3 

in. 

4-08 
0-38 
4-59 
4-44 
2-14 
2-46 
2-64 
6-63 
1-98 
313 
2-93 
0-52 

in. 

15 

2 

11 

8 

9 

9 

11 

10 

9 

18 

13 

5 

in. 

13-5 

12-1 

17-8 
1-0 

11 

10 
9 
9 

February 

March 

1 

1 

3 

June 

1 

July 

3 

1 

3 

August 

4 

September 

1 

October 

November 

8-8 
6-5 

4 

1 
5 

December 

3 

2 

year 

54-5 

37-9 

16-6 

91-5 

-  4-5 

960 

46-2 

35-92 

120 1 

59-7 

48' 

1 

13 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Port  Dover — Latitude,  N.  42°  47';   Longitude, 

W.  80°  13'.     Height  above  Sea-level,  635  feet. 


January. 


February. 
March 


April. 
May.. 
June. . 


July. 


August 

September. 
October 

November. 


December. 


Year. 


Months. 


Wind.  Direction"  from 


N.      N.E.      E.       S.E.       S.       S.W.      W.      N.W.  Calm. 


:,1 


34 


.-,'.) 


22 


37 


45 


V- 


84 


iil 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Providence  Bay— Latitude,  N.  45°  40';  Longitude. 

W.  82°  14'.     Height  above  Sea-level,  — —  feet, 


Months. 

Temperature. 

Run. 

Snow. 

w 

T. 

HI 

u 

c 

CO 

(h 

g 

< 

J* 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

i 

:■    < 

Q 

43 

< 

T. 

o 

29-4 
21-9 

32-5 
49-7 
55  -5 
680 
710 
72-6 
64-2 
53-1 
42-6 
35-9 

13  7 

2-7 
15-4 
30-6 
37-7 
46-6 
51-6 
55-8 
47-5 
40-4 
31-5 
20-1 

15-7 

19  2 
17  1 
191 
17-8 
21  3 
.     19-4 
17-8 
16-7 
13-2 
111 
15-8 

D 

42 
37 
48 
68 
69 
80 
82 
84 
75 
69 
54 
45 

-  7 

-16 

-22 

20 

23 

34 

40 

44 

26 

17 

20 

_  2 

49 
53 
70 
48 
43 
46 
42 
40 
49 
52 
34 
47 

o 

21  r, 

12-3 

24-0 
401 
46-6 
57-3 
61-3 
63-7 
55-9 
470 
37-0 
280 

in. 

0-62 

0-65 

1-70 

2-47 

1-86 

0-81 

2-66 

3-50 

2-82 

4-21 

1-75 

013 

2 

1 
3 
3 
4 
6 
8 

11 
8 

12 
3 
1 

in. 
130 
360 
230 

4 
6 

3 

1 

1 

1 
1 

July 

60 
4-5 

1 
3 

1 

1 

1 

4 

Year *    . 

49-7 

32-8 

16-9 

84 

-16 

100 

41-2 

23-18 

62 

82-5 

17 

1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Renfrew — Latitude,  N.  45°  26'  ;   Longitude, 

W.  76°  39'.     Height  above  Sea-level,  416  feet. 


Month.-. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

5 

4 
2 

c/i 
OS 

C 

-5j 

.       DC 

S  B 

-■  e 

c  : 

Mean 

.Mux. 
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Min. 

Mean 
Daily 

i  1     - 

Max. 

Min. 

Range. 

Mt  lib- 
Mean. 

< 

CO 

>> 

Q 

< 

7 
>, 

Q 

January 

February 

20-5 
17-8 
37-9 
55-9 
64-2 
78-8 
83-1 
S0-1 
69-8 
57-9 
44-2 
300 

10-9 
-  2-4 
17-8 
33-8 
410 
49  -6 
53-7 
51-7 
44-5 
40-2 
310 
16-8 

15-6 
20-2 
20-1 
22  1 

23-2 
29-2 
29  -4 
28-4 
25-3 
17. 7 
13-2 
13-2 

o 

49-0 
35-0 
64-3 
86-8 
SS-9 
97-2 
97-1 
99-5 
92  ■  2 
80-1 
680 
460 

o 

-25-0 

^29-4 

-20-0 

22-C 

25  0 

350 

400 

35-5 

20-5 

22-0 

15-0 

-  8-5 

0 

74-0 

04-4 
84-3 
648 
63-9 
62  -  2 
57-1 
640 
65-7 
58-1 
530 
54-5 

18-7 

7-7 
27-9 
44-8 
52-6 
64-2 
OS -4 
65-9 
57-2 
49-0 
37-6 
23-4 

in. 

1-42 

0-17 

1-81 

0-97 

1-56 

0-41 

0-69 

1-33 

3-71 

2-4S 

2-12 

0-32 

6 
1 

6 
5 
7 
5 

10 
8 
8 

13 
8 
5 

in. 
26  3 

11   . 
10   . 

6   . 

3    . 

21 
20 

2 

5 
0 

8 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

July 

2 

5 

3 

1 

October 

November 

S. 
1-5 
20-S 

2  . 

3  . 

4  . 

14 

2 

7 

..      42 

Year 

53-8 

32-4 

214 

99-5 

-29-4 

128-9 

43  1 

16-99 

82 

92-9 

39    . 

17 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ronville — Latitude,  N.  45°  15';  Longitude, 

W.  78°  57'.     Height  above  Sea-level,  1,038  feet. 


Months. 

Temperature. 

.  Rain. 

Snow. 

73 

o 

c 

03 

o 

m 

O 
t- 
=3 
< 

U    * 

1-7- 
H 

Mean 

Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 
<! 

7) 

0 

< 

02 

« 

Q 

January 

28-6 
20-5 
35-8 
50-5 
60-6 
74  1 
75-4 
74-4 
66-6 
58-0 
t  '  2 
34  ■  2 

13-4 

-  4-5 
15  7 

30-3 
38  -  4 
45-5 
51-7 
50-6 
42-7 
37-5 
311 
IS -4 

15-2 
25  0 
201 
20-2 
22-2 
28-6 
23-7 
23-8 
23  9 
20-5 
111 
15-8 

45 
39 
56 
78 
82 
92 
88 
93 
86 
79 
60 
46 

o 

-20 

-36 

-18 

18 

23 

28 

38 

33 

29 

18 

18 

-  4 

05 
75 
74 
60 
59 
64 
50 
60 
57 
61 
42 
50 

o 

21-0 
80 
25-8 
40-4 
49-5 
59-S 
63  6 
62-5 
54-6 
47-8 
36-6 
26-3 

in. 

0-93 

0-00 

1-26 

2-69 

0-94 

0-S3 

1-92 

2-92 

2-52 

3-44 

3-49 

0-44 

3 

0 

6 

7 

7 

5 

9 

8 

8 

12 

13 

4 

82 

in. 

4-0 
30-0 

90 

3 
9 

4 

1 

May 

1 

1 

July 

August 

September 

1 

2 

4-0 

1 

2 

Year 

51-7 

30-9 

20-8 

93 

-36 

129 

41-3 

21-38 

47-0 

17 

4 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Rutherglen  (Lake  Talon) — Latitude,  N.  46°  15'; 
Longitude,  W.  74°  48'.     Height  above  Sea-level,  ■ feet. 
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Snow 
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s 
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u 

3 

<! 

«S  B 

a  0 
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Mthly 
Mean. 

g 

< 

a' 

a 

< 

Q 

• 

o 

0 

° 

- 

o 

o 

in. 

in. 

Januarv 

23-3 

150 
330 

70 

-  8-8 

131 

L6-3 

23-8 
19  9 

400 
33-2 
560 

-34-  5 
20-8 

77*5 
67-7 

151 

3-2 

23-0 

019 
000 
0-63 

3 

0 
5 

230 
13  -0 
10-5 

8 
6 
4 

1 

February 

March 

1 

2 

April. 

52-2 

300 

22-2 

82-0 

18-5 

63-5 

411 

1-34 

6 

6  6 

3 

1 

2 

May 

62-9 

76-6 

36-9 
46-9 

26-0 
29-7 

82-5 
93  2 

240 
2S-2 

58-5 
65-0 

49-9 

0-66 

10 
6 

1 
4 

1 

June 

2 

Julv... 

78-5 
77-3 
67-0 
54-1 

52  5 

40-8 
361 

200 
28-7 
26-2 

18-0 

93-0 
92-2 
8S-5 
SIC 

38-0 
30-0 
25-2 
150 

62-2 

660 

:  9 
45-1 

1-73 
4-31 
2  •  10 

3-2S 

11 
12 

10 
10 

3 

4 
4 
5 

1 

10 

August 

4 

September 

1 

October          

2  0 

1 

4 

November, 

39  1 

.'7  5 

11-6 

03-5 

115 

52  -0 

33-3 

1-60 

4 

4-0 

1 

1 

3 

December. 

29-8 

11-7 

15-1 

440 

—  15  5 

59-5 

22-2 

0    10 

2 

8-5 

.     5 

2 
26 

1 
3 

Vear 

50-7 

2S-S 

21-9 

93-2 

-34-5 

127-7 

39-7 

19-46 

79 

67-6 

28 

29 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  St.  Catherines — Latitude,  N.  43°  9';  Longitude, 

W.  79°  17'.     Height  above  Sea-level,  347  feet, 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 
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O 
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Range. 

Max. 
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■ 

• 

° 

• 

•      . 

in. 

in. 

March 

May 

78-8 
83-2 

53-4 

57-4 

25-4 
25-8 

94-0 
96-0 

39-5 
44-5 

54-5 
51-5 

66-2 
70-3 

40-7 

281 

12-6 

53 

12 

41 

34-4 

1 

"T" 
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Monthly  and  Annual  Summaeies  for  the  Year  1913,  Schreiber — Latitude,  N.  48°  50';  Longitude, 

W.  87°  15'.     Height  above  Sea-level,  933  feet. 


Months. 

Te 

MPERATURE. 

Rain. 

Snow. 

03 

93 

- 

o 

tn 
HO 

0 

3 

03 

u 

o 
u 

m 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

£ 
<< 

>. 

03 

Q 

s 

>> 

03 
Q 

5 
7 

10 
1 
3 

a  o 
H 

21-0 
15-2 
25-1 
49-3 
58-6 
72-6 
70-5 
68-1 
5S-9 
48-3 
40-9 
37-0 

-  9-7 
-150 
0-4 
27-0 
330 
43-2 
44-7 
47-4 
40-3 
30-2 
23-4 
12-2 

30-7 
30-2 
24-7 
22-3 
25-6 
29-4 
25-8 
20-7 
18-6 
18-1 
17-5 
24-8 

0 

38-2 
33-2 
40-5 
62-1 
76-2 
901 
79-2 
81-5 
75-8 
65-8 
60  1 
52-5 

O 

-29-8 

-31-7 

-2S-0 

41 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Shelburne — Latitude,  N.  44°  5'  ;  Longitude, 

W.  80°  47'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Shoal  Lake  (Reserve  40) — Latitude,  N.  49°  37'; 
Longitude, W.  95°  6'.     Height  above  Sea-level,   feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

13 

o 

m 

M 
O 

ID 
8j 
U 

O 
3 
< 

C   O 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

6 

< 

>> 

s 

Q 

< 

75 

Q 

■ 

0 

- 

• 

• 

• 

0 

in. 

in. 

74-S 
72-8 
74-2 
63-7 
44-5 
38-3 
28-3 

55-4 
54-6 
56-8 
46-9 
30-1 
241 
11-S 

19-4 
18-2 
17-4 
10-8 
14-4 
14-2 
16-5 

90-5 
84-5 
82-5 
82-5 
67-5 
55-0 
460 

390 

47-2 

490 

320 

90 

40 

—  11  5 

51-5 
37-3 
33-5 
50-5 
5S-5 
510 
57-5 

651 
63-7 
65-8 
55-3 
37-3 
31-2 
20- 1 

200 
2-58 
3-87 
0-90 
1-49 
0-34 
000 

7 
8 
S 
4 
3 
2 
0 

5 

g 

August 

4 

1 

October 

40 
50 
1-2 

4 
2 
2 

1 

November  

Year 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Stoney  Creek — Latitude,  N.  43°  13';  Longitude, 

W.  79°  45'.     Height  above  Sea-level,  292  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Stoney  Creek — Latitude,  N.  43°  13';  Longitude, 

W.  79°  45'.     Height  above  Sea-level,  292  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Stratford — Latitude,  N.  43°  23'  ;   Longitude, 

W.  81°  0'.     Height  above  Sea-level,  1,191  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

o5 

— 
~5 

O 

r. 

U 

0 

fa 

m 

e3 
u 
O 

3 
< 

M<n 

Mean 

Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 
< 

■fi 

Q 

a 

< 

DQ 

>, 

C3 

Q 

° 

• 

• 

- 

•• 

• 

in. 

in. 

- 

July  .. 

August 

September 

78-0 
68-2 
59-2 
43-2 
31-4 

55-4 
46-7 
41-3 
32-1 
20-4 

22-6 
21-5 
17-9 
11-1 
11-0 

91 
87 
80 
60 
44 

36 
28 
23 
22 
-  3 

55 
59 
57 
38 
47 

66-7 
57-5 
50-2 
37-7 
25-9 

3-58 
4-17 
3-21 
1-98 
0-16 

7 
7 
10 
6 
1 

2-5 
6-3 
3-8 

2 
3 
2 

Year..    . 

METEOROLOGICAL  TABLES,  PROVINCE  OP  ONTARIO. 


221 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Timmins  (Wawaitin  Falls) — Latitude,  N.  48°40'; 
Longitude,  W.  81°  30'.     Height  above  Sea-level,  885  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Toronto  Island  (Lakeside  Home) — Latitude, 
N.  43°  40';  Longitude,  W,  79°  24'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Uplands — Latitude,  N.  45'  48'  ;   Longitude, 

W.  79°  25'.     Height  above  Sea-level,  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ursa — Latitude,  N.  44°  54'  ;   Longitude, 

W.  78°  18'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Uxbridge — Latitude,  N.  44°  5';   Longitude, 

W.  79°  24'.     Height  above  Sea-level,  350  feet, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Wallaceburg — Latitude,  N.  42°  35';  Longitude, 

W.  82°  24'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Welland — Latitude,  N.  42°  59'  ;  Longitude, 

W.  79°  17'.     Height  above  Sea-level,  577  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Wexford — Latitude,  N.  43°  44'  ;   Longitude, 

W.  79°  17'.     Height  above  Sea-level,  555  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

o 

o 

m 

c 

< 

03 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

6 
< 

a 

6 
< 

en 
>> 

c3 

Q 

-2   ° 
COO 

=3 

jS 

H 

33-6 
22-8 
37-2 
51-9 
59-1 
71-4 
76-7 
74-8 
66- 1 
56-9 
44-8 
34-8 

21-3 
7-7 
20-9 
33-9 
41-9 
49-4 
561 
55-8 
46-9 
41 -1 
32-6 
23-8 

0 

12-3 
151 
16-3 

180 
17-2 
22  0 
20-6 
19-0 
19-2 
15-8 
12-2 
110 

48 
49 
59 
72 
81 
88 
88 
88 
83 
79 
60 
47 

-  5 

-  9 

-  8 
25 
26 
34 
45 
55 
32 
30 
24 

1 

o 

53 
58 
67 
47 
55 
54 
43 
33 
51 
49 
36 
46 

27-4 
15-2 
29-1 
42-9 
50-5 
60-4 
66-4 
65-3 
56-5 
49-0 
38-7 
29-3 

in. 

3-81 

000 

2-82 

3-22 

1-17 

1-11 

308 

1-87 

0-60 

2-17 

3-29 

015 

s 

0 

li 

7 
6 
5 
ti 
7 
5 
7 

10 
1 

in. 
30 
50 

7-5 

1 
3 

4 

1 

•> 

1 

•> 

July 

4 

5 

•> 

1 

30 

1 

Year 

52-5 

360 

16-5 

88 

-  9 

97 

44-2 

23-29 

68 

18-5 

9 

1      17 

Months. 


Wind,  Direction  from. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Windsor — Latitude,  N.  42°  20'  ;  Longitude, 

W.  83°  4'.     Height  above  Sea-level,  625  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rai 

N. 

Snow. 

1. 

"re 

o 

m 

O 

CO 

re 
c 

< 

.1 

Mean 
Max. 

Mean 
Mia. 

Mean 
Daily 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

< 

09 

>. 
GC 

D 

6 

'A 

a 

am 

January 

35-4 
29-3 
42  1 
55-4 
600 
77-9 
81-9 
81-4 
70-2 
59-4 
47-8 
39-6 

23-1 
14-8 
23-5 
38-2 
48-2 
500 
03-4 
02-5 
53-7 
46-0 
35-7 
29-6 

o 

12-3 
14-5 
18-6 
17-2 
17-8 
21-3 
18-5 
18-9 
16-5 
13-4 
121 
100 

O 

51 
56 
66 
79 
81 
■92 
92 
93 
86 
79 
68 
59 

11 
1 
2 
28 
33 
39 
52 
51 
37 
33 
22 
19 

40 
55 
64 
51 
48 
53 
40 
42 
49 
46 
90 
40 

29-2 
22-0 
32-8 
46-8 
57  1 
67-3 
72-6 
72  0 
61-9 
52-7 
41-8 
34-6 

in. 
2-94 
0-55 
5-52 
2-70 
4-42 
1-42 
•  3-37 
213 
107 
4-66 
1-42 
0-86 

10 

1 
7 
8 
7 
7 
8 
6 
7 
11 
6 
3 

in. 
7-0 
7-5 

11-5 

4 
6 
4 

February 

March 

May 

June 

July 

August 

September | 

3-0 

S. 

1 
1 

57-2 

41-3 

15-9 

93 

1 

92 

49-2 

31-06 

81 

29-0 

16 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Abitibi — Latitude,  N.  48°  43'  ;   Longitude, 

W.  79°  22'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. . . 

October 

November. . . 

December... 

Year 


Temperature. 

SVlNT. 

,  Direction  from 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean. 

Max. 

Min. 

55 

W 

X 

tri 

£i 

55 

o 

o 

" 

• 

o 

0 

= 

o 

• 

„ 

2-6 

9-3 

90 

7-5 

16-9 

-  4-9 

21-8 

6-0 

42 

-34 

17 

2 

14 

8 

23 

6 

20 

3 

-131 

30 

3-6 

-  0-7 

6-6 

-19-5 

26-1 

-  6-4 

22 

-40 

12 

1 

13 

5 

14 

5 

29 

5 

9-4 

20-5 

14-2 

14-6 

260 

3-8 

22-2 

14-9 

47 

-37 

18 

7 

12 

3 

27 

2 

20 

4 

26-6 

41-9 

35-1 

34-7 

44-5 

23-5 

210 

34-0 

69 

6 

28 

3 

13 

0 

20 

4 

19 

3 

40-6 

51-3 

44-7 

45-3 

55-2 

35-9 

19-3 

45-6 

75 

25 

27 

1 

11 

8 

15 

1 

26 

4 

52-8 

67-3 

59-2 

59-6 

70-9 

4S-4 

22-5 

59-7 

89 

35 

25 

1 

5 

0 

21 

3 

32 

3 

5.5-9 

68-0 

62-7 

62-3 

71-0 

530 

180 

62-0 

83 

40 

10 

0 

0 

3 

26 

4 

34 

15 

54-9 

66-2 

60-9 

60-8 

68-8 

53-3 

15-5 

610 

87 

40 

19 

5 

2 

3 

23 

9 

27 

5 

46-3 

58-5 

53  1 

52-8 

60-6 

44-5 

161 

52-3 

77 

29 

18 

2 

3 

3 

39 

4 

9 

11 

390 

46-0 

41-6 

42-0 

47-6 

36-2 

11-4 

41  -9 

69 

16 

23 

4 

5 

2 

27 

3 

19 

10 

28-4 

31-8 

310 

30-1 

35-3 

24-9 

10-4 

30-1 

47 

10 

19 

1 

5 

5 

29 

12 

11 

8 

13-8 

17-7 

160 

15-9 

22-7 

9-3 

13-4 

160 

35 

-20 

24 
240 

3 
30 

8 
91 

1 

41 

25 

7 
60 

12 
258 

13 

84 

29-8 

40- 1 

35-9 

35-4 

43-8 

25-7 

18-1 

34-8 

89 

-40 

289 

u 


Months. 

Force  of  W. 

ND. 

Clouded  Sky. 

Rain. 

Snow. 

Vi 

"a 
O 

M 
O 

09 

P 

0 

B 

-     - 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

< 

S3 

Q 

g 

< 

■A 

t3  +3 

3 

H 

January 

February 

March 

April 

May 

Ill 
II 
III 
III 
III 
IV 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

Ill 
III 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

III 

Ill 
III 
IV 
III 
III 
IV 

III 
III 
III 
III 
III 
III 

% 
70 
59 

76 
52 
84 
63 
48 
63 
49 
84 
87 
80 

% 
72 
43 
84 
33 
75 
59 
53 
58 
45 
81 
83 
75 

% 
73 
29 
68 
51 
62 
67 
60 
53 
35 
58 
83 
65 

% 
72 
45 
76 
51 
73 
63 
54 
58 
43 
74 
84 
74 

in. 

R 

0-00 

0-00 

0-35 

1-48 

1-51 

3-30 

2-8S 

2-47 

1-84 

0-89 

000 

1 
0 
0 
1 
7 
5 

14 
10 
11 
7 
5 
0 

in. 
15-5 
190 
26- 0 
140 
0-5 

9 

5 

10 

5 

1 

1 
2 

2 
1 
1 
1 
3 

Julv 

August 

September 

October 

November 

December 

1 

2 

S 

0  0 
5-5 
8-5 

10-6 

1 

0 
4 
4 
9 

1 

3 

2 

11 

3 

Year 

III 

IV 

III 

68 

63 

59 

63 

14-72 

61 

99-6 

48 

6 

8626:5— 15i 


2-28 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Amos — Latitude,  N.  48°  36'  ;  Longitude, 

W.  78°  7'.     Height  above  Sea-level,  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

O 

a 
c 

S 

O 

s~ 
3 

Mean 
Mux. 

Mean 
Min. 

Mean 
1  laily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Menu. 

a 

< 

73 
>. 

d 

Q 

a 
< 

Q 

BOD 

0 

D 

• 

o 

- 

0 

• 

in. 

in. 

July 

71-5 
66-2 
61-0 
49-3 
37-2 

40- 1 
42-6 
37-7 
33-3 
23-5 

25-4 
23-6 
23-3 
160 
13-7 

S4-2 
89-2 
79-8 
73-0 
50-5 

34-2 
30-7 
250 
13-5 
0-5 

50-0 
58-5 
54-8 
59-5 
50-0 

58-8 
54-4 
49-4 
41  -3 
30-4 

3-31 

2-82 
304 
1-57 

12 
15 
13 

7 

3 

October 

13-3 

7-0 

7 
5 

2 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ancicosti  (East  Point) — Latitude,  N.  49°  6'  ; 
Longitude,  W.  61°  42'.     Height  above  Sea-level,  30  feet. 


Months. 

Temperatdre. 

Wind,  D 

IRECTION 

FHOM 

7  a.m. 

150 

:  7.5 

21-9 

;     38-9 
46-5 
52-6 
56-9 
49-8 
46-2 
31-2 
23-6 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Mian 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean. 

Max. 

Min. 

Z 

18 

30 

6 

7 

15 

17 

9 

9 

10 

6 

10 

17 

154 

13 

3 

4 

22 

19 

7 

8 

4 

9 

12 

9 

3 

113 

W 

3 
10 
9 
7 
11 
4 
9 
G 
2 
17 
5 
8 

CO 

2 
2 
1 
1 

o 

o 
2 
0 
1 
4 
3 
3 
.'4 

CO 
6 

3 
2 

3 
16 
0 
9 
6 
6 
9 
4 
2 
66 

CO 

24 

5 

28 

24 

9 

21 

14 

22 

9 

16 

18 

14 

204 

5 
10 

7 
10 

9 
15 
16 
29 
23 

6 

14 

'5 

H'.i 

Z 

16 

14 

26 

5 

2 

12 

8 
13 
24 

6 

24 

22 

172 

a 
o 

January 

190 
10-3 

25-6 
33-3 
42  ■  3 
49-2 
56-3 
59-3 
540 
48-1 
35-4 
25-6 

16-0 
7-3 

23-5 
31-5 

40-0 
44-2 
51-4 
55-7 
4S-8 
46-2 
32-2 
23-8 

16-6 

8-1 
23-6 

31-9 
40-3 
46  0 
52-9 
50-9 
50-4 
46-7 
32-8 
24-2 

■ 

° 

9 

• 

30 
34 
37 
47 
54 
40 
72 
67 
62 
55 
46 
39 

-16 

-20 

-  5 

23 

32 

56 

47 

46 

32 

27 

13 

7 

6 

February 

7 

March 

10 

11 

May 

9 

June 

1? 

IS 

August 

4 

September 

fi 

October 

17 

3 

December 

19 

Year 

35- 1 

38-2 

351 

35-9 

72 

-20 

91 

IK? 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Anticosti  (East  Point) — Latitude,  N.  49°  6'; 
Longitude,  W.  61°  42'.      Height  above  Sea-level,  30  feet. 


Months. 


January 

February.... 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. . 

October 

November.. , 

December. . . 

Year 


Rain. 


B 
< 


112 
0-00 
1-36 
0-62 
1-35 
3-14 
3-74 
3-97 
3  63 
6-98 
1-71 
R 


27-62     51 


Snow. 


in. 
110 

60 
13-2 

20 


10-8 


430 


16 


=  EO 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Anticosti  (West  Point)— Latitude,  N.  49°  52'; 
Longitude,  W.  64°  32'.      Height  above  Sea-level,  30  feet. 


Months. 

Temperature. 

Wind,  Direction 

FRO! 

i 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 

Daily 

Range 

Mean. 

Max. 

Min. 

V. 

11 

16 

12 

11 

15 

13 

5 

5 

17 

11 

12 

17 

145 

a 
•z 

5 
4 
3 

13 
15 
7 
9 
5 
8 
5 
5 
14 
93 

H 

14 

14 

7 

10 

17 

6 

8 

4 

4 

17 

8 

11 

130 

H 

CO 

9 
2 
6 
4 
3 
3 
5 
1 
0 

19 
4 
1 

57 

CO 

22 
6 
23 
23 
26 
20 
36 
31 
26 
17 
16 
7 

CO 

1 

5 
3 
2 
2 
4 
9 
8 
1 
2 
7 
7 
51 

3 

4 

10 
11 

0 
11 
10 
20 
10 
10 
18 

6 
113 

Z 

28 
33 
19 
16 
15 
26 
11 
19 
24 
12 
20 
30 
253 

a 
~3 
O 

o 

111 

4-6 
20-4 
30-6 
39-9 
45-2 
55-2 
53-8 
46-7 
43-8 
30-9 
21-4 

14-6 
7-7 
23-2 
35-8 
43-6 
51-2 
59-8 
59-4 
51-5 
47-3 
33-8 
231 

13-9 

7-1 
22-1 
32-5 
39-5 
46-3 
54-9 
55-0 
47-6 
44-3 
31-5 
21-9 

0 

13-4 
6-6 
21-9 
32-8 
40-6 
47-2 
56-2 
55-8 
48-4 
450 
31-9 
22-1 

0 

o 

0 

- 

□ 

36 
31 
39 
55 
57 
63 
74 
69 
59 
58 
47 
33 

o 

-10 

-16 

0 

18 

30 

40 

47 

47 

36 

28 

9 

4 

n 

n 

0 

0 

n 

0 

July 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Year 

33-6 

37  5 

34-7 

351 

74 

-16 

253 

II 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Anticosti  (West  Point) — Latitude,  N.  49°  52'; 
Longitude,  W.  64°  32'.     Height  above  Sea-level,  30  feet. 


Months. 


January 
February.. 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December. 

Year. . 


Rain. 


0-20 
0-18 
101 
0-49 
2-27 
2-73 
213 
2-69 
211 
515 
0-63 
000 


19-59 


Snow. 


a 
< 


47-5 

28-5 

210 

90 

0-5 


8-0 
210 

6 
8 

135-5 


51 


O 


28 


26 


a 

V    O 

-02 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Bark  Lake,  Depot — Latitude,  N.  46°  30'  ; 
Longitude,  W.  75°  20'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

to 

o 

w 

bfl 
O 

CO 

O 
f-t 

to 

a 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

a 
< 

w 
>, 

S 

Q 

< 

CO 

>, 

Eg 

Q 

T3  +^ 

o 

• 

• 

0 

■ 

• 

° 

in. 

3-52 

010 

2-18 

1-42 

1-86 

2-00 

315 

2 
1 
4 
4 
7 
7 
11 

in. 
29-9 
12-6 
10-8 
1-2 
0-0 
S. 

11 
5 

8 
3 
0 
1 

15-7 
37-6 
52-5 
62-8 
76-2 
76,6 
76-5 
75-9 

-14-3 
8-3 
25-4 
34-8 
48-7 
59-0 
53-3 
39-4 

300 
29-3 
27-1 
280 
27-5 
17-6 
23-3 
36-5 

36 
60 
84 
87 
93 
94 
93 
96 

-32 

-24 
12 
21 
32 
48 
40 
22 

68 
84 
72 
66 
61 
46 
53 
74 

0-7 
230 
390 
48-8 
62-5 
67-8 
64-9 
57-6 

i 

1 

2 

July  . 

2 

2-50 
3-53 
3-64 
0-35 

4 
10 
5 
2 

2-2 

IS 

10-0 

2 

2 

10 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Beauceville — Latitude,  N.  46°  11'  ;  Longitude, 

W.  70°  48'.     Height  above  Sea-level,  557  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

to 

tu 

o 

to 

o 

39 

a 
o 

< 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

<    - 

i 
< 

03 

>> 
03 

0 

coo 

3 

- 

- 

o 

d 

• 

o 

• 

in. 

in. 

July    . 

77-9 
681 
58-4 

491 

38-3 
38-4 

28-8 
29-8 
200 
25-2 
18-4 

89 
87 
78 
67 
40 

34 

15 

22 

6 

-22 

55 
72 
56 
61 
62 

63-5 
53-2 

48-4 
34-4 
19-5 

2-24      10 
206        7 
3-32      14 
1-57        5 
0-55        2 

5 
9 
7 

fi 

September 

1 

43-7|         18-5 
28-7         10-3 

2-9 
28-5 

3 

8 

December 

1 

Months. 

Wind,  direction  from. 

N. 

N.E. 

E. 

S.E. 

S. 

S.W. 

W. 

N.W. 

Calm. 

7 
8 
9 
1 
7 

1 
0 
0 

0 
0 

1 
2 
1 
0 
0 

9 

12 

1 

12 
6 

15 
10 

10 
7 
7 

0 

1 

0 
3 
3 

8 
16 
3 
1 
1 

5 
2 
3 

5 
3 

0 

0 

3 

0 

1 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Bicquet — Latitude,  N.  48°  25'  ;   Longitude, 

W.  68°  53'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Temperature. 

H'lNI 

,  Direction 

FROM 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean. 

Max. 

Min. 

55 

4 
10 
4 
6 
11 
2 
0 
3 
3 
5 
6 

10 
64 

z. 
1 

10 
21 
26 
42 

5 
13 

9 
15 
35 
21 

9 
207 

W 

0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

m 

2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

4 

38 
16 
22 

10 

10 

6 

5 

8 

6 

7 

22 

25 

175 

20 

11 

21 

9 

3 

20 

21 

28 

9 

6 

6 

21 

175 

7 

6 

9 

15 

3 

28 

12 

12 

22 

7 

19 

9 

149 

55 

20 

31 

11 

7 

11 

8 

0 

3 

12 

1 

12 

16 

132 

U 

15-5 
3-6 
23-1 
34-3 
42-6 
52-3 
59-3 
58-7 
50-7 
45-3 
33-7 
19-7 

19-2 
9-4 
28-6 
42-2 
48-8 
62-8 
66-4 
660 
58-5 
480 
37-1 
23-3 

18-4 
7-5 
25-3 
35-5 
44-3 
57-8 
62-7 
61-4 
52-5 
45-2 
34-7 
20-3 

0 

17-9 
7-0 
25-6 
36-9 
45-0 
57-7 
62-8 
61-9 
53-6 
45-9 
35-1 
20-9 

• 

0 

• 

• 

"    40 
30 
50 

65 
70 
78 
82 
80 
78 
64 
62 
38 

-12 

-15 

0 

19 

30 

40 

51 

48 

36 

30 

4 

0 

1 

February 

0 

March 

'•> 

April 

17 

May 

13 

June 

?1 

July 

49 

August 

30 

?3 

3? 

4 

December 

2 

Year 

36-6 

42-5 

38-8 

39-2 

82 

-15 

187 

Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. . . 

October 

November. . . 

December... 

Year 


Rain. 


s 

<! 


in. 

0-55 

0-50 

0-40 

0-25 

110 

2-25 

2-25 

1-85 

2-30 

4-60 

0-30 

0-00 


16-35 


47 


Snow. 


in. 
360 

14-5 

240 

240 

80 


60 
31-5 


144  0 


45 


35 


31 


O  o 

■vH 
cm 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Brome — Latitude,  N.  45°  10'  ;   Longitude 

W.  72°  36'.      Height  above  Sea-level,  678  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

"5 
O 

o 

fa 

r. 

U 

O 

j- 

< 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Mas. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 
< 

6 

< 

m 
>. 

a 
Q 

a  o 

BOD 

H 

January 

o 

320 
18-6 
37-5 
53-2 
59-9 
70-9 
75-3 
731 
64-9 
57-5 
43  1 
30-7 

c 

16-7 
2-4 
20-5 
32-2 
39-5 
46-7 
55-8 
51-5 
42  1 
41-5 
30-5 
18-6 

15-3 
16-2 
170 
21  0 
20-4 
24-2 
19-5 
21-6 
22-8 
160 

0 

52 
46 
63 
82 
83 
82 
89 
87 
83 
77 

o 

-19 

-27 

-10 

12 

22 

32 

43 

34 

24 

26 

13 

-16 

71 
73 
73 
70 
61 
50 
46 
53 
59 
51 
51 
58 

o 

24-4 
10-5 
290 
42-7 
49-7 
58-8 
65-5 
62-3 
53-5 
49-5 
36-8 
24-7 

in. 

0-85 

R. 

5-21 

1-72 

3-57 

3-20 

3-98 

202 

2-53 

4-85 

1-71 

1-22 

5 
1 
8 
5 

10 
9 

12 

10 
8 

15 
3 
3 

in. 
30 

11-0 
6-0 
5-5 

1 
6 
3 

2 

February 

March 

3 

April 

2 

3 

June 

4 

July 

5 

August 

2 

September 

1 

S. 
20 
16-4 

2 

1 
7 

1 

November 

12-6             64 
12-1             42 

December 

Year 

51-4 

33-2 

18-2 

89 

-27 

116 

42-3 

30-86 

89 

43-9 

22 

•>1 

Months. 

Temperature. 

Wind,  Direction  from 

7  a.m. 

1  p.m. 

7  p.m. 

Mean. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean 

Max. 

Min. 

0 

5 

3 

28 

26 

30 

9 

17 

19 

27 

11 

12 

187 

Z 

1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
5 
0 
3 
15 

H 

8 
6 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
39 

B 

CO 

1 

0 
0 
1 
0 
0 
2 
4 
3 
0 
0 
6 
17 

CO 

22 
10 
35 
15 
25 
10 
3 
22 
11 
23 
19 
16 
211 

CO 

8 
9 

11 
4 
6 

11 

15 
6 
6 
1 
6 
7 

90 

48 
39 
37 
34 
32 
27 
59 
34 
41 
31 
44 
41 
467 

0 

7 
1 
3 
0 
4 
0 
6 
1 
1 
2 
4 
29 

a 

Q 

231 
7-2 
25-6 
39-4 
48-0 
54-7 
62-8 
59-9 
48-8 
46-4 
35-3 
.22-6 

28-2 
16-1 
36-6 
50-6 
57-3 
68-4 
72-9 
71-8 
63-4 
55-7 
41-4 
28-3 

0 

25-5 
13-6 
30-4 
46-8 
54-2 
65-0 
70-2 
66-1 
55-9 
50-7 
37-6 
25-1 

25-6 
12-3 
30-7 
45-6 
53-2 
62-7 
68-7 
660 
560 
510 
38  1 
25-3 

0 

0 

• 

o 

o 

0 

5 

6 

0 

?, 

3 

5 

July 

3 

1 

7 

2 

4 

2 

Year 

39-4 

49-2 

45-1 

44-6 



40 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cape  Chatte — Latitude,  N.  49°  6';  Longitude, 

W.  66°  45'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

WlNI 

,  Di 

RECTION 

"ROM 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean. 

Max. 

Min. 

2 

3 

5 

5 

2 

10 

1 

4 

4 

2 
1 
4 

8 

50 

w 

2 
1 
1 
8 
9 
1 
0 
1 
4 
6 
3 
3 
39 



10 

5 

22 

19 

34 

13 

S 

12 

3 

20 

3 

4 

153 

w 

1 
1 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
4 

GO 

1 

0 
0 
3 
0 
3 
4 
o 
2 

0 
2 

0 

17 

03 

15 
3 
8 
2 

3 

6 
4 
9 
2 
6 
7 
5 
70 

B= 

33 

51 
35 
34 
23 
40 
53 
58 
50 
23 
37 
35 
472 

z 

2 
1 
0 
2 
5 

1 

0 
4 
0 
13 
12 
41 

a 

O 

0 

15-8 
3-8 
22-9 
33-8 
40- 1 
50-2 
57-8 
560 
48-1 
46-6 
39-7 
26-6 

16-8 

6-3 

25  1 

35-4 
42-6 
51-5 
59  1 
58-8 
520 
48-6 
42-1 
28-4 

15-4 
5-9 
23-4 
340 
40-5 
49-8 
57-3 
56  1 
48-1 
46-7 
39-9 
27-4 

15-9 
5-5 
23-7 
34-3 
41-0 
50-3 
57-9 
56-7 
491 
471 
40-4 
271 

• 

• 

• 

■ 

45 
33 

48 
48 
50 
70 
70 
72 
72 
63 
58 
46 

-12 
-15 
5 
20 
32 
42 
50 
42 
36 
32 
18 
10 

27 

19 

n 

17 

17 

16 

July                               

?,] 

7 

21 

32 

21 

?6 

36-8 

38-9 

37-1 

37-4 

72 

-15 

?46 

Months. 


January .... 
February.. 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November 

December. 

Year.. 


Rain. 


s 


in. 
0-91 
000 
0-10 
0-52 
0-98 
1-60 
2-43 
0-42 
0-81 
2-94 
1-32 
000 


12-03 


41 


Snow 


in. 

16'0 

170 

15-5 

10-2 


30 
22-0 


83-7 


23 


4      42 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cape  Magdalen — Latitude,  N.  49°  16';  Longitude 

W.  65°  20'.     Height  above  Sea-level,  93  feet. 


Months. 

Temperature. 

i 

Vint 

,  Direction  from 

7  a.m. 

2  p.m. 

9  p.m. 

Mean. 

Mean 
Max. 

Moan 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean. 

Max. 

Min. 

Z 

0 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
2 
8 
6 
7 
3 

z 

1 

0 
6 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
2 

0 

6 
9 
6 
7 
4 
0 
1 
0 
0 
6 
4 
2 

a 

CO 

4 
4 
9 
3 
8 
3 
3 
4 
4 
13 
4 
3 

to 

21 
9 
13 
13 
13 
22 
21 
20 
17 
16 
16 
25 

■5 

CO 

5 
1 
5 
2 
3 
2 
5 
8 
3 
8 
11 
4 

5 

0 
2 
7 
5 
4 
2 
10 
6 
3 
7 
5 

Z 

44 
49 
38 
41 
36 
40 
31 
33 
42 
26 
31 
46 

15 
O 

o 

15-7 

4-3 
22-4 
340 
41-3 

49-4 
58-7 
57-8 
49-7 
45- 1 
31-4 
21-4 

18-3 
7  4 
26-3 
370 
438 
52-2 
59-4 
60-6 
51-6 
460 
35-8 
240 

160 
7-3 
25-2 
361 
410 
51   1 
56-3 
56-6 
50-4 
45-2 
32-5 
22-7 

16-3 
6-6 
24-8 
35-8 
41-8 
50-9 
57-7 
57-9 
50-5 
45-3 
33  1 
22-7 

° 

° 

■ 

° 

45 

41 

52 

59 

64 

70 

71 

82 

70 

65 

60 
H 
38 

-12 

-15 

0 

20 

29 

42 

48 

47 

36 

29 

13 

5 

7 

10 

13 

6 

IS 

10 

m 

15 

9 

14 

8 

5 

Year 

35-9 

38-5 

36-7 

370 

82 

-15 

43 

19 

45 

62 

206 

57 

56 

463 

144 

Months. 

Rain. 

Snow. 

o 

09 

M 
O 

CD 

a 

u 
O 
u 

3 
< 

CO* 

s 

Eh 

o 
ta 

s 
< 

so 

>, 

cj 

Q 

i 
< 

CO 

oa 

Q 

-a 
a 

3 

in. 

0-20 

010 

005 

013 

3  51 

317 

303 

2-33 

0-79 

405 

1-37 

000 

1 
1 
1 

3 
10 
15 
15 
14 

8 
17 

8 

0 

in. 
510 
390 
19-4 
11-8 
11 

11 

4 

10 

7 
3 

11 
11 

8 
4 
3 
4 
1 
5 
2 

2 

5 

5 

61 

&4 

s1 

3 

2 
5 
5 

8 

4 

1 

11 

April 

1 

.-Kl 

4  .1 

j 

July 

1 

1 

-   1 

rid 

14-5 
18-5 

10 

15 

1 
40 

3 

Year 

18-73 

93 

155-3 

60 

i 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cap  Rouge — Latitude  N.  46°  46';  Longitude, 

W.  71°  18'.     Height  above  Se.a-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

_6 

■3 

VI 

W 
O 

SB 
03 

u 
O 
u 

=3 
<\ 

Moan 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mtlily 

Mean. 

<! 

Q 

< 

03 

Q 

etc 
H 

January 

45-8 
14-8 
30-7 
49-3 
58-2 
68-4 
751 
721 
66-2 
560 
40-9 
28-9 

25-7 
-51 
13-1 
29-5 
39-7 
46-2 
55-3 
510 
430 
42-0 
26-0 
13-5 

20-1 
19-9 
17-6 
19-8 
18-5 
22-2 
19-8 
21-1 
23-2 
14-0 
14-9 
15-4 

43 
41 
52 
83 
85 
84 
88 
83 
82 
73 
61 
37 

— 22 

-20 

-15 

15 

25 

36 

45 

40 

28 

24 

13 

-  1 

65 
61 
67 
6S 
GO 
48 
43 
43 
54 
.49 
48 
3S 

35-7 
4-9 
21-9 
39-4 
48-9 
57-3 
65-2 
61-6 
54-6 
490 
33-4 
21-2 

in. 

2-42 

1-70 

2-SO 

214 

3-27 

2-53 

5-36 

1-97 

4-01 

4-11 

1-75 

0-40 

7 

2 

9 

6 

10 

11 

15 

8 

9 

16 

9 

4 

in. 
35-4 
25-3 
23  0 
1-2 

19 
9 

10 
5 

1 

1 

3 

1 
1 

2 

4 

July  . 

5 

August 

2 
1 

1 

2-6 
29-5 

3 

14 

1 
1 

7 

'    Year 

50-6 

31-7 

■     19-9 

88 

-22 

110-2 

411 

32-46 

106 

1170 

60 

17 

Months. 


Wind,  Direction  from 


January 

February . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 
October.... 
November 
December. 
Year... 


N.      NE.      E.       SE 


105 


79 


SW.       W.      NW.   Calm. 


171 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Causapscal — Latitude,  N.  48°  21'  ;  Longitude 

W.  67°  13'  Height  above  Sea-level,  450  feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

6 

V. 
M 
O 
ft 

u 

o 

< 

t» 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

B 
< 

•r. 

Q 

a 
< 

>> 

a 

0 

-S  ° 

COO 

o 

- 

o 

° 

0 

■ 

• 

in. 

in. 

July 

2-85 
1-59 
000 

15 

8 
0 

1 

1 

2 

40-5 
25-1 

25-7 
9-4 

14-8 
15-7 

60 
38 

-  5 

-11 

65 
49 

33-1 
17-2 

60 
22-0 

4 
8 

1 

Year 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cedars  Rapids — Latitude,  N.  45°  21'  ;  Longitude, 

W.  74°  5'.     Height  above  Sea-level,  132  feet. 


Months. 

Te 

MPERATURE. 

Rai 

N. 

Snow. 

3 

O 

u 

o 

(- 

< 

.   £ 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Mai. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

a 

73 

a 

i 

< 

en 
>> 

S 

Q 

BOD 

H 

■ 

o 

0 

" 

o 

■ 

0 

in. 

in. 

34-9 
54-1 
62-4 
73-6 
80-2 
75-5 
67-5 
58-3 
45-6 
331 

16-3 
31-8 
41-8 
48-5 
55-8 
55-2 
44-8 
43-8 
29-1 
18-3 

18-6 
22-3 
20-6 
25-1 
24-4 
20-3 
22-7 
14-5 
16-5 
14-8 

66 
83 
85 
86 
94 
91 
85 
77 
63 
44 

-5 
10 
21 
31 
28 
40 
33 
24 
16 
0 

71 
73 
64 
55 
66 
51 
52 
53 
47 
44 

25-6 
42-9 
52-1 
61-1 

68-0 
65-3 
56-2 
51-0 
37-4 
25-7 

2-79 
2-24 
214 
1-40 
1  57 
1-22 
1-83 
3-69 
2-18 
0-73 

9 
8 

11 
7 
9 
5 
8 

11 
5 
2 

7-5 

3 

July. 

? 

3 

1 

2-5 
13-5 

1 
4 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cedars  Rapids— Latitude,  N.  45°  2'  ;  Longituda 

W.  74°  5'.     Height  above  Sea-level,  132  feet. 


Wind,  Direction  from 

2 

Z 

W 

co 

CO 

CO 

& 

z 

s 

O 

February 

1 
0 
0 
0 
0 

1 

6 

4 

1 
1 

9 
11 
0 

0 
0 
6 

2 
0 
1 

1 

2 
0 
6 
1 
2 
1 
o 

12 
4 

2 

0 
0 

2 
0 
0 
3 
1 
2 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 

1 
0 
0 

1 
1 

8 
3 

1 
1 
2 

16 
13 
6 
8 
1 
o 

10 
3 
11 
11 

1 

0 
15 
13 
18 
4 
4 
4 
4 
2 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

July 

September 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Chicoutimi — Latitude,  N.  48°  25';  Longitude, 

W.  71°  5'.     Height  above  Sea-level,  150  feet. 


Temperate 

RE. 

Rain. 

Snow. 

r/1 

O 

K 

to 
o 

u 
o 
u 

=3 

< 

»-  c 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mtiily 
Mean. 

£ 
< 

Q 

£ 

« 

o 

• 

° 

° 

° 

° 

" 

in. 

in. 

January 

1S-8 

1-9 

16-9 

43 

39 

go 

10-4 

-  01 
21-4 

34-2 

*R 

2 

26-4 

20 
12 
12 
4 

February 

11-4 
25-9 
37-7 

—  116 

16-8 
30-7 

230 
91 
70 

43 

54 
57 

-40 

-10 

15 

S3 
64 
42 

R 

0-67 

0-35 

1 
2 
1 

6-2 
19-4 
3-5 

1 
3 
1 

March 

1 

April 

1 

May 

57-5 

37-5 

200 

87 

25 

62 
46 

47-5 
62-6 

1-26 
2-71 

12 
15 

0  6 

1 

1 

June 

69-2 

560 

13-2 

90 

44 

3 

3 

July 

72-7 
59-5 

55-2 
48-9 

17-5 
10  6 

83 
77 

42 
37 

41 
40 

63-9 
54-2 

6-28 
4-68 

22 

16 

4 
3 

1 

4 

August 

1 

4 

September 

53-4 
51-6 

44-0 
44-1 

9-4 
7-5 

76 
69 

27 
29 

49 
40 

48-7 
47-9 

2-56 
3- 13 

9 
16 

2 
3 

7 

7 

1 

October.. . 

1 

November 

340 

27-4 

6-6 

59 

-   1 

60 

30-7 

1-30 

6 

5-3 

7 

1 

4 

1 

December 

21-4 

11-5 

9-9 

37 

-  9 

46 

16-4 

000 

0 

250 

13 

1 
13 

31 

3 

42-8 

30-2 

12-6 

90 

-40 

130 

36-5 

22-94 

102 

86-4 

69 

14 

Note.— Temperature  from  Chicoutimi  West,      Precipitation  from  Hotel  Dieu  St.  Vallier. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Chicoutimi — Latitude,  N.  48°  25';  Longitude 

W.  71°  5'.     Height  above  Sea-level,  150  feet. 


Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September... 

October 

November. . 

December... 

Year 


7  a.m.  2  p.m.  9  p.m 


Force  of  Wind. 


Ill 
II 
II 
II 
II 
II 

I 

II 
II 
II 
II 

I 


II 


IV 
III 
III 
II 
II 
III 
I 

II 
II 
II 
II 
II 


II 


III 
II 
II 
II 

I 
II 

I 

I 

I 

I 
II 

I 


II 


7  a.m.  2  p.m.  9  p.m.  Mean 


Clouded  Sky. 


74 


% 


73 


% 


72 
57 
82 
50 
75 
67 
74 
75 
52 
78 
83 
S6 


7) 


78 
59 
78 
53 
73 
67 
75 
71 
64 
81 
87 


73 


Months. 

Wind,  Direction  from 

N. 

NE. 

,E. 

SE. 

S. 

sw. 

W. 

NW. 

Calm. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
2 

7 

41 
8 
39 
25 
29 
21 
10 
11 
11 
22 
10 
18 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
9 
5 
3 
5 
5 
0 

1 

2 

9 
3 
5 
6 
10 
14 
4 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 

3 
0 
5 
11 
12 
23 
8 
4 
1 
2 
8 
1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

14 

13 

15 

15 

6 

37 
53 
24 
25 
28 
19 
10 
12 
15 
5 
7 
15 

11 

21 

16 

25 

19 

21 

July 

40 

31 

40 
42 

41 

December 

46 

12 

245 

28 

57 

3 

78 

69 

250 

353 

240 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Clarke  City — Latitude,  N  50°  10';  Longitude, 

W.  66°  25'.      Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. .. 

October 

November.  . 

December. . . 

Year 


Temperature. 


Mean 
Max. 


13-6 
111 
28-7 
45-5 
49-6 
61-7 
68-2 
67-2 
58-8 
50-1 
36-2 
210 


42-6 


Mean 
Min. 


-  9-6 
-15-2 

7-9 
21-9 

34-2 
3S-2 
50-6 
47-5 
39  1 
37-2 
20-1 
40 


230 


Mean 
Daily 
Range. 


23-2 
26-3 
20-8 
23-6 
15-4 
23-5 
17-6 
19-7 
19-7 
12-9 
16-1 
17-0 


19-6 


Max. 


37 

N 
30 

4 

6 

5' 

75 

81 

81 

75 

67 

61 

36 


81 


Min. 


Range. 


131 


Mthly 
Mean. 


20 
-  2-1 
18-3 
33-7 
41-9 
50  0 
59-4 
57-3 
48-9 
43-6 
28-2 
12-5 


32-8 


Rain. 


a 


in. 

0-54 
0-00 
0-62 
0-85 
2-20 
1-95 
5-87 
416 
2-82 
7-10 
1-24 
000 


27-35 


96 


Snow. 


s 

< 


in. 
45-3 

6-3 
24-8 
10-0 

3-5 


S. 
16-7 

26-5 


133-1 


53 


O 


28 


ct/3 
a 

H 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. . . . 
October 
November. . . . 
December. 

Year . 


Months. 


Wind,  Direction  from 


NE. 


87 


97 


SE. 


SW. 


w. 


NW.   Calm. 


19 
18 
14 

6 
11 
10 

4 
12 
15 
13 
14 
24 
160 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  D'Israeli — Latitude,  N.  45°  55'  ;  Longitude, 

W.  71°  21'.     Height  above  Sea-level,  896  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

TO 

o 

o 

it 
o 
fa 

/ 

a 

u 

p 
3 
< 

93 

Mean 
Max. 

Mean 

Mm. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

c 
< 

W 
>. 

a 

1 
< 

C3 

Q 

3 

H 

311 
23-8 

5-8 
-  4-6 

25-3 
2S-4 

o 

52 
45 

-26 
-29 

78 
74 

18-5 
9-9 

in. 

000 

000 

0 
0 

in. 

501 

28-0 

12 
6 

] 

1 

July 

280 

151 

12-9 

38 

-19 

57 

21-6 

1-01 

9 

22-5 

4 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Lake  Edward — Latitude,  N.  47°  39';  Longitude, 

W.  72°  15'.     Height  above  Sea-level,  1,333  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

03 

O 

r. 

o 

to 

a 

hi 

o 

3 

03 

a 

e  03 

Mean 
Max. 

Mean 

Min. 

Mi 'an 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

= 

■f: 
>> 

Q 

<! 

a 

January 

February 

21-6 
10-1 
31-5 
48-6 
61-S 
69-1 
72-1 
68-1 

-  3-1 
-18-8 
70 
231 
34-4 
41-4 
48-7 
431 

24-7 
28-9 

24-5 
25-5 
27-4 
27-7 
23-4 
25-0 

59-0 
308 
52-6 
Sl-4 
82-2 
80-8 
84-8 
80-3 

o 

-ISO 

-44  0 

-37-2 

0-4 

30 

31-4 

35-2 

30-7 

1070 
74-8 

89-S 
81-0 
79-2 
49-4 
49-6 
49-6 

9-2 
-  4-3 
19-3 
35-8 
48-1 
55-3 
60-4 
55-6 

in. 

100 

R. 

0-66 

0-87 

1-87 

7-99 

4-99 

3-50 

1 

1 

3 

6 

12 

12 

11 

16 

in. 
26-0 
11-5 
23-5 
8-0 

9 
3 
8 
4 

1 

1 

2 

July 

4 

1 

1 

- 

. 

- 

86263-16 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  La  Tuque — Latitude,  N.  47°  27';    Longitude, 

W.  72°  48'.     Height  above  Sea-level,  520  feet. 


Months. 

Temperatu 

RE. 

Rain. 

Snow. 

o 

GO 

o 

to 

M 

O 

3 
< 

GO* 

-1 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

< 

Q 

a 
< 

03 

Q 

ceo 

X) 

H 

0 

22  -8 
141 
330 
,54  0 
63-6 
73-6 
77-7 
75-3 
68-0 
57-5 
410 
29-5 

30 
-13-4 
100 
32-4 
37-6 
44-6 
52-1 
49-5 
40-2 
39-6 
24-5 
11-1 

19-8 
27-5 
23-0 
21-6 
260 
29-0 
25-6 
25-8 
28-8 
17-9 
16-5 
18-4 

39 
41 
45 
86 
"    89 
88 
94 
92 
86 
81 
64 
42 

-34 

-32 

-24 

13 

25 

27 

42 

38 

23 

21 

3 

-  7 

73 
73 
69 
73 
64 
61 
52 
54 
63 
60 
61 
49 

12-9 
0-7 
21-5 
43-2 
50-6 
59-1 
64-9 
62-4 
54  1 
48-5 
32-8 
20-3 

in. 

1-52 

000 

1-61 

0-44 

1-60 

209 

2-74 

2-70 

401 

3-21 

100 

0-30 

3 
0 
6 
3 
8 
8 
11 
13 
6 

13 
4 
1 

in. 
21-0 

7-5 
130 

4-0 

9 
3 
3 

4 

2 

9 

May 

1 

3 

Julv 

2 

01 
2-3 
6-5 

1 

6 

12 

2 

2 

50-9 

27-6 

23-3 

94 

-34 

128 

39-2 

20-22 

76 

34-4 

38 

10 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  MaeDonald  College  (Ste.  Anne  de  Bellevue)- 
Latitude,  N.  45°  27';  Longitude,  W.  73°  59'.     Height  above  Sea-level,  ■ feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

CO 
CU 

*rt 

o 

^7 
to 

O 

GO 
OS 
f-f 

O 
u 

< 

CO 

S3  § 

SCO 

3 

J3 

H 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 

Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

43 

s 

i. 

>. 
C3 

Q 

s 
< 

en 
>> 

S 

Q 

2S-7 
17-7 
34-2 
54-8 
64-0 
74-7 
82-8 
78-3 
07-8 
59-2 
44-5 
318 

16-3 
4-1 
190 
34-4 
40-8 
510 
58-6 
57-1 
44-4 
43-6 
29-1 
16-8 

12-4 
13-6 
15-2 
20-4 
23-2 
23-7 
24-2 
21-2 
23-4 
15-6 
15-4 
150 

490 
44-0 
61-8 
870 
84-0 
S8-5 
95-3 
92-5 
S6-0 
79-4 
65 -2 
42-2 

-  50 
-110 

-  S-0 
21-2 
28-0 
41-0 
49-3 
45-0 
30-2 
24  0 
15  -2 

-  S-0 

54-0 
55-0 
69-8 
65-8 
560 
47-5 
46-0 
47-S 
55-S 
55-4 
480 
50-2 

22-5 
10-9 
26-6 
44-6 
52-4 
62-8 
70-7 
67-7 
56- 1 
51-4 
36 -S 
24-3 

in. 

3-91 

003 

2-64 

2-97 

3-01 

1-03 

0-74 

2-17 

2-79 

4-63 

2-10 

0-24 

13 

1 
8 
6 
7 
5 
3 

10 
8 

13 
5 
3 

in. 
22-5 
8-3 
11-0 

S. 

6 
7 
6 
1 

March 

May 

July 

VllL'USt 

September 

30 

t 

1 

53-2 

34-6 

18-6 

95-3 

-11-0 

106-3 

43-9 

26-26 

82 

1  Snow  not  measured. 


METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    QUEBEC. 


243 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Manouan  Crossing — Latitude,  N.  47°  54'  ; 
Longitude,  W.  73°  50'.     Height  above  Sea-level,  ■ — —  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

0i 

O 

m 
o 

to 

S3 
(H 

O 

3 
< 

in 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 

< 

■r. 
>, 

=3 

3 

43 

a 

>, 

s 

Q 

17-1 
15-9 
29'9 
47-5 
58-4 
68-5 
75-4 
69-3 

-11-9 
-24-3 
0-3 
21-7 
32-4 
39-8 
47-8 
44-9 

29-0 
40-2 
29-6 
25-8 
26-0 
28-7 
27-6 
24-4 

o 

42 
38 
54 
83 
81 
82 
88 
87 

o 

-55 
-52 

-42 
0 
19 
29 
32 
34 

0 

97 
90 
96 
83 
62 
53 
56 
53 

2-6 
-4-2 
151 
34-6 
45-4 
54-2 
61-6 
56-6 

in. 

000 

0-00 

1-25 

0-20 

2-51 

2-48 

4-30 

3-39 

0 

0 

4 

1 

11 

9 

15 

21 

in. 
390 

8-5 
24-5 
14-5 

1-0 

15 
4 

10 
9 
1 

1 

9 

July 

3 

?, 

Months. 

Wind,  direction  from 

N. 

N.E. 

E. 

SE. 

s. 

S.W. 

W. 

N.W. 

Calm. 

7 
6 
2 
7 
13 
2 

2 
0 
3 
6 
5 
3 

2 
0 
1 
2 
1 
0 

0 
0 
2 
0 
1 
0 

3 
3 
3 
0 
0 
3 

9 
4 
11 
9 
3 
5 

2 
1 
2 
2 
2 
3 

11 

14 

9 

7 

9 

16 

1 

February 

0 
0 

0 

0 

1 

December 

86263 — 16^ 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Mistassini — Latitude,  N.  48°  54';  Longitude, 

W.  72°  15'.     Height  above  Sea-level,  360  feet. 


Temperature. 

Rain-. 

Snow. 

CO 

Z  R 

Months. 

d        to 

"          O 

5      h 

i 

a 
u 
o 
u 
3 
< 

.Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

.Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

— 
< 

CO 

53 

Q 

s 

m 
>> 
03 

Q      c 

C  X 

3 

H 

• 

0 

• 

• 

- 

• 

• 

in. 

in. 

16-2 

-  7-0 

23-2 

42 

-37 

79 

4-6 

0  00 

0 

9-9 

11   . 

4 

February 

March 

6-9 

—21*2 

28-1 

40 

-44 

84 

-70 

0-00 

0 

3-2 

5    . 

4 

271 

2-6 

24  5 

49 

-27 

71, 

14-9 

-    1-72 

5 

14  i; 

11    . 

3 

2 

1 

April ....                                 

45-7 

24-2 

21-5 

82 

8 

71 

34-9 

0-20 

1 

6-5 

6 

May 

57-8 

34-4 

23-4 

84 

20 

64 

46-1 

2-18 

10 

10 

1 

3 

1 

. 

66-8 
71-3 

68-3 

41-9 
50-9 
47-6 

24-9 
20-4 

20-7 

80 
88 
84 

33 

41 
37 

47 
47 
47 

54-3 
611 

57-9 

4-51 
5-94 
4- 19 

14 
21 
19 

3 

1 

2 

July... 

August 

September. 

2 

02-2 

40-9 

21-3 

77 

30 

47 

51-6 

304 

11 

S. 

2 

3 

4 

2 

October..                           

49-7 

331 

16-6 

74 

22 

52 

41  4 

3-05 

13 

S. 

4    . 

3 

4 

November   

37-3 

23-9 

13-4 

59 

0 

59 

30-6 

108 

7 

4-4 

5    . 

4 

December 

22-7 

5-8 

16-9 

37 

-12 

49 

14  2 

011 

1 

12-8 

11    . 

2 
27 

1 
22 

44-3 

23-1 

21-2 

88 

-44 

123 

33-7 

26  02 

102 

52-4 

57    . 

lfi 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Quinze  Dam — Latitude,  N.  47°  34';  Longitude, 

W.  79°  16'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

1 ; 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

CO 

o 

05 

o 

X 
S3 
i-> 

O 

u 

< 

CO 

Mean 

Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

a 

< 

>> 

G 

CO 

>. 
03 

P 

-  H 

B  J. 

3 
A 
H 

January 

February. ...                             

o 

9 
23-4 
40-7 
55-3 

4-5 
-8-1 

9-7 
29-9 

0 

24-4 
31-5 
310 

2.5-4 

0 

56 

40 
60 
84 

-20 

-25 

-20 

13 

o 

76 
65 

Ml 

71 

16-7 

7-6 

25-2 

42  -6 

in. 
0-18 
000 
0-54 

1  42 
1-92 

3-93 
3-84 
1-68 
3-96 
2-23 
0-00 

1 

0 
2 

6 
6 
3 
5 
6 
4 
7 
7 
0 

in. 

24-S 
8-0 
7-3 
40 

S. 

10 
2 
3 
1 

1 

1 

April   . 
Ma\ 

800 
83-0 
79-8 

il 
51-1 

29-3 
29-6 
28-6 

99 
95 
96 

31 
39 
34 

68 
56 
62 

65-4 
6S-2 
65-5 

2 

August 

September     .    .      . 

1 

5S-6 
42  7 

! 

38-0 
28-2 
15-2 

20-6 

14," 
16-7 

86 
58 
44 

14 

14 

-11 

72 
44 
55 

48-3 
35-5 
23-6 

5-5 
10-4 
151 

2 

3 

12 

1 

1 

22-02 

47 

75-1 

34 

1 

5 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Roberval — Latitude,  N.  48°  31'  ;  Longitude, 

W.  72°  13'.     Height  above  Sea-level,  352  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

to 
O 

to 

Ml 
O 

tn 

O 

< 

■A 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
.Mean. 

S 
< 

GO 

>, 
03 

0 

s 
< 

CO 
>> 

oj 
Q 

"3  *- 
C'/J 

-a 
H 

- 

• 

• 

0 

o 

• 

• 

in. 

in. 

March 

May 

'J.-i   1 

9-9 

15  2 

39 

-  6 

45 

17-5 

000 

0 

S. 

11 

Snow  not  measured. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Ste  Anne  de  la  Pocatiere — Latitude,  N.  47°  22'; 
Longitude,  W.  70°  2'.     Height  above  Sea-level,  65  feel 


Months. 

Tempekati  i.i 

Rain. 

Snuw 

i 

"3 
O 

CO 
M 

O 

o 

3 
< 

.  S 
5  fe 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

a 

< 

■a 

Q 

*> 

a 
< 

CO 

>> 

ca 
Q 

5x 

21-6 
13-4 
32-7 
47-4 
56-9 
6S-2 
73  0 
70-5 
04-4 
53-3 
42-9 
25-S 

o 

9-0 

12-6 

45-4 

39-2 

610 

82-2 

87-8 

S3 .2 

82-2 

si   2 

81-6 

75-2 

63  : 

36-2 

-250 

70-4 

15-3 

in. 

2-03 

000 

1-47 

0-72 

2-69 

1  32 

3-64 

1-34 

2-S1 

3  ■  42 

0-67 

013 

6 

0 

7 

5 

9 

8 

13 

10 

6 

17 

8 

1 

in. 
21-0 
24-5 
27-0 
6-0 

7 
14 
5 
6 

February 

150 
28-2 

37-9 

a-  5 

51-7 
50-3 
42-7 
39-1 
30-8 
9-1 

17-7 
19-2 

19  0 
23-7 
21-3 
20-2 
21-7 
14  2 
12- 1 
16-7 

-  0-0 
8-S 
22-0 
34-0 
44  0 
39-2 
33-2 
21  4 
40 

-20-2 

67-0 
73-4 
65-8 
49-2 

420 
48-4 
50-8 
59-2 
56-4 

23-8 
37-8 
47-4 
56-4 
62-3 
60-4 
53-6 
46-2 
36-9 
17-5 

April 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Shawbridge— Latitude,  N.  45°  54'  ;  Longitude, 

W.  74°  3'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Shawenegan  Falls — Latitude,  N.  46°  34'  ; 
Longitude,  W.  72°  43'.     Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Timiskaming — Latitude,  N.  46°  44'  ;  Longitude, 

W.  79°  T.      Height  above  Sea-level, feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for    the    Year  1913,  Weymoutachingue  (Dam  A) — Latitude,  N.  47° 
55'  Longitude,  W.  73°  50'.       Height  above  Sea-level,  -    —  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the   Year  1913,   Weymontachingue    (Dam  A) — Latitude,  N.  47c 
55'  Longitude,  W.  73°  50'.      Height  above  Sea-level,  ■ ■  feet. 
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Monthly  and^ Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  White  Shore  Lake — Latitude,  N.  48°  12'  ; 
Longitude,  W.  75°  43'.     Height  above  Sea-level,  1,394  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Dalhousie — Latitude.  N.  48°  4'  ;  Longitude 

W,  66°  22'.     Height  above  Sea-level,  39  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Fredericton  Exp.  Farm — Latitude,  N.  45°  57'; 
Longitude,  W.  66°  36'.     Height  above  Sea-level,  164  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Grand  Falls — Latitude,  47°  2';   Longitude, 

W.  67°  44'.     Height  above  Sea-level,  ■ feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Moncton — Latitude,  N.  46°  9';   Longitude, 

W.  64°  45'.     Height  above  Sea-level,  50  feet. 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Point  Lepreaux — Latitude,  N.  45°  4';  Longitude, 

W.  66°  28'.     Height  above  Sea-level,  30  feet. 
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52 
53 
39 
71 
54 
54 

in. 
3-54 
0-S4 
4-45 
2-73 
4-87 
1-24 
400 
2-68 
2-45 
516 
1  ■  38 
;■■ 

7 
2 
6 
5 
6 
3 
6 
6 
5 
10 
3 
5 

in. 
5-8 

240 
8-0 
0-5 

6 
6 
5 
1 

10 
8 
9 
6 

April 

II 
I 

II 
III 
11 
III 
III 

II 

II 

III 

III 

II 

III 

III 

11 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

1 

July. 

August 

mber                                .    ... 

1 

16 
7 
9 
2 

1 
2 
1 
4 
14 

3 

1 

3-5 

1 

85 

Year 

58 

50 

51 

53 

36-26 

64 

41-8 

22 

5 

METEOROLOGICAL    TABLES,    PROVINCE    OF    NEW    BRUNSWICK. 


253 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  St.  Stephen — Latitude,  N.  4.")°  11';  Longitude 

W.  67°  16'.     Height  above  Sea-level,  35  f< 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

"3 
O 

c 
3 

71 

O 
i- 

3 
< 

Mean 

Max. 

M  i  n . 

Mean 
Daily 

Max. 

Min. 

! 

Mthly 

g 

Q 

to 

Q 

=  -/. 

Januarv 

o 

IS  1 

24    ! 
41-2 
53-9 
59-2 
71  'J 

lfl-1 
30 
22-5 
298 
36-2 
45-3 

190 

18-7 

_'M 
230 
26-6 

0 

550 
460 
580 
82-5 

81-5 

-130 

-20-2 

-200 

170 

.220 

330 

68-0 
66-2 
780 

50-0 
48-5 

0 

25-6 
13-7 
31-9 

41-8 
47-6 
58-6 

in. 

0-00 
3-12 
1-77 
2-74 
1  35 

8 
0 
8 
4 
8 
6 

in. 

1)  (III 

22-3 

7-5 

1-5 

0 

7 
3 

1 

Februarv 

March 

4 
2 
1 

April...   . 

May 

2 

July 

August 

September 

67-3 
59-8 

47-1 
'34-7 

41  0 
46- 1 

27-6 
18-1 

26-3 
13-7 
19  5 
16-6 

900 
74-5 
0.5-0 
50  0 

27-0 

260 

6-0 

-120 

630 
48-5 

59-0 
62-0 

54-2 
530 
37-3 

306 
5-29 
1-29 
1-35 

8 

16 

3 

1 

3 

1 
1 
1 

■> 

October. .                         

November.    .  . 

December 

8-0 

2 

Year 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Sussex — Latitude.  X.  45°  38';   Longitude, 

W.  (\r>°  38'.     Height  above  Sea-level,  69  i 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

■1. 

_^ 

0 

3 

1 

1 
1 

7". 

SB 

O 

03 
O 

< 

en 

Max. 

Mean 
Min. 

Daily 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

< 

■f. 
- 

< 

m 
>, 

Q 

"3  ~ 
C  GO 

3 

H 

Januarx 

350 
24-9 
41-7 
53-3 
56-2 
67-8 
75-7 
73-1 
63-7 
61-2 
46-9 
35-4 

13-7 

30 

36-4 

42-3 
55-1 
50  3 
43-7 
490 
27-3 
17-6 

21-9 
21-9 

18-3 
20  1 
19-8 

25-5 
20-6 
22-S 
200 

12  2 
1"  i: 
17-8 

56 
52 

80 
70 
75 
88 
83 
80 
71 
62 
52 

-  6 
-25 
-10 

12 
22 
32 
43 
34 
31 

6 

-  7 

0 

62 

77 
73 
6S 
4S 
43 
45 
49 
49 
45 
56 
59 

o 

24-6 

32-6 
43-2 
46-3 

55-1 
65-4 
61-7 
53-7 
551 
37-1 
26-5 

in. 

3-10 

0-10 

2-S3 
4-54 
1-48 
4-76 
3-66 
2-53 
6-23 
1-51 
0-93 
38-23 

5 
1 
5 

4 
7 
8 
8 
5 
3 
6 
3 
1 
56 

in. 

5-0 
25-0 

7-0 

3 

ii 
3 

February 

March 

April. .      . 

May    ... 

July 

3 

1 

October 

26-S 

7 

6 

530 

32-9 

20-1 

88 

-25 

113 

42-9 

63  -8 

19 

4 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Sussex — Latitude,  N.  45°  38';   Longitude, 

W.  65°  38'.      Height  above  Sea-level,  69  feet. 


Months. 

Wind,  Direction  from 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

s. 

sw. 

W. 

NW. 

Calm. 

1 
0 
0 
0 
2 
4 
1 
0 
2 

1 
0 
0 

2 
4 
I 
3 
11 
2 

0 
2 

3 
11 

1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

1 

0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 

11 

0 
6 
3 
2 

3 

12 
8 
2 

3 
6 
1 

1 
0 
3 
0 
1 
3 
5 
2 
0 
0 
1 
1 

6 
9 
5 
2 

3 
6 
0 
6 
3 
2 
6 
7 

10 

14 

14 

22 

12 

12 

July.                                                    

11 

13 

17 

11 

15 

16 

11 

35 

4 

3 

4 

57 

17 

55 

167 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Williamsburg — Latitude,  N.  46°  20';  Longitude, 

W.  66°  43'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

n 
o 

o5 

bo 

o 

3 

w 

03 

O 

3 
< 

m 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

S 
< 

03 

>> 

o3 

0 

1 
< 

>> 

03 

Q 

"3  :£ 

BOO 

January 

27-9 
19-2 

:::;:, 
50-3 
55-8 
67-9 
73-6 
72  ■  7 

6-6 
0-6 
10-3 
28-2 
340 
43-3 
51-9 
48-5 

21-3 
18-6 
17-2 
22  1 

21-8 
24  •  r, 
21-7 

24-2 

48 
45 
54 
So 
83 
SO 
89 
85 

-13 
-19 

-13 
12 
25 
31 
40 
34 

0 

61 
64 
67 
73 
58 
40 
4!) 
51 

0 

17-3 
9-9 
24-9 
39-3 
44-9 
55-6 
62-7 
60-6 

in. 

2-63 

0-83 

2-85 

5-21 

3-44 

1-63 

3-89 

3-45 

7 
2 

5 
9 
7 
12 
12 
10 

in. 

24-0 

23-7 

32-0 

101 

11 

10 
9 
6 

2 
1 

April. .. 

1 

1 
4 
2 

September 

Year  . 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Williamsburg — Latitude,  N.  46°  20':  Longitude 

W.  66°  43'       Height  above  Sea-level, feet. 


Wind,  Direction  from. 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

s. 

sw. 

w. 

NW. 

1  !alm . 

4 

9 

6 

11 

13 

9 

6 

11 

1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
2 

5 
7 
3 
4 
0 

2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 

6 
3 

10 
3 
5 

10 

7 
10 

1 

1 

2 
1 
0 
0 
9 

0 

9 

7 
6 
7 
3 

8 
11 
10 

4 
1 
4 
3 
2 

0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

March 

Year 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Advocate — Latitude,  N.  45°  19';  Longitude, 

W.  64°  46'.    Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

O 

it 
O 

1 

5 

a 
< 

._  E 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

g 
< 

Q 

<< 

to 

s' 
Q 

SCO 

r-1 

January. 
February 

o 

.;.  < 
26  -5 
41-2 

18-0 
10-4 
23-7 

19-6 

Id  1 
17-5 

50 
42 
60 

0 

-15 

5 

50 
57 
55 

27-8 
18-5 
32-4 

in. 
7-00 
0  00 
7-2S 

8 

0 

10 

in. 

ts 
ts 

2 
3 

April 

May         

July 

August 

September. 

62-4 
47-7 

4S-8 
30  -8 

13-6 
1(30 

73 
64 

28 

12 

45 

52 

55-6 
39-3 

2  31 
1-99 

11 

7 

1 

1 

1 

f  Snow  not  measured. 


Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Antigonish — Latitude,  N.  45°  38';  Longitude, 

W.  61°  59'.     Height  above  Sea-level,  50  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

'Tl 

"3 

O 

CO 

o 

<A 

i~ 
O 

u 

3 
< 

EQ 

,;    B 

Mian 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

< 

0 

S 

a 

•Si 

ary 

40-5 
29-4 
43-6 
52-3 

56-1 
65  1 

.  ;  2 

74-2 
65-7 
62-7 
48-0 

37-1 

15-4 

50 
22-6 
30-8 
34-6 
41-3 
51-7 
51-9 
45-0 
46-6 
29-fl 
20-5 

25-1 

24-4 

21  5 
215 
23-8 
21-5 

20-7 
161 

19  r 

16-6 

60 
55 

09 
82 
75 
87 
87 
82 
82 
73 
65 
58 

_  9 
-24 

-  5 
14 
21 
27 
36 
38 
29 
22 
13 

-  1 

02 
70 
7! 
68 
54 
60 
51 
44 
53 
51 
52 
59 

o 

28-0 
17-2 
33   l 
41-6 
45-4 
53-2 
62-4 
03  1 
55-3 
54-7 

in. 

in. 

"'< 

July 

28-8 



54-0 

32-9 

21-1 

87 

.  -24 

111 

43-4 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kentville — Latitude,  N.  45°  3'  ;  Longitude, 

W.  64°  36'.     Height  above  Sea-level,  40  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain-. 

Snow. 

to 

o 

O 

CO 

M 
O 

'- 

1 

03 

03   ' 

tH 

O 

3 
< 

-  3 
—  — 

-  z 

:- 

Mean 
Max. 

Mean 

Min. 

}.L-an 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Mthly 

Mean. 

< 

CO 
>> 

03 

Q 

s 
< 

CO 

>> 
- 

January 

33-3 

23-8 
40  (i 
48-6 
54-8 
G6-7 
74 -G 
72  5 
61-9 
60-2 
43-4 
31   1 

16-5 

7-2 
23  1 
31-6 

350 

42-7 
52-6 

49-3 
43-5 
17  5 

1S-5 

0 

16  S 
16-6 
17-5 

17-0 
19  8 
24-0 
220 
23-2 
18-4 
12-7 

12-6 

54 
49 
63 

:.-. 

67 
78 
86 

- 

69 

65 

51) 

o 

0 

-  9 

-  1 
16 
23 
32 
42 
34 
32 
28 
17 

3 

54 
58 
64 

5 

■11 

46 

44 

50 
-"ill 
41 
48 
47 

24-9 
15  5 
31-9 

40  1 
44-9 

54-7 

52-7 
53-8 
360 
24-8 

in. 

2-10 

0-37 

2-90 

4-6S 

1-12 
73 
1  42 
2-07 
9-66 
1-68 
2-79 

9 
1 
9 
7 

10 
9 

11 

1 

Hi 
5 
4 

ill. 
2-3 

14-8 
7-5 
8-6 

4 
9 
9 
2 

April 

May 

9 

July 

August 

1 
1 

3 

9 

1 

]  ii       i 

November 

1  teccmber 

1 

2 

16    l 

S 

Year 

510 

330 

18-0 

86 

-  9 

95 

420 

35-29 

511 

■• 

6 

Months. 

Wind,   Dire<tto> 

PROM 

X. 

XE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

W. 

X\V. 

Calm. 

1 

1 

o 

2 

8 

8 

7 

2 

0 

February 

4 

1 

3 

0 

1 

5 

11 

3 

0 

March 

1 

1 

1 

3 

4 

11 

7 

3 

0 

April 

1 

4 

2 

1 
2 
0 

8 
4 
3 

0 
3 

1 

5 
3 

9 

3 
2 
6 

G 

7 
9 

6 
6 

7 

0 

May 

0 

June 

0 

2 

0 

2 

0 

6 

10 

10 

1 

0 

1 

0 

2 

2 

3 

4 

6 

13 

0 

4 

0 

4 

0 

4 

4 

8 

G 

0 

October 

1 

3 

7 

6 

10 

0 

2 

2 

0 

2 
2 

2 

1 

4 
6 

2           :;           4 

8 

7 

5 
6 

0 

2           5 

2 

0 

25 

12 

46 

21          54 

59 

88 

60 

0 

86263—17 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Kentville  Exp.  Farm — Latitude,  N. 
Longitude,  W.  .     Height  above  Sea-level,  -  —  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow  . 

CO 

o 

CO 

to 
o 

to 

rt 
u 
O 
u 

3 
< 

,     in 
C    O 

H 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

2 
< 

to 

<& 

a 

< 

>. 
03 

Q 

o 

• 

° 

• 

■ 

o 

o 

in. 

in. 

March.. 

April ... 

49-5 
5-1-4 
07-7 
75-9 
74-9 
63-8 
62-3 
45  3 
29-6 

34-2 
37-6 
45-7 
550 
51-9 
45  -0 
50  9 
31  -8 
17-2 

15-3 

10  S 
22-0 
20-9 
23-0 
18-8 
114 
13-5 
12-4 

77 
70 
78 
87 
86 
84 
74 
G5 
55 

19 
27 
33 
44 
36 
35 
31 
21 
6 

58 
43 
45 
43 
50 
49 
43 
44 
49 

41-9 
46  0 
50-7 
65-4 
63-4 
54-4 
56- 1 
38-5 
23-4 

4-28 
317 
1-23 
3-72 
1-70 
2-55 
9-GO 
1-97 
3  02 

10 
18 
10 
16 
10 
14 
22 
10 
5 

May 

July.... 

•>, 

October 

13  S 

11 

1 

Months. 

Wind,   Direction  from 

Z 

a 
z 

w 

m 

■5 

m 

& 

Z 

O 

May ....... 

July.                                                                      ......... 

1 

0 

0 

3 

8 

6 

4 

9 

0 

0 

7 

0 

12 

1 

5 

3 

3 

0 

1 

5 

0 

2 

2 

5 

3 

11 

0 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Liverpool — Latitude,  N.  44°  0'  ;  Longitude, 

W.  64°  40'.     Height  above  Sea-level,  50  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

t 

3 
O 

X' 

O 

DO 

u 

a 

< 

_  s 

a  o 
J30Q 

Mean       Mean 
Max.    1     Min. 

Mean 
Daily- 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mtlily 
Mean. 

I 
< 

n 
>> 

as 

- 

-** 

< 

Til 
>. 

& 

January 

■ 

• 

• 

• 

• 

D 

o 

in. 

in. 

February 



March 

16             51         44 -5 

May 

57  4 
68-4 
75-6 
73-8 

68  7 
66  2 

54  .' 

31-5 
39  1 
49-5 

44  2 
41   7 
51  4 
30-9 

25-9 

:".:  :: 
26-1 
29-6 
270 
14-8 
23  3 
20-4 

67 

7-. 
90 
85 
89 
74 
66 
57 

•> 

June 

29 

38 
31 

49 
62 
54 
60 

53  -7 
62-6 
59  0 
55-2. 
58  8 
42  6 
34-2 

li 

July 

5-88 
4-76 
1-95 
11  43 
2-38 
5-97 

7 
4 
8 
12 
7 
9 

August 

September 

1 

October. 
November 

26             4>v 
13              53 
10             47 

-^ 

2 

1 

December 

44  4          240 

S. 

2 

Months. 

Wind,  Direction  from. 

N. 

NE. 

E.        SE 

s. 

sw. 

w. 

NW.  Calm. 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

6 

1 
0 
3 
4 

1 
1 
2 

0 
2 
1 
1 
0 
.     1 
4 
2 

5 
11 

7 

9 

10 

14 

7 
8 

5 

0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
10 
6 
2 
10 
2 
4 

3 

7 
10 
10 

6 

1 
10 

2 

4 
2 
2 
2 

8 
1 
6 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

December 

13             0 

862G3— 17.', 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913.  Merigomish — Latitude,  N.  45°  37';  Longitude 

W.  62°  21'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

"3 
- 

eg 
O 

< 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

.Mean. 

<! 

>> 

C8 
Q 

S 
< 

'Si 

>> 

a. 

-a  5 

C    O 

J  -7- 
H 

January  

...351 

22-7 

19  -0 
6-2 

15-5 
10-5 

51  5 
45-3 

0-S 
-ISO 

50-7 
63 -3 

27-3 
14  -■> 

in. 

2-60 

000 

9 
0 

in. 
5-5 
19-3 

3 
11 

February ... 

March 

April   ...                                       

May   

June 

July 

August 

Si  ;ii  amber 

'  Ictober 

November 

December 

Year.. 

Wind,  Direction  from 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

sw. 

W. 

NW. 

Calm. 

January 

8 
IS 

0 
3 

0 
0 

0 
4 

11 

1 

11 

2 

11 

7 

15 
18 

6 
3 

^T:i  I  r}  i     .                                                                                                                                                                ......               

April   

May.      ........ 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Nappan — Latitude,  N.  45°  46'  ;   Longitude, 

\Y.  (34°  34'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 

Temperature. 

Rai 

X. 

Snow. 

- 

- 
- 

1 

:: 

Z 

En 

i. 
■A 

Q 
U 
3 
< 

Mean 
Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Mthly 
Mean. 

a 

< 

•Jj 

>. 

3 

0 

— 

a 

- 

> 
a 
Q 

• 

■ 

0 

• 

° 

• 

in. 

2  42 

0-45 

5-30 

301 

2-3S 

1-98 

4-98 

3-76 

2-70 

7-83 

163 

2-65 

7 

10 
8 

10 
7 

11 
8 
8 

13 
5 
4 

in. 
0-5 
170 
110 

4-5 

1 
6 
4 

2 

February.. . 

• 
May 

July 

August 

01-5 
45-5 
32-0 

49-5 

30-7 
20-0 

120 

1-1  S 
12-0 

72 

65 
55 

28 

10 

0 

44 
55 
55 

55-5 
38-1 

26  (i 

0-4 
1-6 

2 
3 

39-09 

92 

35  0 

18 

Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  New  Germany — Latitude,  X.44°30';  Longitude, 

W.  04°  42'.     Height  above  Sea-level,  — -  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

CO 

CD 

O 

'A 

a 
o 

o 

< 

i-7- 

Mean 

M:t\. 

Mian 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mian. 

= 

< 

m 

>> 

Q 

a 
< 

a 
Q 

0 

37-6 

280 
42-6 

54  -0 
59-S 
70-6 
78-8 
77-7 
00 -5 
64-4 
48-4 
36-3 

O 

IS -5 

90 

26-5 

33-2 
36-4 
41  4 

51-8 
48   1 
42-0 
49-0 
27-9 
22-S 

19  1 

19-0 
161 

23-4 
29-2 
27-0 
29-6 
24-5 
15-4 
20-5 
13-5 

o 

55 
46 
68 
81 

77 
SO 
94 
S6 
82 
75 
72 
4S 

o 

5 

-15 

5 

19 

23 

32 
41 
37 
30 
26 
10 
10 

o 

50 
61 
63 
62 
54 
48 
53 
49 
52 
49 
50 
3S 

2S-0 
18-5 
34-6 
43-6 
48-1 
56-0 
65-3 
62  9 
54-2 
56-7 
38-2 
29-5 

in. 

4-01 
104 
593 
4-59 
5-05 
1-GS 
8-10 
107 
2-94 
8-63 
2- IS 
4-08 

9 
3 
8 
5 
4 
0 
9 
5 
8 
11 
5 
4 

in. 
40 
12-0 

11-0 

1 
2 
3 

2 

February 

April 

1 

1 

July 

?: 

August 

7-0 

5 

55-4 

33-9 

21  5 

94 

-15 

109 

440 

49-90 

77 

34-0 

11 

fi 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Port  Hastings — Latitude,  N.  45°  39';  Longitude, 

W.  61°  22'.     Height  above  Sea-level,  45  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

V 

"3 
O 

2 

09 

bO 

o 

In 

O 
3 
< 

.      DO 

r  r 

Mian 
Max. 

Moan 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min.       Range. 

Mtlily 
Mean. 

< 

;>> 

S3 

Q 

i 
< 

Q 

T3   ■- 

c  o 

January 
February.. 

Marcli.. 

April. 

May 

27-9 
20  1 

301 
44-2 
55-2 
66-3 

17  7 
9-9 

20-4 
310 
31  6 
40-3 

10-2 
10  -2 
9-7 
13-2 

23-6 

26  0 

38 

35 
48 
70 
70 
82 

-   2 

—13 

8 

16 

20 

29 

411 
4S 
40 
54 
50 
53 

o 

22-8 
15  0 
25-2 
37-6 
43-4 
53-3 

in. 
3-32 
130 
300 
11  77 
90S 
210 

3 

1 
4 
8 
9 
3 

in. 
0-0 
7-0 

0 
3 

1 

1 

July. 

August  ... 
September... 

Months. 

Wind,  Direction  froik 

[ 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

W. 

N\V. 

Calm. 

January.   . 
February. 

March 

April.. 

June 
July 

o      o      o      o      o      © 

8 
9 
1 
4 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

10 
11 

12 

0 
0 
0 
2 
1 
1 

11 
6 

16 
9 

14 

12 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
2 
4 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

August.. 

December 

Year  . 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Sable  Island  (East  Point) — Latitude,  N.  43°  58'; 
Longitude,  W.  59°  46'.     Height  above  Sea-level,  25  feet. 


Temperature. 

Wind,  Direction  from 

7  a.m.  2  p.m. 

9  p.m. 

Mean 

Mean 

.Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 

Mean.  Max. 

Min. 

0 

4 
2 
2 
2 
11 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

22 

v. 
8 

10 

1 

5 
21 
10 

6 

5 
11 

9 

11 

17 

114 

M 

0 
0 
0 
0 
4 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 

-/. 

10 

9 
12 

6 
15 

5 
11 

8 
11 
41 

6 

16 

150 

X 

0 
2 
0 
0 
8 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
26 

Be 

X 

32 
25 
41 
44 
16 
17 
48 
54 
31 
35 
26 
22 
391 

Be 

0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 

Be 

y. 

43 
34 
37 
33 
27 
21 
23 
26 
37 
8 
47 
34 
370 

"3 

'_ 

o                  o 

32-7      36-9 
24-2     29-8 
1     35-1      38   1 
39-4      42-7 
43-9     47  •:; 
49-9      55-3 
56-1      60-9 
590     65-8 
57-8      61  9 
570     62-2 
461      51-3 
37-8     411 

o 

34-2 
27-0 
35  1 
39-5 
42-7 
49-2 
55  4 
58-8 
57-6 
55-8 
46-7 
36-8 

o 

34-5 

27  0 
35-9 
40-3 
441 
50-9 
570 
600 
58-7 
57-7 
47-7 
38-1 

• 

0 

O 

O 

50 
49 

46 

18 
:. 
20 
28 
36 
41 
50 
54 
49 
48 
37 
23 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

o 

49 

57 
65 
68 
72 
70 
(17 
61 
45 

Julv 

o 

September 

o 

o 

0 

0 

44-9      49-4 

44-9 

46-1 

72 

5 

o 

January.. . . 
February . . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November. 
December. . 


Months. 


Year. 


Rain. 


in. 

4-23 
3-05 
2-71 
1-74 
5  20 
0-75 
2-35 
1  31 
1-85 
403 
2-60 
1-61 
31-43 


Snow. 


in. 
00 
6-4 


10 

7-4 


11) 


O 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Truro — Latitude,  N.  45°  22'  ;    Longitude, 

\\ .  63°  18'.     Height  above  Sea-level,  77  feet. 


Months. 

i'ERATURE. 

Wind,  Direction 

FROl 

S  ;,  rh. 

12.30 
p.m. 

9p.m. 

Mean. 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean. 

Max. 

Min. 

fc 

y. 

H 

X 

X 

X 

'& 

s 

o 

o 

o 

° 

° 

o 

° 

■> 

• 

• 

o 

January  .  . 

23-1 

300 

27-2 

26-8 

36-8 

16-8 

200 

26-8 

57 

-10 

8 

i 

4 

5 

20 

20 

13 

20 

9 

February.  ..... 

10  l> 

21  5 

15-6 

15-9 

25  9 

3-7 

22  2 

14  S 

52 

-28 

14 

8 

4 

4 

1 

9 

21 

IS 

5 

March 

31  4 

3S-0 

33-5 

34-3 

42-7 

25-2 

17-5 

33  9 

63 

-   1 

1 

6 

6 

6 

19 

22 

22 

10 

1 

\;>ril       . 

39-3 

47!) 

39-5 

42-2 

50-5 

320 

18-5 

41-:; 

74 

15 

' 

12 

3 

2 

14 

14 

14 

5 

4 

May 

45-6 

54-2 

43-5 

47  -8 

56-9 

36  3 

20-6 

46-6 

71 

23 

28 

7 

4 

S 

10 

10 

13 

12 

1 

June. ...... 

54-7 

63-2 

52-0 

56-7 

66-8 

41  -S 

25-0 

54-3 

75 

28 

17 

2 

1 

0 

13 

24 

18 

14 

1 

July 

61-5 

71-9 

60-3 

64  6 

75-3 

52-5 

22-8 

63-9 

87 

40 

12 

1 

1 

s 

13 

25 

20 

S 

5 

b 

III) -4 

72-9 

60-7 

64-6 

760 

50-7 

25-3 

63-3 

S6 

33 

8 

2 

0 

1 

22 

28 

20 

3 

9 

September 

51  -3 

630 

51-7 

55-3 

65-4 

43-7 

21-7 

54  6 

77 

31 

13 

10 

4 

4 

5 

18 

18 

10 

8 

i  >ctober 

55-9 

618 

55-2 

57-6 

04  1 

500 

14  -I 

57  0 

74 

27 

■_> 

12 

17 

12 

111 

17 

5 

5 

4 

November 

350 

43-8 

36  -S 

38-5 

46-8 

29-3 

17  5 

0 

65 

11 

S 

10 

4 

3 

9 

22 

15 

15 

4 

December.  . 

25-5 

31-3 

20-7 

27  X 

35-5 

19-6 

15-9 

27  5 

57 

2 

6 
139 

!) 
80 

9 

3 
56 

9 
154 

15 
224 

10 

1S9 

29 
149 

3 

Year.                    

4,-2 

50-  0 

41-9 

44-3 

53-6 

33-5 

20- 1 

43  5 

.87 

-28 

47 

Months. 


January  . 
I  ebruary. . 

. 
April.  . 
May 
June. 
July . 
Augusl 

0 

mbi  i 
mber 


Force  of  Wi  sd. 


p.m. 


Clouded  Ski. 

Rain. 

Snow. 

— 
O 

W 

u 

O 

to 

o3 

Ft 

o 

< 

"°  5 

c  o 
H 

S  p.m. 

12.30 
p.m. 

9  p  a 

Mean. 

in. 

m 

>> 

0 

S 

>. 

% 

% 

%    ' 

', 

in. 

67 

69 

67 

68 

3-06 

12 

5-1 

7 

3 

2 

1 

66 

68 

7s 
64 

62 

66 
65 

0-42 
5-58 

1 
16 

28-0 

5-8 

15 

7 

2 
2 

2 

1 

65 

67 

65 

66 

5-83 

12 

1-2 

3 

1 

1 

71 
55 
73 
58 
64 

70 
56 

61 
56 
02 

64 
44 
48 
49 
50 

68 
52 
61 
54 
59 

3-27 
1-77 
2-88 
2-44 
2  1)5 

15 
12 
14 
11 
10 

S. 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

88 

84 

76 

83 

9-40 

17 

S. 

1 

2 

1 

7-1 

64 

i,l 

67 

303 

10 

1-9 

2 

3 

75 

75 

64 

72 

2-74 

6 

11-S 

7 

1 
9 

1 
12 

.... 

69 

66 

59 

65 

43-37 

136 

53-8 

43 

12 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Truro  (Agricultural  College) — Latitude,  N.  45°25'; 

Longitude,  W  63°  15'.     Height  above  Sea-level,  -    -  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

w 

"3 
O 

2 

1 
2 

CO 

o 

1 

< 

03 

t- 
O 

3 
< 

-3  - 
a  o 

H 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Han;;''. 

Mthly 
Mean. 

S 

>> 

a 

I 
< 

1 

Q 

January      

35-4 
25  0 
40-5 
49-1 
54-7 
64-2 
740 
73-4 
62-8 
63-3 
47-7 
36-4 

15  2 

1-9 

240 

31-7 
36-2 
42- 1 
53  1 
500 
45  1 
50-6 
280 
18-7 

o 

20-2 
23  ■  I 
16-5 

174 
18-5 
22-  1 
20-9 
23  4 
17-7 
12-7 
19-7 
17-7 

57 
52 
60 
72 
69 
73 
85 
S2 
73 
7:; 
66 
57 

0 

-18 

_2 

14 

24 

28 

42 

33 

30 

28 

10 

•  ! 

57 
70 
62 
58 
45 
45 
43 
49 
43 
45 
56 
54 

25-3 
13-4 

32-3 
404 
45-5 
531 
63-6 
61-7 
53-9 
56-9 
37-8 
27  -6 

in. 
2-61 

048 
4-57 
11-28 
2-69 
1-49 
212 
1-54 
3-06 
9  ■  22 
3-33 
2-95 

13 

2 
13 

11 
11 

9 
13 

9 
12 
14 

8 

8 

in. 
3-5 
21-0 

■III 
S 

3 

11 
3 
3 

February 

March 

2 

April 

» 

1 

1 

July 

August 

4 

1 

10 
14-3 

1 
5 

5 

9 

.... 

52-2 

331 

191 

85 

-18 

103 

42-6 

45-34 

123 

43-8 

26 

1 

January 
February . . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November. 
December. . 
Year 


Months. 


Wind,  Direction  erom. 


N.      NE.      E.       SE.       S.       SW.       W.     NW.  Cal 


31 


31 


1 

2 
3 
2 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
1 
3 
25 


56, 


5 

4 
20 
21 
22 
18 

4 
15 

6 
135 


2 
0 
1 

2 

0 

1 

8 

12 

10 

6 

2 

5 

49 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Whitehead — Latitude,  N.  45°  15';     Longitude, 

W.  61°  8'.     Height  above  Sea-level,  20  feet. 


Months. 


January. . . 
February.  . 

March 

April       . 

May 

June 

July 

August 
September. 

October 

November.. 

December. . 

Year. . . . 


Temperature. 


7  a.m. 


26-9 
181 
311 
34-1 
400 
47-2 
54-5 
60-7 
54'.) 
56  1 


30-4 

22-0 
32-6 
37-9 
43-9 
49-3 
59-7 
63  2 
59  0 
57-3 


9  p.m. 


29-3 

25- 1 
311 

35-4 
39-9 
471 
54-3 
60-6 
55-9 
55-6 


Mean.  Mean 
Max. 


29-0 
20-3 
31-5 
35-7 
40-9 
47-7 
55-7 
61-5 
511-4 
56  1 


Mean 
Mean  I  Daily 
Min.  I  Range 


Mean 


Max. 


Min. 


Wind,  Direction  from 


fc 

Z 

H 

X 

s 

•z. 

14 

1 

6 

10 

17 

20 

13 

12 

19 

7 

6 

5 

0 

14 

2 

25 

5 

3 

11 

1 

22 

36 

7 

8 

20 

G 

12 

1 

10 

24 

4 

7 

13 

8 

8 

10 

20 

16 

4 

14 

17 

2 

5 

3 

IS 

42 

4 

2 

8 

:; 

8 

7 

9 

56 

1 

1 

13 

4 

3 

4 

15 

52 

1 

1 

23 

10 

3 

9 

■J 

36 

1 

5 

6 

3 

19 

22 

15 

24 

0 

4 

13 

13 

6 

2 

4 

35 

5 

12 

9 

3 

2 

1 

4 

7 

3 

2 

Hid 

03 

89 

75 

146 

362 

45 

93 

January 

February . . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November. 

December. 

Year. . . 


Months. 


li  UN. 


B 


in. 

13-96 
611 
306 
201 
307 
0-40 
1-32 
2- 13 
2  1(1 
2-71 

0-52 


Snow. 


S 
<! 


in. 

30 
460 

60 

10 


17-0 


111 

16 

18 

11 

5 

7 

1 

6 

11 

7 

10 

8 

IK, 


73 


SB 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Windsor — Latitude  N.  44°  59'  ;    Longitude, 

W.  64°  6'.     Height  above  Sea-level,  90  feet. 


Months. 

Temperature. 

R.u 

N\ 

Snow. 

^- 

o 

"3 

"J 

CD 

o 

Eh 

m 

r. 
■— 

£ 

< 

u  5 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 

Daily 

Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

1 
< 

- 

s 

< 

i. 
>. 

C3 

- 

E-| 

January 

35-4 
26-8 
42-3 
510 
55  G 
66-8 
750 
74  A 
66-5 
63-6 
47-0 
35  0 

19  9 
12-2 
27-6 
350 
380 
46-4 
55-7 
53-5 
47-9 
521 
31-5 
22-3 

15  5 
14  -6 
14  7 
160 
17-6 
20  4 
19-8 
21-3 
18-0 
115 
15-5 
12  7 

540 
53  0 
69-5 
790 
720 
790 
87-0 
85-5 
90  0 
730 
670 
,570 

IS 

-8-5 
4-0 
210 
280 
340 
430 
37-5 
35  5 
300 
160 
6-5 

52  5 
61-5 
65-5 
58  0 
44  0 
450 
44-0 
48  0 
54-5 
43  0 
510 
51  5 

27  ii 
19  5 
34-9 
43  0 
46-8 
56-6 
G5-6 
04-2 
57-2 
57-9 
39-2 

28  6 

in. 
2-87 
0-89 
4-45 
5-93 
2-98 
0-92 
403 
1-48 
2-27 
10  08 
1-92 
2-97 

I-' 

4 

12 
14 
11 
7 

12 
9 
9 
18 
9 
9 

in. 
30 

120 
7-5 
05 

2 
4 
3 

1 

4 
2 

8 

1 
1 

February                                     

March 

1 

April 

1 

May 

1 

June. 

1 

July.. 

f 

August 

September 

1 

1 

October 

1 

November 

December 

150 

6 

2 
19 

Year 

53-4 

36-9 

16-5 

■.in  ii 

-8-5 

98-5 

45  1 

31-79 

126 

380 

16 

8 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Gharlottetown  Exp.  Farm— Latitude,  N.  40°  14'; 

Longitude,  W.  63°  10'.     Height  above  Sea-level,  :)8  feet. ' 


TEMPERATURE. 

Rain. 

Snow. 

O 

m 

bfi 
O 

0 

t-l 

< 

Mean 

Max. 

Mean 
Min. 

Mean 

Daily 
Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

a 

< 

-. 

03 

Q 

a 
< 

-. 
Q 

January.                                     

32-9 
22-4 
39-1 

49  0 

53-1 
64-8 
73-2 
73-4 
or. -5 

61-2 

46-5 
34   1 

15-5 
4-5 
22-5 
31-4 
37-1 
45  4 
55-2 
55-4 
48-8 
48-9 
31-2 
21   1 

174 
17-9 
16-6 
17-6 
16  0 
19-4 
18-0 
180 
14-7 

12-:; 

15-3 
13-0 

50  0 

4S-0 
GOO 
78-7 

68-8 
730 
83-5 
79-5 
75  -0 
700 
02-0 
5li -0 

-  3-0 
-17-5 

-  4-0 
17-5 
2S-5 
33  5 
44-0 
43  0 
39  0 
33-0 
18-0 

70 

53-0 

G5-5 
64  0 
Gl-2 
40-3 
39-5 
39-5 
3G-5 
30-0 
370 
44-0 
490 

24-2 
13  4 
30-S 
40-2 
45-1 
55  1 
G4-2 
04-4 
5G-1 
55-1 
38-8 
27  ■  6 

in. 

2-01 

0-34 

3-20 

3  09 

1-93 

1-27 

4-01 

2-89 

3-98 

7-71 

105 

2-11 

:: 
1 
12 
12 
20 
14 
14 
10 
13 
17 
8 
6 

in. 

15  S 

21  -S 

140 

7-S 

1-0 

7 
9 
7 
5 
1 

February... 

March. 

April.    .......... 

May 

June 

July 

August 

?, 

September..  ... 

i  letober. . 

November 

4-4 
21-5 

4 
10 

I  )i lulu  r. 

Year 

51-1 

34-8 

16-3 

S3 -5 

—  17-5 

10-0 

42-9 

34-19 

130 

SG-9 

i:: 

? 

Wind,  direction  from 

N. 

NE. 

E. 

SE. 

S. 

SW. 

W. 

NW. 

Calm. 

February 

March. 

A;  ill      



4 

4 

3 

2 

2 

8 

3 

4 

July.. 
( tctobcr.. 

0 
5 
0 

4 
8 
3 

0 
0 
3 

2 

d 

2 

1 
2 

5 

10 
19 
22 

7 
15 
Hi 

5 

7 

:; 

2 
G 
6 

No\  embi  r...... ........ . 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Hamilton — Latitude,  X.  46°  25'  ;   Longitude, 

W.  63°  48'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Temperature. 

Rain. 

Snow. 

o 
at 
O 

p. 

5 

3 

.      03 

r-    - 

Mean 

Mux. 

Mean 

Min. 

Mean 

Daily 
Elange. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 
Mean. 

E 
< 

r. 
2 

< 

>> 

Q 

T3    - 

=    2 

2x 

January 

330 
18-9 
35-6 

47-6 
53  0 
04-4 
719 

7i.  :; 

19-6 

0-4 
22-8 
32  0 
36-8 
460 
55-7 
55-6 

13-4 
il>  :. 
12-8 
15-6 
16-2 
18-4 
16-2 
14-7 

48 

lv 
56 
78 
63 

77 
S3 
79 

-  1 
-12 

-  5 
23 
27 
40 
47 
44 

49 
60 
01 
55 
30 
37 
II 
36 

20-3 

12-fi 

29-2 
39-8 
44-9 
55-2 

62  'i 

in. 

1  74 

0-47 

3-72 

112 

1-87 

1  71 

5-48 

3-04 

9 
1 
5 

:: 
9 
4 
9 
5 

in. 
40 

10-5 
3-0 
2-5 

3 
4 
3 
4 

February... 

i...     ■ 

April. 

1 

May.. 

June 

July..    . 

Lugust . 

Septembi  r.... 

(i,  tober 

fJovem  er 

1  >eoember. 

Y'  ar                          

THS. 

Wind,  Direction  from 

X. 

NE. 

E. 

31 

s. 

SW. 

W. 

NW. 

Calm 

J  nuary 

4 

0 

i 

1 

9 

12 

3 

2 

0 

1 
3 
8 

8 
4 

2 
4 
5 
0 

1 
0 

0 
3 
0 
1 
0 
2 

0 
2 
4 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
1 

5 
3 

12 
9 
7 
IS 
13 
16 

11 
2 
1 
1 
3 
5 

1 
3 
3 
2 
1 
1 

0 

0 

June 

July                                                                                                         

0 

August.. .... .                                                                                               
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Summerside — Latitude,  N.  46°  18'  ;  Longitude, 

W.  63°  5'.     Height  above  Sea-level,  15  feet. 


Months. 

Temperature. 

Rain. 

Snow. 

a 

■f. 

M 

O 

3 
3 

■       W 

Mean 
Max. 

Mean 
Min. 

Mean 
Daily 

'Range. 

Max. 

Min. 

Range. 

Mthly 

Mean. 

< 

>> 

S 
< 

in. 

>> 

C3 

Q 

Z.     1 

2™ 

January 
February. 

73-3 

0 

• 

- 

• 

° 

0 

in. 

May.... 

• 

July.. 
August 
September 

59-3 

140 

82 

45 

37 

66-3 

5-80 

n 

i 

Months. 

Wind,  Dibection  from 

Z 

■z 

H 

X 

> 

g 
O 

January 

1 

April.. 
M  i  S 
June 
July 

August 

mber 

1-1 

1 

3 

I) 

9 

3 

(1 

0 
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Miinthlv  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Amour  Point — Latitude,  X.  51°  28';   Longitude, 

W.  56°  51'.     Height  above  Sea-level, feet. 


Months. 


January 

February  . 

March 

April 

May.. 
.Junr 

July 

August 
September. 

I  Ictob    r 

November. 
Decern 

Year  . 


Temperature. 


7a.m 


2-8 
-0-2 

11  o 
25  1 

35-3 
40 
46-8 
51-0 
46  ■:: 
13  o 
29- 0 
171 


29-1 


2  p.m. 


4-6 
3-3 
15-5 

29-3 
390 
45-4 
49  -6 
54-8 
!9  6 
44  5 
320 
19-9 


32-3 


p.m 


2-4 
0-2 
11-8 

22-3 
33-6 
411 
46-3 
51  4 
47  -0 
43-4 

;u  ; 


29  n 


Mt-an 


29-9 


Mean 

Max. 


Mean 
Min. 


Mean 
Daily 

Range 


Mean 


Max. 


60 


Min. 


-2s 


Wind,   Direction  from 


Z 

- 

X 

EC 

CO 

S 

Z 

1 

14 

0 

II 

0 

17 

52 

3 

14 

9 

(I 

2 

22 

29 

0 

25 

0 

1 

2 

4s 

11 

4 

31 

0 

0 

2 

22 

13 

4 

31 

0 

0 

2 

25 

2 

ll 

1 

0 

0 

3 

47 

7 

0 

35 

0 

1 

4 

26 

4 

1 

29 

0 

1 

1 

47 

5 

0 

10 

0 

2 

9 

53 

12 

0 

4!) 

0 

1 

ll 

19 

17 

6 

5 

1 

1 

2 

46 

21 

7 

8 

272 

2 
5 

3 

10 
37 

25 
397 

24 
197 

26 

10 

7 
9 
5 

14 

11 
8 

12 
7 
4 
0 
3 
6 

86 


January     . 
February. . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November. 
December 
Year... 


Months. 


Ra 

v. 

Snow. 

- 

3 
O 

■T. 

CO 

OS 

o 

< 

.     an 

-  E 
-  & 
e  c 

is 

— 
g 
< 

c 

— ' 
- 

< 

00 

>> 

- 

in. 
R. 

11 

R 
R 

ll  75 

2-47 

0-60 

203 

0-42 

R 

000 

R 

1 
1 

2 
2 
>1 
5 
2 
4 
1 
5 
0 
1 

in. 

190 

150 

260 

s. 

140 
1-0 

7 
4 
10 
4 
4 
1 

7 
9 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
1 

2 

2 

37 

2 

17 
7 
5 

10 
6 

s 

40 
17  5 

1 
1 
9 

47 

25 

96-5 

4, 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Cape  Norman — Latitude,  N.  51°  38';  Longitude, 

W.  55°  52'.     Height  above  Sea-level,  feet. 


Months. 


January 
February 

March 

April 

May 

June 

July'..    .    . 

Augusl 

September. 

October 

November. 
I  ><  c  imber 
Year. . . 


Temperature. 


7  a.m. 


3-8 

1-2 

fi-5 

22-9 

30-6 

40-3 

48-2 

52  2 

42  4 

38  ■  7 

24  2 

6-2 


20  4 


p.  in 


4  4 
2-0 
90 
26-7 
35-0 
46-1 
53-fi 
60-8 
47 

43 -o 
26-5 


30-2 


'.)  p. in 


4  7 

30 

7-3 

24-3 

32-5 

42-8 

49-1 

54-5 

42-3 

3S-4 

24  -3 

6-2 


27-  1 


Mean . 


4-4 

2-3 

7-5 

24  ■  (i 

32-6 


43  0 
500 
55-5 

43  ■  6 

39-S 

24  S 

6-6 


27-8 


Mean 

Max. 


Mean 
Min. 


Mean 
Daily 

Range 


Mean 


Max. 


il'.i 


Min. 


-21 

-25 

-  9 

9 

24 

33 

35 

42 

34 

30 

9 


_■:. 


Wind,  Direction  from 


z 

H 
Z 

H 

i. 

DC 

DC 

-^ 

z 

1 

0 

0 

0 

1 

18 

32 

41 

3 

3 

0 

0 

3 

8 

24 

43 

7 

4 

1 

0 

0 

10 

25 

4G 

14 

30 

0 

0 

0 

2 

18 

20 

21 

19 

14 

2 

0 

1 

24 

12 

11 

18 

5 

4 

3 

5 

30 

S 

4 

8 

21 

1 

1 

10 

44 

4 

3 

17 

5 

0 

5 

1 

50 

12 

10 

10 

11 

1 

5 

7 

42 

4 

5 

23 

2 

12 

lfi 

1 

22 

3 

22 

14 

6 

.     1 

5 

•? 

19 

20 

20 

IS 

1 

4 

1 

17 

10 

22 

121 

170 

60 

25 

40 

92 

346 

235 

Months. 

Rain. 

Snow. 

V. 

o 

o 

■T. 

H 

0 

5 
< 

u  2 

< 

to 

Q 

Q 

January 

I  ebi  nary 

in. 

0-47 

4-00 

000 

000 

015 

115 

2-1(1 

2-36 

0  58 

1  15 
0  00 
0-00 

1 

1 
0 
0 

1 

5 
7 
12 
3 
4 
0 
0 

in. 

34-0 
13-1 
190 

13-0 

II  ■:; 
01 

8 
5 
6 
4 
1 
1 

5 

2 

0 

1 

April 

1 

3 
21 
11 

8 
13 

5 

July.. 

rust .               .                       ...  - 

ember 

l  (ctObl  r 

November.. 
I  feci  mber  

1 
1 
3 
2 
17 

01 
4-5 
12-2 

1 

7 
6 

62 

1205 

34 

96-3 

39 
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Monthly  and  Annual  Summaries  for  the  Year  1913,  Point  Riche — Latitude,  N.  50°  42';  Longitude 

W.  57°  25'.     Height  above  Sea-level,  35  feet. 


Months. 

Temperature. 

Wind,   Direction  from 

7  a.m. 

2  p.m. 

.1  pin 

Mian 

Moan 
Max. 

Mean 

Min. 

Mean 
Daily 
Range 

Mean. 

Man. 

Min. 

2 

28 

17 

10 

5 

20 

7 

8 

5 

10 

9 

27 
■18 

13 
ii 

15 
6 
18 
12 
14 
10 
15 
27 
4 
25 

:: 
7 
5 
14 
5 
4 
2 
4 
3 
3 
2 
2 

v. 

2 
9 
3 
3 
7 
0 
4 
8 
1 
9 
5 
1 

5 
2 
2 
11 
4 
4 
8 
8 
5 
13 
3 
3 

>- 
K 

26 
13 
17 
33 
28 

2 
55 

3 
28 

2 

32 
27 

11 
15 
36 
17 

0 
56 

0 
52 
24 
20 
12 
17 

Z 

5 

1.5 
5 

1 

10 

5 

2 

3 

4 
6 
5 
0 
61 

£ 

0 

•i  :; 
4  4 
16-1 

26-2 
37-9 
44-6 
52  7 
54-4 
50-6 
45  2 
32-4 
22-5 

0 

115 

7  4 
21-3 
31  6 
41  2 

470 
55-2 
57-2 
54-5 
50-3 
35-2 
24-5 

12-3 

8-3 
20-2 
30-2 
39-8 
45-3 
54-6 
55 .2 
V  6 

is  2 
33-5 
24-0 

o 

114 

7  1 
19  5 
29-6 
39-7 
45-6 
54  2 
55-5 
52-6 

17-9 
33-7 

° 

■ 

• 

2S 
39 
39 
40 
55 
57 
68 
63 
70 
65 
55 
45 

-15 

-21 
-  5 
24 
31 
35 
43 
45 
411 
27 
15 
2 

0 

0 
0 

February.. 

April. 

May 

1 

0 

{) 

July. 

Augusl 
Septem  ber 

0 

December,. , 

0 

330 

364 

35  4 

35-1 

70 

-21 

164 

165 

54 

52 

68 

266 

260 

5 

Mow  ras. 

R  UN. 

Snow. 

j 

o 

2 
1 
3 

tL 
1 

-5 

/. 

< 

>. 

3 
Q 

< 

f. 

— 

—  3 

in. 
1-50 

0  00 

1  22 
000 
019 
2,50 
4  00 
0-85 

Rain. 

Rain 
0-55 
017 

'l 

0 
3 
0 
3 

10 
7 
3 
9 
9 
o 

6 

in. 
70 
90 

:;  :; 
5-9 

S. 

2 
3 
5 
4 
2 

2 

1 
2 

5 
9 

April.. ...................  i 

July 

August 

September.                         

3 

1 
4 

1 

1 

November 

December...                                                                                                                                             . . .. 

1-9 
1-0 

7 
2 

29 

53 

28  1 

25 

6 

1 
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For  each  ifonth  and/or  the  Year  1918 : 

Rainfall  in  inches ; 
Snowfall  in  inches. 

At  Stations  recording  Rainfall  and  Snowfall  only. 


Amount  of  Bright  Sunshine  Registered. 
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METEOROLOGICAL    TABLES. 

Rainfall,  in  inches,  for  each  Month  and  for  the  Year  1913. 

AT    STATIONS    REPORTING    PRECIPITATION    ONLY. 


Stations. 


British  (  Columbia 
Alkali  Lake. 
Annis  i<  'anoc  Point  >.. 
Beaver  Lake.. 
<  /Oquitlam.. 
Denman's  Island.. 

I  'erguson 

( loldstream  Lake.   . 
Hornby  [sland. 

Hydraulic  (Swift   River 

Dam )... 

Invermere. . 
Jordan  River. . 


Jordan       River 
Creek). 


i  Beai 


Little  Qualici 1.    Ci 

V.I.) 


Lumby. 

\.li    Harbour  . 

Rock  Creek.. 

I  e  Lake. 

Wycliffe 

North  West  Tbrri- 

TORIES. 

Fori   Resolution.     , 


Alberta. 
Bardo. 

Beaver  Mints. 
Bismark. 
Bittern  Lake 
Brooks 
Caldwell.. 
Claresholm. 
Clarinda. 

nan.. 

Conjuring  Creek 

'  ow  ley. 

Dorcnlee  -  Bashaw)..  . 

I  (unstabli    (Five  Lakes) 

I   i  i 
Jumping  Pound 
La  Pearl 
Lethbridge 


in. 
0  00 

R. 
5  30 
5-86 

2  94 
000 
::  36 

3  69 

000 
0-00 

10-49 

6-25 

307 
0  00 

3  2.ri 
000 


0  00 

I)  (III 
ii  no 
0-00 
000 
000 
0  00 
0  00 

000 


0-00 

0  10 

ii  mi 
ii  00 
000 


111. 
n  13 
0-50 
2  00 
6-70 
2-29 
0  00 
2  82 
2  27 

0  00 

II  211 
4-90 

S  40 

2-31 

0-20 
2-98 

n  no 

n  (in 
n  no 

0  00 

nil 
o  oo 
000 
000 
0  00 
000 

0  00 


0-25 

0  00 
0  00 
000 
000 


in. 
002 
0  17 
2  '23 
7  86 
1-64 
n  (in 
4  (is 
2  09 

II    llll 

(I  (10 
4-69 

807 

[•80 
0  03 

7  52 

0  22 

1  87 
0  00 

0  00 
0  00 

n  nn 
ono 
o  nn 
oni 
o  oo 

000 
000 
0  00 
000 

n  (i7 

0-04 


n  on 


II  llll 


in. 

ono 

0  44 

n  74 

3-61 

2   12 

1  IS 
1  !i2 
I  DO 

016 
2-38 

3-51 

i  4t; 

0-69 

5-77 
0-64 

1  43 

0  03 

ii  15 

014 

R. 

0  00 

Old 

n-02 
o  20 

II  02 
R. 

II  22 
(I  (III 
005 
000 

0  iiii 

012 
016 


in. 
0-84 
1  55 

0-74 
4  73 

0  90 
2-67 
1-90 

1  22 

(I  -11 
0-67 
3  06 

3  57 

1-76 

l-i',:; 
216 

I    i,! 

II  l',r, 
001 

n  ti:-; 
l  83 

(i  in 
1  31 
0  05 
0-94 
0  70 
1-58 
0-10 
i  49 
n  14 
n  69 
n  42 
311 
0-79 
[■33 


4-17 
3-92 

1  30 
5-62 

2  in 

3  (in 
2  21 

2  -  1 :, 

2-49 

1  71 

3  -  74 

3-74 

2  73 

3-4s 
2  -  65 

.;  i.ii 

2  111 

n  02 

3  1.1 
3- Hi 
1  91 
3  63 
5  34 
3-38 
3-60 
3-37 

1  -  98 

2-01 
3   (111 

2  in 
t  50 
",49 
1  01 

3  S3 


HI. 

1-80 

2  113 
ii  84 
1  (ili 

1  58 

3  23 
0-97 
1-39 

2  hi', 

i  ■  no 

1-92 

2  21 

1  52 
1-71 
5-99 
0-37 

1  111 

0  31 

2  45 
1-91 

1  95 
411 

1  58 

2  07 
0-96 
0-74 
1  91 


l  88 
2-65 

7-13 
1  511 
1-57 
2-34 
1  31 


in. 
2  53 
1  27. 
0-72 

;  92 

n  98 
1-97 
0-88 

n-79 

4  41 
1-84 

0  44 

0-66 

0-85 

111 
4    17 

II  M 

1  4(1 
0  95 

3-76 
213 
1-81 

4-42 

2  13 
1-73 
1-56 
2-55 
2  5S 


1  92 

1  -95 

2  85 
II  43 
4-59 
2-28 
1-86 


in. 

1  ■  69 

2  IS 

1  91 
4-10 
3-93 
4  92 

',  22 
4  51 

3  -15 
[-89 

5-27 

7-79 

2  51 
1-3(1 

1 1  67 
1  21 
n  90 
0  37 


0-78 

0-60 
0-28 

I)  4ti 
0  79 
0  74 

0  77 

1  37 
1-24 


,,  6  ' 

n-4o 

0  9(1 

(Mill 

0-47 
112 
0-97 


in. 
0-42 
219 
3- 15 

7  05 
4  52 
3-10 
5-02 

4  lis 

3-115 
0-61 
9-24 

'i  53 

3  till 
1-77 
17  (is 
111 
I  85 
005 

0-85 

n  10 
o-oo 

0-21 
0-24 
0-18 
000 
0-36 
0  00 
1-30 
0-20 
0  41 


009 

0-00 
0-83 
0  33 
010 


X 


HI. 

0-00 
1-52 
6-32 
11  51 
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No. 
of 

Hours. 

Diffcr- 

ence 
from 

Average 

Xo. 

of 

Hours. 

Differ- 

i  nee 

from 

Average 

No. 

of 
Hours. 

Ditl.T- 

ence 

from 
Average 

No. 
of 

Hours. 

Differ- 

ence 

from 

Average 

X... 

of 

Hours. 

Differ- 
ence 

from 
Average 

X... 
of 

Hours. 

Differ- 
ence 
from 
Average 

■ 

220 

177 

87 

61 

36 

166 

-33 

168 

—47 

275 

-19 

237 

-20 

198 

+  15 

92 

-20 

57 

0 

34 

-   4 

220 

2:17 

287 

207 

209 

107 

49 

39 

248 

27(1 

-45 

240 

22s 

-32 

166 

173 

-IS 

92 

111 

-31 

24 

2  s 

-12 

17s 

187 

02 

121 

-  28 

149 

-  8 

190 
300 
310 

-35 

203 
257 
254 

+  11 

171 
221 
238 

4-44 

72 
130 
125 

-32 

40 
95 
79 

-11 

55 

50 
IS 

+  10 

215 

194 

188 

227 

320 

249 

201 

88 

92 

59 

1st; 

171 

58 

178 

150 
195 

45 

US 

01 

255 

219 

266 

225 

204 

137 

93 

47 

233 

283 

273 

345 
336 

321 

311 

27  s 
241 

152 
142 

150 
130 

27s 

146 

241 

267 

311 

298 

219 

131 

92 

117 

188 

190 

226 

1S5 

143 

73 

53 

20 

242 

352 

29 

253 

133 

90 

07 

43 

272 

+73 

250 

+23 

2M 

+  20 

240 

+  4 

201 

+'91 

170 

+27 

175 

-39 

225 

+  18 

2s.-, 

+  13 

240 

•  17 

200 

+37 

107 

-24 

99 

+  30 

123 

+64 

22S 

252 

345 

289 

232 

124 

126 

135 

47 

220 

283 

239 

23  j 

137 

109 

101 

228 

235 

289 

219 

232 

120 

102 

110 

200 

-28 

217 

-  3 

229 

-4S 

236 

-14 

188 

+  6 

•13S 

+  2 

94 

+   1 

112 

+  33 

213 

-38 

302 

+  52 

303 

4-12 

262 

+  5 

_'I)S 

+28 

142 

+  17 

102 

+  12 

S5 

+  4 

197 

2S6 

243 

241 

212 

S8 

38 

S6 

243 

+36 

309 

+  03 

312 

+  37 

242 

+  4 

190 

+  8 

97 

—39 

90 

+  14 

73 

+  19 

215 

+  5 

248 

+  4 

204 

+  4 

220 

-10 

192 

+  3 

104 

-30 

SO 

+  8 

72 

+  15 

214 

+  7 

2S9 

+44 

293 

|  28 

249 

+20 

220 

+37 

101 

—24 

73 

+  15 

55 

+  11 

207 

+4S 

310 

+  50 

328 

+  40 

271 

+  1S 

237 

+  29 

120 

-23 

85 

0 

87 

+22 

230 

+  8 

29S 

+  48 

267 

-  4 

259 

+  11 

190 

+  6 

118 

-19 

97 

+  18 

64 

—  5 

245 

+  23 

309 

+  79 

279 

+20 

259 

+  14 

223 

+  '3 

134 

+  3 

107 

+  28 

78 

+  17 

284 


\I  HTK0R0L0G1CAI.    TABLES. 


Hours  of  Bright  Sunshine 


January. 

February. 

March. 

April. 

Slal  iun- 

No. 

of 

Hours. 

Differ- 
ence 

from 
Average 

No. 

of 

Hours. 

Differ- 
ence 

from 
Average 

No 

of 
Hours. 

Differ- 
ence 
from 
Average 

No. 

of 

Hours. 

Differ- 
ence 
from 
Average 

Quebec. 
Montreal.                                                              .............. 

Cap  Rouge                                                              

Quebec.                                      ....... 

Sit*.  Anne  de  la  Pocatiere. 
Sherbrooke.. 

M  uiiriME  Provinces. 

• 
Charlottetown.. 

75 
48 
63 
63 
62 

SI 
SO 
S7 
89 

-    1 
-23 

-29 

IIS 
78 
97 
96 
82 

123 
100 
112 
83 

+  15 

-  8 

-  1 

107 
68 
89 

111 
90 

124 
119 
140 
149 

-39 
-63 

-31 

232 
200 
190 
201 
194 

160 
132 
133 
150 
139 

+  58 
+  16 

-25 
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registered  during  the  Year  1913. 


Mai 

June. 

July. 

A  1   GL'ST. 

September. 

OCTI  >BER. 

November. 

Dec]  mbeh. 

No. 

of 
Hours. 

Differ- 
ence 
from 

Average 

No. 

of 
Hours. 

Differ- 
ence 

from 
Average 

No 

of 

Hours. 

Differ- 
ence 

from 
Avcragi 

No. 

of 

Hours. 

Differ- 
ence 

from 
Averagi 

Xo. 

ol 

Hours. 

Differ- 
ence 

from 

Averagi 

No. 

of 

Hour- 

Differ- 

ence 

from 

Average 

No. 

of 
Hours. 

Differ- 
ence 

from 
Average 

No. 
of 

Hours. 

Differ- 

ence 

from 
\\ i rage 

215 

207 
194 
is:; 
188 

181 
164 

171 
194 

178 

+  10 
-  3 

-24 

281 

244 

229 
255 
242 

257 
246 
266 
271 
270 

•  64 
-19 

ig 

245 
215 
199 

24:s 

227 

213 
235 

225 
256 
252 

+  7 
-24 

-24 


240 

231 
218 

245 
247 

244 
235 

2411 
253 
238 

•  21 
-   fi 

+  21 

223 
209 
213 
200 
211 

192 
172 
166 

l(, 1 
157 

+  51 
+  61 

+  13 

106 
77 
86 
91 
80 

57 
59 
71 
62 
58 

-16 

-37 

-94 

Ill 
61 
84 
90 

no 

107 
75 
116 
118 
112 

+42 

+  19 

-1  16 

71 
43 
64 
5-' 
77 

112 
52 

80 
74 
75 

+  11 
-  6 

+  18 

_p^;r,t  iv. 


Bi-hourly  and  Hourly  Temperature  and  Barometric  Pressure  during 

the  Year  1913. 


'/'<  mperatttre  — 

At  Victoria,  B.C . 
Toronto,  Ont    . 
Montreal,  Que . 
Quebec,  Que .  .  . 
Pressure — 

At  Victoria,  B.C.. 
Toronto,  Ont .  . 
Montreal,  Que . 


page 

288 

" 

312 

" 

336 

(( 

348 

1( 

360 

(( 

384 

It 

408 

288 
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Temperature  at  Victoria,  B.C.,  for  each  Hour 


Hour  Ending 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

:;  a.m. 

1  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

o 

0 

0 

o 

0 

• 

° 

• 

° 

o 

o 

0 

1..... 

■ 

35  0 

32-5 

32   1 

31-3 

31-0 

33-5 

36  ■  2 

37-2 

37-5 

38-3 

400 

2 

120 

430 

44-5 

45-7 

45  8 

45-8 

15  0 

44-8 

44-3 

44  -S 

44  -9 

45-2 

3 

38  5 

38-1 

380 

37-9 

380 

37-5 

37-1 

30 -0 

36-9 

37-3 

38  0 

39-2 

4 

32-2 

320 

32  S 

330 

32-5 

31  2 

30-6 

31-2 

320 

32-8 

33  3 

33-9 

5. 

22  (1 

22  8 

22-0 

25  5 

27-0 

27-5 

290 

29-6 

30-2 

31-0 

31-2 

31-0 

6. 

310 

31   8 

31-9 

31-3 

30-7 

31-8 

31-8 

31-3 

31  0 

311 

31-9 

32-0 

7 

35  0 

35  -2 

::;,  8 

36-8 

36-9 

37-1 

37-2 

37-3 

39  0 

39-9 

40-5 

11-2 

8 

36-8 

37-9 

38  0 

37  0 

36-7 

304) 

36  2 

36  3 

37-5 

38-2 

38  -  5 

39  0 

'.) 

36- 0 

35  8 

35  3 

35  8 

35-5 

35-2 

350 

35-5 

35-7 

35-8 

35-3 

35-2 

10, 

33-5 

33  1 

33  0 

32  ■  1 

32  -0 

32   1 

:;i  8 

31-2 

31  2 

32  2 

32-9 

34-0 

11 

32  2 

32-7 

33-8 

34-9 

35-3 

35-0 

33   1 

32-9 

32-9 

33-3 

340 

34  0 

12. 

29-9 

300 

300 

300 

29-7 

28  -  0 

27  -  9 

27-1 

26-S 

27-0 

270 

29  0 

13 

28  2 

26-6 

26-6 

26-8 

27-3 

27-9 

28-5 

29-8 

31-8 

33-3 

35-3 

37-0 

14 

36-8 

36-7 

36-9 

36-6 

36-7 

36-8 

36  9 

370 

371 

380 

390 

400 

15     . 

35-8 

35-9 

36  1 

36-2 

36  2 

35-9 

35-0 

35-0 

35-5 

37-2 

380 

39-3 

10 

380 

381 

37-3 

•    36-6 

36  n 

34-8 

35-2 

35-0 

35  0 

36-3 

38-5 

39  ■  o 

17 

35  -8 

350 

35-5 

35-3 

2.4  2 

34  3 

34-9 

35  2 

35-0 

35  2 

30  -8 

37-7 

18 

27  (1 

26-3 

!6  3 

2C  ■  2 

25-3 

25-0 

24-0 

25-5 

28  ■  o 

32  0 

33-8 

19 

2-t  ■  s 

21  7 

'J4  ■  2 

22-0 

21-0 

21-7 

2 1  -  6 

21-7 

23  -N 

25 -N 

270 

28  2 

20 

32  8 

32-8 

33  8 

34-2 

343 

35  2 

37-2 

38  0 

39-1 

38  2 

39-3 

400 

21 

37-8 

37  (i 

36-3 

36  5 

36  9 

36  o 

360 

35  5 

35  0 

:;:,  8 

2,7  2 

22. 

29-8 

28  8 

28  ■  2 

27  -  9 

28-0 

27  5 

27-5 

27-8 

28-8 

32-5 

36  0 

38-2 

23 

37  ■  2 

37-5 

37-6 

37-9 

38-0 

37  9 

37-!) 

381 

38  9 

39-5 

40  5 

400 

24 

39-8 

400 

40-7 

410 

41-0 

41-7 

41!) 

42-3 

43-5 

43 -S 

450 

46-2 

460 

45  3 

45-1 

44-8 

44-8 

44!) 

450 

45  0 

45-2 

45-8 

470 

26 

400 

38  2 

39-3 

39-9 

400 

40  2 

40  0 

40  2 

41-5 

43  0 

44-3 

45  1 

27, 

38-2 

380 

37  8 

36-1 

34  0 

33-5 

!  9 

33  i 

37-5 

400 

40  -8 

42-2 

28 

34  ■  2 

33-8 

34  0 

35  3 

35  3 

35-3 

35-7 

36-2 

37-0 

38-2 

39  2 

40-0 

29 

44-8 

44  3 

44-5 

43-8 

42  -0 

41-1 

39  :: 

39  0 

40-8 

41-8 

12  8 

43-0 

30 

41   5 

40  0 

39-0 

37-3 

37-0 

36-3 

36-3 

36-3 

37-3 

39-3 

41-5 

43-0 

31 

38-2 

380 

380 

380 

37-5 

37-5 

38-7 

39-8 

41-3 

42-2 

43  0 

43-9 

Mian 

3519 

35  01 

34-98 

34  :is 

34-74 

34-60 

34-66 

34-83 

35-59 

36-57 

37  02 

38-51 
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(120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  January,  1913. 


Hour  Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

o 

o 

° 

0 

■ 

- 

■ 

• 

0 

° 

o 

° 

° 

39-7 

39-8 

38-5 

35-5 

37-7 

37-9 

38-4 

390 

39-2 

39-8 

40-7 

40-9 

36-95 

46-2 

460 

44-5 

43  0 

42-5 

42-2 

41  s 

41-2 

40-2 

40  0 

39 -S 

39-5 

4:;  45 

398 

400 

39-8 

39  0, 

36-5 

34-8 

33-5 

33  -' 

31-2 

311 

320 

32-3 

36-51 

330 

32-2 

31-7 

31-8 

310 

30-5 

280 

27-1 

25-2 

24-8 

230 

22-7 

30-35 

31-5 

31-6 

31-9 

32  0 

31-8 

31-3 

31-7 

32-8 

32-2 

31-2 

31-3 

31  -2 

29-58 

320 

32-1 

32-3 

32-9 

33-0 

33-3 

33-8 

341 

34-3 

34-6 

34  7 

34-8 

32-48 

42-8 

430 

12  5 

41-5 

40-1 

39-8 

380 

380 

370 

36-2 

36-3 

360 

38-46 

39-2 

39-2 

390 

"  38-8 

38-2 

38-1 

38-2 

38-2 

380 

37  -8 

37-0 

36-7 

37-80 

34-7 

34-5 

34-9 

34-9 

35-5 

360 

35  -0 

35  0 

340 

34-2 

34-3 

34-3 

35-14 

34-2 

■34-8 

34-3 

33-5 

32-1 

31-8 

31  -9 

31-9 

31-7 

31-7 

31-9 

320 

32-55 

33-5 

33-2 

32  s 

32-6 

•  32-3 

32  2 

320 

31-0 

30  0 

30  0 

29-3 

29-3 

32-60 

29-8 

30-6 

31-2 

31  0 

29-8 

29-9 

30-2 

30-2 

300 

29-2 

28-3 

28-8 

29-23 

37-8 

38-2 

391 

38-6 

37-5 

371 

37-2 

37-3 

370 

36-8 

36-5 

36-1 

33-68 

40-8 

40-8 

40-5 

39-6 

37  0 

36  1 

350 

34-3 

33-2 

330 

340 

35-5 

37  01 

39-9 

40-3 

40-8 

40-2 

390 

380 

36-8 

36-3 

390 

38-7 

38-2 

380 

37-55 

390 

37-8 

37-5 

37-5 

37  1 

35-8 

34-3 

34-2 

34-8 

35  5 

36-2 

370 

36-52 

36-5 

36-9 

36  0 

34-3 

33-8 

.     31-2 

30-8 

300 

290 

28-2 

27-9 

27-7 

33-63 

340 

34-8 

340 

330 

32  0 

29-8 

280 

26-5 

25-0 

23-3 

25-2 

25-4 

28  17 

290 

29-2 

29-1 

29  0 

28-8 

28-0 

28-0 

280 

28-5 

30-3 

32-5 

330 

26-66 

41  -2 

41   1 

41-1 

39- 1 

39  0 

37-9 

37-5 

370 

36-5 

36-8 

37-8 

37-9 

37-41 

38-2 

39-3 

390 

39  0 

38-6 

37- 1 

36-2 

35  5 

340 

330 

3.1-5 

30-2 

36-24 

39-3 

40-2 

40  1 

400 

39-2 

38-9 

38-7 

38-3 

380 

37-2 

37-2 

37-2 

34-39 

38-3 

38-2 

38-2 

380 

37-5 

37-4 

37-5 

37-8 

37-9 

390 

390 

38-8 

38-28 

46-3 

46-2 

45-7 

45-5 

45-3 

450 

45-0 

44-3 

44-3 

44-6 

44-8 

45-8 

43-46 

48-8 

49-5 

500 

46-8 

45-2 

44-3 

440 

43-8 

43-2 

430 

42-8 

41-0 

45-31 

45-9 

-46-1 

450 

44-3 

43-0 

41-2 

40-2 

39-3 

38-2 

37-8 

380 

38-5 

41-22 

44-2 

45-3 

45-3 

45  1 

44-2 

42-8 

41-2 

39-6 

38-6 

38-3 

38  0 

35-5 

39-33 

41-3 

41-9 

44  -0 

45  1 

44-8 

42-S 

45-2 

45-5 

45-3 

45-6 

45-9 

45-3 

40-29 

43-2 

43-2 

43-2 

43-1 

43-3 

42-8 

42-2 

420 

41-9 

420 

42-2 

42-1 

42-43 

43-5 

43-9 

440 

43-8 

'    43-2 

430 

42-5 

42-5 

41-2 

410 

39-5 

38-8 

40-49 

44  X 

44-9 

450 

450 

410 

43-2 

42-3 

42-2 

420 

41-8 

41-5 

41-2 

41-42 

38-98 

39-19 

39  06 

38-50 

37-84 

37  10 

36-62 

36-33 

35-83 

35-69 

35-72 

35-60 

36-41 

86363—19 
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Temperature  at  Victoria,  B.C.,  for  each  Hour 


Hour  Ending. 


Day. 


la.m.         2  a.m.         3  a.m.         4  a.m.  5  a.m.  (i  a.m.  7  a.m.         Sa.m.         9  a.m.         10  a.m.        11a.m.         Noon 


1.        . 

2. 

3 .     . 

4 

5 

6 

7. 

8 

9 
10.... 

11 

12 

3 

14 

15 

16 

17. ... 

IS 

19. 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27. 
28  .. 
Mean 


41   1 


70 


63 


48 


400 
34-8 
35-6 
28-6 
31-7 
29-3 
32-8 
31-0 
33-8 
31-7 
300 
37-5 
32-3 
430 
45-S 
460 
42 '3 
36-5 
31-2 
37  0 
37  S 
320 
34-5 
33  1 
28-5 
30-4 
32-2 
28-0 
34-55 


39-8 
34  0 
35=2 
28-3 
31-7 
29-5 
32-5 
30-9 
35-2 

31  a 

31  0 

35-6 
320 
430 
45-8 
460 
42-9 
34-5 
31  0 
350 
30-2 
33-2 
35-8 
33  0 
27-2 
30-6 
320 
27-6 
34-31 


3S-9 
34-2 

34  0 
28  6 
31  -0 
30-2 
32-S 
31-7 
35-5 
31-8 
31-8 
36-0 
32-8 
41-9 
45-4 
46-5 
43-8 
34-2 
31-5 
33  S 
35-5 
35-5 
36-5 
33-0 
300 
33-2 
33-5 
30-8 
34 -SO 


41-3 

37-8 
34-8 
30-8 
31-2 
34-8 
34-2 
35-2 
37 -S 
36-5 
'35-2 
41-8 
38-5 
44-8 
46-8 
46-8 
44-9 
400 
37-0 
36-5 
39-8 
3  -8 
390 
37-3 
45-6 
37-3 
400 
40-2 
3S-74 


43-0 

39-5 

37-8 

32-0 

31-9 

35-8 

35-0 

370 

40-2 

39« 

37-5 

43-8 

40-8 

45-2 

47-0 

46-0 

45-9 

42- 

41-0 

40-0 
41-8 

38-5 
40-0 
39-0 
47-5 
38-8 
44'0 
43-0 
40-5.3 
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(120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  February,  1913. 


2<J1 


- 

Hour  E.vding. 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

Ij  p.m. 

7  a.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m.. 

Mid- 
night. 

■> 

• 

0 

• 

- 

o 

• 

D 

• 

= 

0 

o 

45  8 

46-8 

46-3 

44  7 

43-3 

1211 

40  -3 

40-0 

39-2 

38- 

37  0 

38-9 

41-34 

40-8 

41  5 

41  9 

41-8 

41-2 

41  0 

40-2 

40-0 

39-2 

390 

38-3 

37-2 

38-46 

390 

38-1 

38  0 

37-7 

37-0 

36-7 

360 

34-3 

32-5 

310 

300 

290 

35-36 

335 

33  1 

330 

33  0 

33  0 

32-8 

32-8 

32-8 

32-3 

S2-0 

31-7 

31-5 

30-95 

333 

34-3 

34-2 

341 

340 

33-8 

33-7 

33-3 

33-0 

33-1 

330 

32-0 

32-53 

38-7 

38-9 

38-8 

380 

37-8 

36-5 

3.5-7 

35-3 

34  .3 

340 

33-8 

33'- 8 

340i 

38-0 

38-2 

38-5 

38-8 

38-7 

30-5 

34-8 

34-3 

33  ■  3 

33-2 

33-5 

33-5 

34  71 

39-7 

40  -3 

410 

40  s 

400 

380 

36-3 

33-8 

320 

310 

30  0 

29-4 

34-60 

41  9 

42-7 

12   S 

42-3 

41-8 

40-0 

37-3 

36-5 

35-2 

34-0 

32-7 

320 

36-42 

430 

44-0 

44  4 

44  -3 

43  5 

42  5 

400 

36-2 

35-0 

320 

30-6 

31-0 

36- 10 

43  0 

440 

440 

43-2 

42-2 

41-1 

400 

39  0 

38-5 

380 

38  0 

37-9 

36-69 

47  5 

480 

47  -S 

46-2 

45-8 

44  0 

42-2 

41  0 

38-8 

37-7 

36-5 

360 

40-73 

44  -0 

450 

44-2 

43-5 

43-1 

42-3 

41-8 

41-3 

41-5 

41-8 

42  0 

420 

38-89 

48-8 

49-3 

490 

47-5 

461 

47 -s 

48-8 

49-0 

49-2 

48-2 

47-8 

47-8 

45-65 

48-5 

49-8 

48-5 

48-2 

481 

480 

4s  -2 

48-2 

48-0 

47-0 

46-5 

46  5 

47-13 

48-:; 

49-5 

50-3 

50-2 

48-0 

46-0 

44-8 

440 

43-8 

43-3 

43-3 

43-3 

46-32 

47-8 

48-2 

48-4 

48-2 

47-3 

4.3-2 

42-0 

410 

40-3 

39-2 

38-0 

38-7 

43-79 

4S-2 

48-7 

48-4 

48-2 

47-0 

43-5 

39-5 

36-3 

350 

33-5 

32-2 

31  -s 

39-86 

43-8 

441 

45-2 

14-8 

±2-5 

11   7 

400 

38-9 

38  8 

38-7 

38-6 

38-3 

37-49 

15  2 

46-3 

47  s 

460 

44-0 

42  2 

400 

37-5 

36-0 

3-8 

38-8 

38-9 

39-33 

44-9 

45-8 

46-2 

46-0 

450 

43 -K 

40-0 

35  n 

12  ii 

31-5 

310 

31-S 

38-95 

39-4 

39-3 

39-9 

39  7 

39-8 

40-2 

38-8 

37-9 

37-2 

37  3 

370 

35-8 

36  38 

43-8 

44  5 

44-8 

44-8 

440 

42-5 

400 

380 

36  0 

34-8 

34-5 

34-8 

38-18 

42-3 

43-5 

43-2 

42'4 

41-8 

400 

37-5 

37-5 

37-2 

360 

33  0 

30-0 

30  79 

40-2 

40-8 

40-3 

40-2 

40-0 

I      390 

38-0 

36-2 

35  0 

33-5 

31-8 

30-2 

34-83 

410 

41-3 

421 

420 

410 

38-3 

38-2 

37-5 

37-1 

36-2 

34-3 

33-8 

35-75 

41-S 

12  .3 

410 

40-1 

400 

39-2 

38-8 

37-8 

35-0 

320 

30-5 

29-0 

3617 

47-9 

47-8 

47  -1 

470 

4i,  -0 

43-5 

41-0 

41  II 

41-0 

40-8 

380 

30-2 

37  65 

42-86 

43-44 

43-47 

42-99 

42-21 

41-00 

39-55 

3S-34 

37-38 

36-60 

35-80 

35-42 

38  05 

86263—191 
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METEOROLOGICAL   TABLES,    VICTORIA,    B.C. 

Temperature  at  Victoria,  B.C.,  for  each  Hour 


Hour  Ending 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

o 

O 

° 

- 

o 

» 

= 

• 

• 

o       . 

o 

° 

1 

35-8 

35-2 

35-2 

3.5  1 

35-5 

36 

5 

38 

8 

400 

420 

43-3 

45-2 

46-2 

<> 

410 

40-8 

41-0 

41-6 

42-2 

42 

4 

42 

1 

42-2 

42-8 

43-5 

45-5 

46-5 

3 

440 

43-8 

42-2 

42-3 

42 -X 

42 

9 

41 

2 

42-3 

450 

46-5 

47-S 

48-0 

4 

44-2 

44-3 

44-3 

44-2 

44  -2 

44 

2 

44 

1 

44-3 

45-5 

46-2 

470 

47-0 

5 

431 

43-2 

43-1 

43  0 

43-2 

43 

1 

42 

9 

44-5 

45-5 

47-8 

48-8 

511 

6 

430 

410 

40-5 

38-6 

38-0 

38 

1 

40 

0 

420 

43-8 

45  1 

471 

48-5 

7     . 

40-9 

38-5 

37-0 

36-2 

37-0 

38 

5 

38 

0 

,       37-5 

42-0 

440 

46-5 

48-0 

8 

390 

37-2 

36-3 

35-5 

34-8 

33 

8 

34 

0 

360 

36-5 

44-5 

48-3 

500 

9 

36-2 

35-8 

340 

33-7 

33-0 

34 

0 

39 

0 

42-0 

45-5 

480 

500 

52-0 

10 

43-8 

43-6 

432 

43-0 

42-5 

42 

0 

44 

5 

450 

470 

47-9 

48-1 

48-1 

11   

35-5 

34-2 

33  1 

32-8 

32-7 

32 

1 

32 

3 

39-0 

41-8 

44-8 

460 

470 

12 

37-0 

36-2 

351 

35-2 

35-8 

35 

3 

36 

o 

36-4 

37-5 

390 

42-5 

44-8 

13 

360 

33-5 

32-4 

32-0 

310 

29 

3 

29 

8 

33-5 

380 

42-5 

46-5 

48-5 

14 

33  0 

31-8 

31-7 

311 

31-9 

31 

0 

30 

7 

32-5 

380 

41-5 

440 

46-2 

15 

390 

390 

38-8 

37-5 

37-3 

36 

8 

37 

0 

37-5 

42-3 

44-7 

45-2 

450 

16 

40-8 

40-8 

410 

41-2 

41-4 

41 

1 

41 

3 

42-1 

43-0 

45-0 

45-3 

46-1 

17 

45-2 

45-0 

44-9 

44-8 

44-1 

44 

0 

44 

o 

45-2 

46-8 

47-2 

47-S 

'     48-2 

18 

430 

41-7 

40-2 

39-6 

390 

3S 

9 

38 

8 

38-8 

38-9 

390 

38-3 

380 

19 

29-S 

29-0 

28-2 

27-0 

25-8 

25 

7 

25 

3 

25-6 

26-8 

27-2 

28-8 

30  0 

20 

25-5 

25-3 

250 

24  -2 

240 

23 

1 

23 

0 

26-5 

290 

300 

33-8 

34-5 

21 

32-0 

31-3 

310 

300 

29-3 

28 

5 

27 

5 

31-5 

34-8 

35-5 

37-5 

39-8 

22 

32-2 

32-2 

32-1 

32-1 

320 

32 

5 

34 

5 

36-5 

390 

40-8 

43-8 

45-7 

23 

34-9 

34-7 

34-8 

34-9 

34-9 

34 

8 

36 

5 

37-5 

390 

38-3 

37-5 

38-7 

24 

31-5 

32-8 

33-5 

33  1 

320 

31 

5 

32 

3 

33-9 

34-8 

34-9 

36-7 

37-9 

25 

30-8 

29-2 

270 

26  1 

250 

24 

3 

24 

2 

29-5 

34-0 

360 

380 

400 

26 

34-0 

330 

32-5 

330 

35-2 

35 

9 

36 

7 

37-S 

400 

41-2 

42-4 

43-2 

27 

39-8 

39-9 

39-9 

39-8 

40-0 

40 

0 

40 

9 

42-2 

431 

43-2 

45-2 

45-3 

2S 

40-5 

39-4 

39-2 

39  0 

380 

38 

0 

39 

8 

41-0 

43  0 

43-2 

440 

450 

29 

43  0 

42-5 

420 

41-7 

410 

40 

8 

42 

5 

450 

47-8 

48-2 

480 

480 

30 

43-3 

43  0 

42- 1 

42-2 

420 

41 

7 

41 

8 

42-5 

450 

46  0 

47-8 

48-0 

31 

40  9 

40-9 

40-3 

398 

38  0 

37 

8 

38 

d 

42-0 

45-3 

46-0 

480 

49  0 

Mean. . 

38  02 

i 

37-38 

3683 

36-46 

36-25 

36 

lis 

36 

71 

38-46 

40-76 

42-29 

43-92 

44-97 

METEOROLOGICAL   TABLES,    VICTORIA,    B.C 
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(120th  Meridian  Time)  for  the  Month  of  March,  1913. 


•       Hour 

Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

• 

• 

o 

• 

- 

o 

• 

• 

• 

o 

o 

o 

o 

45  1 

45-0 

45-0 

45-0 

44-0 

430 

42-1 

41-9 

41-9 

42-0 

41-9 

41-9 

4115 

510 

53-2 

520 

48-5 

47-0 

460 

45-2 

440 

44-8 

440 

44-1 

441 

44-81 

490 

49-8 

49-5 

490 

47-8 

47-0 

45-3 

45- 1 

44-8 

43-3 

42-2 

43-3 

45-20 

470 

47-1 

47-4 

47-8 

47-0 

46-6 

46-3 

460 

45-9 

45-8 

45  -0 

43-2 

45-61 

51-8 

51-5 

50-2 

49-0 

48-0 

47-2 

46-3 

460 

460 

45-2 

44-8 

441 

46-23 

510 

52-4 

53-2 

53-2 

53-0 

500 

47-0 

46-1 

450 

440 

430 

42-2 

45-24 

52-8 

55-5 

56-8 

56-7 

560 

51-5 

470 

45-5 

44-3 

43-2 

42-0 

400 

44-81 

520 

52-2 

51-3 

51-8 

51-0 

47-2 

45-0 

44-5 

42-0 

400 

.  38-3 

38-0 

42-47 

540 

54-5 

51-5 

50-8 

490 

47-0 

45-2 

44-8 

46  -S 

46-5 

45-2 

43-8 

44-26 

49-0 

490 

50-8 

50-0 

49-0 

47-0 

450 

44-8 

.43-8 

42-4 

410 

37-5 

45-33 

48-2 

48-8 

48-8 

48-5 

48-0 

46-2 

43-5 

42-5 

42-2 

42-0 

401 

39-8 

41-25 

44-8 

46-7 

47-2 

470 

46-8 

45-2 

43-2 

40;S 

39-3 

39-1 

39-0 

38-3 

40.- 34 

48-7 

48-2 

45-3 

46-0 

45-0 

42-2 

40-2 

40-2 

40-1 

390 

370 

350 

39-16 

46-3 

47-3 

470 

461 

45-0 

43-8 

43-2 

42-8 

420 

420 

40 -5 

400 

39-56 

45- 1 

45-2 

450 

44-8 

43-8 

42-2 

410 

40-8 

40-3 

40-8 

410 

41-3 

41-31 

46-3 

47-5 

4S-7 

49-0 

480 

47-8 

46-8 

460 

460 

460 

45-8 

45-2 

44-68 

48-9 

49-8 

49-5 

490 

48-3 

470 

46-2 

45-0 

44-5 

44-5 

44-4 

44-2 

46-20 

38-0 

37-9 

37-8 

36-5 

36-0 

34-5 

340 

330 

31-6 

31-3 

310 

30-5 

36-93 

31-5 

32-8 

33-4 

330 

320 

311 

30-2 

29-7 

28-0 

27-2 

26  1 

25-8 

28-75 

35-8 

36-5 

370 

37-8 

38-2 

380 

360 

340 

330 

320 

320 

320 

31-09 

41-3 

42-3 

42-8 

42-6 

420 

37-8 

360 

340 

32-0 

320 

32-1 

32-2 

34-83 

43-5 

42-3 

41-8 

41-8 

410 

38-0 

36-2 

35-6 

35- 1 

35-0 

35  0 

350 

37-24 

420 

43-2 

440 

430 

420 

40-5 

380 

36-2 

350 

340 

32-3 

320 

37-45 

38-3 

38-6 

38-8 

38-9 

39-9 

380 

36-2 

34-5 

31-1 

30-4 

310 

31-0 

34-65 

401 

40-6 

40-7 

40-4 

400 

38-7 

38-5 

380 

37-3 

37-4 

37-0 

36-2 

34-54 

430 

43-0 

43-8 

44-2 

44-8 

43  0 

41  5 

41-5 

410 

40-8 

400 

39-3 

39-62 

44-4 

43-2 

41-8 

42- 1 

42-8 

41-3 

41-2 

40-2 

408 

40-7 

40-9 

40-9 

41-65 

45-6 

46-5 

480 

48-3 

48-3 

480 

46-5 

45-5 

450 

44-4 

43-S 

43-6 

43-48 

47-5 

450 

4G-2 

46-3 

460 

45-2 

45-2 

44-8 

43-5 

44-8 

45-0 

44-8 

44-78 

'500 

51-5 

52-0 

500 

480 

45-5 

440 

430 

42-2 

42-0 

420 

411 

44-86 

50-5 

50-3 

50-2 

49-8 

48-8 

470 

450 

430 

41-5 

38-8 

370 

36-0 

43-50 

45-89 

46-37 

46-37 

46-03 

45-37 

43-66 

4216 

41-27 

40-54 

40-02 

39-37 

38-78 

41  00 
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METEOROLOGICAL   TABLES,    VICTORIA,    B.C. 

Temperature  at  Victoria,  B.C.,  for  each  Hour 


Hour  Ending 


Day. 


3.      .    . 

4 

5 

6 

7 

.    8 

9 . . . . 

10 

11 

12 

13. 

14.         . 
15. 
16....    . 

17.  .... 

18.  .    . 
19. 

20 

21...      . 
22... 

23 

24 . . . 
25... 
20  .. 

27 

28       .. 

29 

30 

Meafe. 


1  a.m. 


34-3 
37-8 
411 
42-0 
45-2 
40-8 
40-4 
45  5 
40-5 
45  7 
49-5 
520 
45  -2 
45-5 
41-8 
46-  5 
40-8 
44-3 
47-3 
450 
52-3 
38-1 
42-3 
45-8 
47-0 
45-2 
400 
37  0 
35-2 
43- 1) 

43-44 


33-2 
38-9 
411 
43-7 
45-1 
40-8 
40-8 
45-0 
46-5 
45-2 
49-9 
50-3 
45- 1 
45-2 
42-2 
46-2 
40-2 
48-0 
47-0 
440 
50-0 
38-1 
42-7 
45-2 
47- 1 
44  -0 
39-1 
35  3 
34-9 
42-2 

43-23 


3  a.m. 


32  ■  2 
39-2 
410 
43-7 
44-0 
40-3 
40-8 
44-3 
46-0 
44-3 
50  0 
49-3 
45-2 
45  0 
43-0 
460 
400 
50-0 
46-7 
43-0 
48-0 
38-1 
42-9 
45  1 
47-0 
43-2 
37-2 
32-5 
34-8 
41.-4 

42-81 


4  a.m. 


31-7 
390 
40-3 
43-2 
43-2 
39-8 
41-7 

44  1 
45-3 
44-7 
50-3 
49  0 
45-4 
45-2 
44-3 
45-5 

39  0 
50-2 
40-8 
430 

40  0 
37-7 
43  1 

45  0 
40-9 
430 
36-5 
31-4 
34-8 
41-5 

42-59 


5  a.m. 


31-8 

38-8 
410 
430 

43  0 
400 
41-9 

44  1 
45-3 
44-9 
50-0 
4S-8 
45-3 
45-5 
44-8 
450 
39-3 
5  -0 
47-0 
43  -8 
43-8 
37-8 
43-8 
45- 1 
46-8 
430 
370 
30-8 
35  5 
410 

42-03 


0  a.m. 


31-8 

34-8 
41-9 
42-5 
430 
39-7 
41-9 
43-7 

44  S 
440 
500 
48-3 
44-8 
45-3 
44-8 

45  0 
39-6 
48-7 
45-6 
44-5 
43-0 
38-3 
44-2 
45- 1 
47-1 
43-5 
38  0 
32-0 
38-5 
38-0 

42-41 


7  a.m. 


45  0 
45-5 
54-3 
48-3 
45-0 

46  5 
46  3 
470 
440 
53-8 
46-5 
47-5 
43-7 
41-0 
450 
45-3 
48-0 
47-5 
40-5 
38-0 
42-3 
39-0 

44- 16 


37-0 
41-0 
45-8 
450 
440 
450 
43-8 
45-8 
47-2 
47-5 
57-0 
49-7 
473 
490 
480 
48-5 
49-5 
56-0 
49-3 
50  0 
44-2 
44-0 
46-5 
45-8 
48-8 
49-7 
42-0 
440 
45-5 
46-0 

40-76 


420 

460 
47-8 
470 
47-8 
46- 1 
46-5 
47-5 
50-0 
51  -3 
59-5 
52-5 
51-0 
52-8 
51-0 
51-0 

53  5 
60-8 
53-2 

54  0 
46-8 
47-3 
47-3 
470 
51  0 
49-0 
42-1 
46-5 
48-8 
49-5 

49-55 


10  a.m. 


450 
47-3 
48-3 
47-9 
48-2 
46-5 
48-3 
47-9 
51-8 
54-5 
600 
550 
540 
54-2 
51-6 
53-5 
558 
63-2 
530 
56-3 
47  -S 
48-0 
48-5 
47 -S 
53-5 
47-1 
420 
48-3 
50-0 
51-0 

50-88 


11  a.m. 


46-8 
48-3 
48-9 
48-8 
500 
48-2 
49-0 
490 
53-8 
57-8 
58-7 
54-5 
56-3 
55-3 
52-7 
56-5 
580 
64-0 
54-5 
50 -S 
49-2 
500 
50-3 
48-3 
57-8 
50-5 
440 
49-8 
52  -8 
52-3 

52-43 


Noon. 


48-2 
49-S 
500 
49-8 
50-5 
48-3 
49-0 
51  -  5 
55-0 
57-9 
59-8 
51-2 
56-8 
56-0 
53-2 
57-6 
59-5 
63-6 
58-5 
58-0 
51-0 
50-6 
51-0 
48-7 
58-2 
51-1 
45-2 
50-0 
53-8 
53-0 

53-23 
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(120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  April,  1913. 


Hour  Ending 


Mean. 

o 

41 

48 

44 

71 

46-36 

46 

17 

46 

23 

41 

98 

46 -S8 

48 

35 

50 

12 

51 

02 

55 

34 

50 

14 

50  03 

50-44 

4S 

68 

50-6/ 

52 

73 

'53 

79 

50-95 

51 

49 

45 

2f. 

44£5 

47 

42 

47 

56 

49-91 

47-22 

41 

71 

43 

11 

46-85 

47 

12 

48  06 

1  p.m. 


2  p.m. 


3  p.m.         4  p.m. 


5  p.m. 


6  p.m. 


7  p.m. 


8  p.m. 


9  p.m. 


10  p.m.        11p.m.     Midnight 


500 
510 
53-3 
49-7 
51  5 
49-5 
505 
54-8 
57-8 
57-9 
61-2 
52-3 
58-3 
57-3 
53-8 
58-2 
620 
61-5 
58-8 
59-3 
50-8 
510 
52-2 
490 
58-7 
520 
46-8 
52-5 
54-8 
541 

54-35 


50-7 
52-2 
53  0 
49-2 
520 
51-S 
51  3 
54-8 
580 
'  58-5 
61-0 
52-5 
58-3 
571 
53-8 
60-8 
640 
61-8 
59-2 
59-8 
500 
52-7 
52-8 
49-9 
58-0 
52-8 
46-8 
53-7 
55-8 
54-2 

54-88 


50-9 
53-5 
523 
48-5 
50-9 
52-8 
51  -2 
55-2 
570 
59-4 
57  0 
520 
55-7 
57-0 
53  0 
60-2 
65-8 
59-6 
60-5 
5S1 
470 
52-3 
530 
500 
550 
52-2 
420 
53-7 
56-3 
53-8 

54-20 


50-3 
53-5 
530 
47  0 
51-1 
52-0 
50-8 
52-5 
550 
580 
56-0 
520 
54-8 
570 
52-7 
58-3 
66-3 
59-8 
590 
56  0 
460 
52  4 
52-2 
50-8 
53-0 
52  1 
48-0 
53-1 
57-4 
53-8 

53-70 


50-0 
510 
530 
47-2 
50-3 
51-5 
50-8 
520 
52-1 
550 
56-5 
52-7 
53  0 
57-0 
52  0 
55  8 
67-2 
590 
540 
55-0 
450 
51-0 
51-8 
50-2 
50-2 
52-3 
47-0 
52-0 
57  0 
55  1 

52-89 


48-5 
47  0 
50-8 
47-0 
490 
49-5 
51-2 
50-8 
51-3 
540 
560 
51-S 
50-5 
54-3 
50-3 
550 
65-2 
510 
530 
52-2 
440 
48-0 
49-8 
500 
47-8 
50-2 
450 
50-0 
55-2 
520 

51-01 


46-2 

46-2 

47-7 

46-5 

43-5" 

480 

51-2 

500 

50-8 

530 

57-2 

49-0 

490 

520 

49-3 

53-0 

63-3 

4S-2 

500 

51-8 

410 

46-5 

480 

49-8 

46-S 

48-5 

44  0 

470 

640 

480 

49-32 


44-2 
46-7 
45-8 
46-8 
430 

45  0 
50-6 
48-3- 
50-2 
50-8 
56-0 
47-2 
48-4 
48-3 
48-8 
490 
600 
47-8 
47-3 
500 
40-2 
440 
46-1 
48-3 

46  7 
47-2 
420 
44-3 
48-5 
45-3 

47-56 


410 
46-5 
45-0 
46- 1 
43-2 
43-5 
49-8 
48-0 
49-8 
49-8 
55- 1 
470 
48-7 
47-5 
48-2 
46-8 
50-8 
47-2 
470 
49-8 
39-3 
43-1 
46  0 
480 
46  0 
43-3 
400 
41-0 
45-3 
44-4 

46-24 


39-9 
44-2 
44-3 
46-8 
43-3 
41-2 
48-5 
47-7 
490 
49-7 
54-8 
46-1 
48-9 
470 
47-6 
440 
49-8 
47-1 
471 
51-S 
39-6 
42-8 
46-4 
47-2 
45-8 
42-8 
39-7 
390 
450 
441 

45-71 


39-0 
430 
41-5 
47-1 
43-0 
400 
47-2 
470 
47-8 
49-7 
54-3 
460 
47-3 
46-3 
47-7 
43-3 
46-2 
47-2 
46-2 
53-2 
39-2 
42-4 
46-2 
47-1 
45  1 
42-0 
390 
37-0 
44-3 
44-1 

44-98 


37-2 

42-7 

41-9 

46-5 

41-5 

38-8 

46-5 

46-5 

46-8 

49- 

54  0 

45-9 

46-3 

44-3 

47-3 

42-0 

45-8 

47-1 

45-2 

52-8 

391 

42-2 

46-0 

470 

4.5  6 

41-0 

37-2 

35-8 

440 

44  -0 

44-30 
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Temperature  at  Victoria,  B.C.,  for  each  Hour 


Hour  Ending. 


Day. 


1  a.m. 


1 

2 

3   

4 

5 

6 

7     .    .. 

8 

9        . 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17.  ... 

18.  ,. 

19 

20 

21 

22. 

23 

24 

25. 

26 

27 

28 

2.9 

30 

31 

Mean. 


43  1 

460 
47-9 
43-8 
440 
41-1 
44-2 
491 
48-8 
460 
47-1 
47-5 
40-3 
46-9 
47-3 
44-5 
411 
44-2 
49-5 
48-9 
46-8 
52-0 
50-3 
47-3 
50-5 
54-8 
490 
48-7 
49-7 
51-3 
51-2 
47-38 


2  a. 


43-0 
460 
47-9 
43-7 
42-8 
40-3 
440 
49- 1 
48-8 
45-3 
470 
46-8 
47-1 
46-7 
46  8 
44-3 
40-8 
440 
49-5 
48-0 
46-7 
51-5 
50-7 
46-2 
51  0 
55-8 
490 
47-9 
49- 1 
50-2 
500 
47  10 


3  a.m. 


430 

400 
48-0 
43-7 
40-7 
39-3 
42-6 
49-3 
48-3 
43-8 
46-2 
46-8 
47-2 
460 
460 
43-8 
40-8 
42  1 
.49-5 
47-9 
47-0 
500 
49-9 
460 
510 
55-7 
48-8 
47-3 
490 
47-3 
48-8 
46-54 


4  a.m. 


430 

460 
48-0 
43-7 
39-3 
390 
42-1 
49-9 
47-0 
440 
46-2 
46-9 
47-2 
45-9 
45-0 
41-5 
40-6 
415 
49-6 
47-9 
47-8 
480 
48-3 
451 
49-8 
530 
48-9 
47-3 
490 
48-3 
48-7 
46  05 


5  a. 


.430 
45-6 

47-8 
44-0 
37-3 
390 
42-0 
500 
460 
44-8 
46-3 
46-8 
47-0 
45-8 
450 
38-4 
42  0 
41-3 
49-5 
47-5 
48-8 
48-0 
47-8 
450 
50-0 
52-0 
49-3 
47-3 
490 
470 
48-7 
45-87 


43-1 
45  5 
47-9 
450 
40-5 
38-5 
43-5 
50-2 
45-5 
45-8 
47-0 
470 
47-3 
460 
45-3 
39  0 
45-3 
430 
49-1 
47-8 
500 
49-5 
47-9 
46-8 
500 
52  1 
49-4 
48-7 
49-2 
48-0 
500 
46-58 


7  a.m. 


440 
46-3 
48-3 
47-2 
45-3 
500 
50-0 
51-5 
48-0 
47-5 
48-9 
48-2 
48-8 
470 
47-8 
450 
500 
52  0 
50-2 
510 
52-5 
530 
50-5 
51-0 
50-2 
53-8 
50-0 
51-5 
510 
540 
550 
49-66 


.8  a.m. 


44-8 
47-8 
48-8 
48-5 
490 
540 
55-5 
53  0 
48-9 
49-2 
51-0 
500 
50-8 
48-0 
49-4 
49-0 
530 
57-5 
52-8 
52-8 
55-2 
55-8 
550 
56-5 
510 
55-5 
51-3 
55-2 
54-5 
580 
590 
52-28 


9  a.m. 


46-5 
49-8 
49-2 
510 
51-8 
570 
53-5 
54-8 
48-6 
51-3 
52-8 
540 
540 
50-8 
52-3 
53-5 
56-8 
60-8 
54-8 
56-8 
570 
57-5 
60-5 
59-5 
52-3 
56-8 
52-0 
57-2 
57-8 
63-8 
62-8 
54-75 


10  a.m. 


50-5 
51  3 

49-5 
510 
53-8, 
59-0 
61-3 
57-3 
50-5 
54-3 
53-8 
56-8 
55-8 
510 
53-8 
550 
57-3 
61-2 
56-5 
59  0 
57-7 
61-3 
62-4 
60-2 
54-0 
57-4 
54-5 
600 
59-2 
64-5 
63-2 
56-55 


11  a.m. 


540 
53-3 
49-3 
51-5 
54-9 
61  1 
61-8 
56-3 
51  1 
55-8 
55-7 
57-0 
55-0 
52-9 
55-5 
57-5 
58-0 
620 
58-0 
610 
60-5 
64-2 
63-7 
61-2 
550 
57-2 
57-8 
60-3 
59-2 
6S-3 
65- 0 
57-87 


Noon. 


54-5 
55-5 
490 
52-6 
55-5 
62-5 
61-9 
56-2 
50-5 
58-8 
55-8 
50-2 
560 
530 
56-2 
58-3 
600 
64-0 
600 
61-8 
62-2 
64-8 
63-8 
63-0 
59-0 
56-2 
57-9 
61-fi 
598 
71-7 
690 
58-94 
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(120th  Meridian  Time)  for  the  Month  of  May,  1913. 


Houb  Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

S  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

• 

0 

° 

o 

o 

° 

• 

■ 

' 

• 

o 

° 

o 

53-8 

53-8 

540 

53-2 

54-2 

52-2 

51-3 

49-2 

48-8 

47-4 

46-8 

46-3 

48-48 

57-2 

57-3 

55  0 

50-3 

49-5 

48-8 

480 

47-8 

47-6 

47-3 

47-6 

47-8 

49-30 

48-6 

48-3 

48-3 

48-5 

48-3 

47-8 

470 

45-3 

45  0 

44-8 

440 

43-9 

47-56 

53-8 

53  0 

520 

51-3 

510 

49-8 

480 

46-3 

460 

45-7 

450 

44-8 

48  02 

58-2 

59-5 

61-3 

610 

60-5 

59-2 

58-3 

55-2 

51-5 

480 

45-8 

43-2 

50-69 

64-0 

66-5 

68-5 

69-2 

680 

66-3 

630 

56-5 

520 

49-2 

47-0 

45-0 

54  00 

63-8 

640 

65-2 

61-5 

60-3 

58-2 

55-3 

550 

54-2 

53-5 

51-8 

500 

53-97 

55 -5 

560 

55-8 

5.5-3 

55-2 

53-2 

53-2 

53-4 

53  0 

51-5 

49-6 

49  0 

52-81 

51-0 

52-2 

53-8 

55-2 

540 

53-0 

52  0 

51-2 

490 

48-5 

48-2 

47-8 

49-91 

58-5 

590 

59-8 

58-3 

570 

53-5 

510 

49-3 

48-2 

47-8 

47-9 

47-3 

5101 

55-5 

56-8 

57  0 

58-5 

59-2 

590 

53-0 

520 

51-0 

50-6 

49-2 

49-0 

52  03 

57-3 

57-2 

56-2 

56- 1 

550 

53-8 

53-0 

51-2 

49-1 

48-4 

47-8 

47-3 

51-52 

57-2 

56-3 

54-2 

540 

52-8 

51-2 

50-2 

49-7 

480 

47-8 

47-3 

470 

50-76 

540 

56-5 

57-6 

570 

55-2 

540 

510 

500 

49-8 

480 

47-7 

47  5 

50-34 

57-0 

57-8 

5,7-3 

570 

560 

53-3 

51-5 

48-8 

47-0 

46-2 

460 

452 

50-56 

59-4 

59-3 

59  -2 

59-2 

59-3 

57-3 

53-5 

510 

4S-0 

45-7 

440 

42-8 

50-35 

62-8 

63-8 

640 

630 

58-5 

56-2 

56  0 

53-8 

530 

500 

470 

45-2 

52-48 

64-2 

62-0 

64-0 

650 

66-8 

64-0 

59-3 

54-5 

50-8 

49-4 

49-4 

49-3 

54-68 

62-5 

63-5 

64-3 

62-8 

62-2 

58-2 

57-5 

52-8 

49-2 

490 

48-9 

49-2 

54-55 

63-8 

620 

61-3 

60-8 

56-3 

55-8 

55-3 

550 

53-8 

51-2 

500 

47-8 

54-31 

61-0 

59-2 

59-2 

58-8 

57-2 

57-9 

57-2 

550 

52-8 

52-8 

53-0 

530 

54-55 

65-8 

65-8 

66-2 

65-5 

64-2 

630 

600 

57-0 

52-2 

•      51-8 

51  1 

510 

57-05 

63-8 

63-3 

640 

65-2 

650 

620 

60-0 

530 

510 

49-0 

48-2 

480 

55-97 

63-3 

64-2 

62-2 

620 

62-0 

61-0 

60-8 

60-5 

57  0 

550 

52-5 

52-0 

55-85 

62-5 

64-5 

65-3 

650 

63-5 

620 

56-3 

56.2 

55  0 

53-7 

520 

51-2 

55-46 

55-3 

54-8 

54-9 

54-2 

54-5 

530 

521 

51-4 

51-3 

51  1 

510 

500 

53-91 

590 

61-S 

63-2 

63-0 

62-2 

60-3 

570 

53-5 

51-0 

500 

49-2 

490 

54  05 

640 

65-2 

65-8 

650 

630 

60-5 

580 

550 

530 

51-2 

50-2 

49-8 

55-57 

600 

600 

60-3 

590 

590 

590 

621 

590 

570 

560 

54-5 

53-0 

55-69 

690 

67-2 

65-0 

710 

71-8 

700 

65-0 

60-0 

57-3 

55-8 

53-8 

53-0 

59-64 

70-8 

69-5 

70-2 

73-3 

74-9 

73-5 

64-8 

620 

58-4 

56-3 

54-2 

53-8 

60-55 

59-76 

60-01 

60-16 

59-97 

59-25 

57-65 

55-51 

53-25 

51-32 

50-09 

49-05 

48-36 

53  08 
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Temperature  at  Victoria,  B.C.,  for  each  Hour 


1  )AY. 

Hour  Ending. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

o 

o 

O 

• 

• 

o 

o 

o 

o 

• 

■ 

■ 

1 

51-7 

50-3 

49-2 

48-6 

48-5 

52-0 

640 

67-3 

69-5 

71-1 

72-5 

74-0 

2 

52-2 

50-9 

50-2 

49-8 

49-5 

500 

55-0 

64-3 

68-3 

70-8 

71-0 

710  . 

3 

53  1 

520 

510 

510 

50-8 

510 

52-3 

54-5 

57-3 

60-5 

63-0 

66-5 

4 

53-5 

53- 

53-3 

53  0 

52-8 

52-2 

54-5 

58-8 

590 

59  0 

59-5 

59 -8 

5 

48-7 

47-8 

47-0 

46-6 

46-8 

4S-5 

53  0 

54-7 

57-8 

58-7 

60-9 

610 

6 

48-5 

47-8 

46-2 

45-2 

43-3 

44-4 

50-0 

54-5 

60-5 

63-9 

65-0 

65-8 

7 

48-1 

48-0 

47-5 

47-3 

4S-0 

52-5 

58-3 

59-2 

63-1 

60  1 

62-0 

64-8 

8.- 

530 

52-3 

51-3 

510 

510 

52-5 

55-8 

55-8 

59-3 

59-3 

58-5 

01-1 

9 

500 

49-9 

49-9 

49-9 

50-0 

51-8 

54-5 

57-0 

60-0 

64-7 

65-8 

66-0 

10 

49-0 

48-1 

47-7 

47-7 

47-8 

490 

52-6 

55-3 

59-3 

60-8 

61  0 

62-5 

11 

53-3 

51-8 

51-2 

51-3 

51-7 

52-2 

55-8 

57-5 

60-4 

60-8 

63-0 

64  -8 

12 

52- 1 

520 

52-0 

52-1 

52-5 

54-5 

57-8 

60-8 

620 

62  0 

62-6 

62-0 

13 

51-3 

500 

50-2 

50  1 

500 

50-8 

50-5 

51 

530 

53-2 

53-8 

57-8 

14 

49-2 

49-0 

4^-8 

48-7 

49-4 

50  0 

52-5 

560 

58-3 

590 

60-5 

61  8 

15 

48-5 

4S-0 

48-8 

490 

48-7 

48-8 

50-7 

53-0 

57-5 

58-5 

61-0 

63-0 

16 

49-3 

490 

48-5 

46-0 

450 

46-5 

50-5 

52-5 

5S-5 

61-2 

62-2 

63-0 

17 

48  0 

48-0 

48-1 

49-0 

50-3 

510 

54-5 

57-3 

590 

59  -8 

60  0 

61-0 

18. 

510 

50-7 

51-0 

51-3 

51-8 

55-9 

58 -8 

60-6 

62-3 

68-0 

71-0 

68-8 

19 

57-5 

57-0 

54-8 

550 

550 

54-2 

55-5 

58-3 

59-2 

59-0 

62-2 

63-3 

20 

51-0 

50-7 

50-4 

50  -6 

50-9 

510 

52-5 

541 

57-3 

61   1 

630' 

04-0 

21 

52-8 

52-8 

52-9 

53-0 

53  0 

53  0 

53-0 

53-1 

53-4 

54-0 

54-4 

55-2 

22 

53-2 

530 

520 

51-5 

51  6 

540 

56-3 

570 

58-5 

630 

67-0 

69-4 

23   

56-2 

55-6 

55-7 

55-9 

55-9 

56-0 

57-8 

600 

61-2 

63-5 

640 

64-2 

24 

52-0 

520 

520 

52-1 

53-3 

54-S 

56-3 

56-5 

590 

62-3 

63-0 

68-0 

25 

52-0 

51-2 

510 

510 

510 

52-0 

55-5 

58-3 

59-3 

60-S 

64-5 

65-5 

26 

540 

53-8 

53-2 

53-3 

53-8 

55-5 

590 

61-8 

63-8 

65-5 

66-5 

680 

27 

53-0 

52-2 

51-2 

50-3 

50-2 

520 

56-0 

61-5 

66-3 

67  1 

700 

71-8 

56-2 

560 

560 

560 

56-0 

56-5 

58-8 

59-2 

63-5 

66-2 

67-3 

67-7 

29 

530 

52-5 

52-9 

53-8 

54-8 

55-1 

56  0 

57-S 

58-0 

60-5 

63-0 

65  0 

30 

56-3 

50-7 

56-7 

56-7 

56-5 

560 

570 

610 

600 

63-2 

63-3 

62-5 

Mean. 

51-92 

51-43 

5102 

50-89 

51-00 

62-12 

55- 16 

57-65 

60-15 

61-92 

63-38 

.64-64 
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Hour  Ending. 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night. 

o 

o 

o 

o 

■ 

■ 

• 

• 

■ 

• 

■ 

• 

0 

710 

75-5 

770 

72 

0 

71-6 

71-4 

670 

65.0 

620 

57-5 

55-5 

55-0 

63-30 

71-2 

690 

680 

77 

5 

77-6 

77-5 

74  0 

68-0 

610 

58-2 

54-3 

53-2 

63  02 

68-8 

70  -8 

715 

72 

2 

73-0 

67-5 

600 

55  0 

52-2 

51-8 

51-7 

52-6 

58-75 

59-9 

600 

60-4 

60 

7 

60-2 

58-2 

56-3 

54-7 

520 

50-2 

49-3 

490 

55-84 

63-8 

64.8 

640 

63 

3 

62-2 

610 

59-2 

560 

540 

520 

50-2 

48-3 

55-43 

66-5 

66-S 

65-2 

64 

8 

04-5 

63-2 

62  0 

58-5 

560 

52-3 

500 

590 

56-37 

66-2 

68-3 

681 

66 

4 

640 

62-8 

610 

60-3 

58-3 

580 

57-1 

56-8 

58-59 

580 

55  0 

550 

55 

0 

53-5 

53  0 

52  -2 

51-8 

50-9 

50-9 

50-2 

500 

54  02 

670 

07  1 

62-5 

65 

0 

65-8 

64-0 

60  0 

55  5 

5:-0 

51-3 

510 

49-8 

57-56 

620 

63-2 

62-5 

61 

1 

650 

63-5 

60-5 

600 

58-3 

57-0 

560 

54-5 

56-85 

640 

65-2 

65-7 

67 

3 

67-3 

620 

60-8 

58-8 

55  -0 

530 

52-2 

52-2 

58-22 

68-4 

66-5 

65-1 

64  8 

630 

62-5 

61-0 

58-3 

570 

55-3 

550 

53-3 

58-86 

620 

63-2 

65-3 

620 

62-8 

61-0 

570 

560 

540 

52-2 

49-7 

49-8 

54-90 

61-3 

62-5 

64-2 

61-2 

59-5 

60-0 

56-2 

53-2 

520 

49-8 

48-8 

4S-9 

55  03 

G3-S 

63-5 

570 

56-8 

55  0 

58-2 

57-0 

54  ■  5 

52-2 

51-8 

51-7 

51-1 

54-50 

67  0 

67-3 

650 

66-2 

660 

640 

61-0 

56-8 

55  0 

53  1 

50-8 

500 

56-43 

050 

66-9 

67  2 

69-5 

700 

67-2 

620 

56-5 

550 

53  0 

51-2 

51  0 

57-52 

67-5 

68-8 

69-9 

700 

710 

73-1 

68-2 

62-0 

590 

5S-2 

57  0 

58-3 

6184 

62-8 

60-2 

600 

56-3 

54-7 

54-7 

540 

54  1 

52- 

52-0 

52-0 

51-S 

56-51 

65-3 

66-8 

68-3 

68-2 

670 

64-5 

62-2 

60-8 

58-5 

5S-0 

55  -2 

54-8 

58-59 

560 

61-5 

64-5 

62-5 

60-2 

60-2 

590 

57-3 

56-0 

54-5 

53-0 

53  0 

55-76 

690 

620 

63-8 

64-8 

640 

64-3 

61-3 

59-5 

580 

59-2 

590 

57-3 

58-53 

66-2 

65-8 

640 

61-4 

610 

610 

60-5 

600 

57-2 

54-8 

53-2 

52-3 

59  31 

66-2 

67-2 

67-0. 

650 

64  5 

62-1 

62- 1 

60-5 

590 

57-2 

55-3 

540 

59-23 

67-8 

690 

69-3 

67-5 

65-5 

64-2 

61-2 

60-8 

580 

56-2 

55  0 

54-7 

59-22 

700 

70-8 

72-0 

70-5 

68-7 

68-6 

67-0 

64-5 

61-5 

58-2 

55-5 

54-0 

62  06 

710 

69-8 

680 

68  0 

67-0 

62-3 

60-5 

58-2 

57-3 

56-9 

56-8 

56-7 

60-59 

68-0 

68-3 

66 -S 

66-5 

66  n 

62-5 

600 

57-8 

55  5 

55-0 

540 

53-5 

60  55 

65-8 

66-2 

67-2 

66-8 

65-0 

61-3 

59-0 

580 

57  ■  2 

570 

50-6 

56-5 

59  13 

65-2 

66-5 

66-8 

65-5 

640 

62-5 

61-0 

590 

55-5 

54-0 

52-8 

52-5 

59-63 

65  52 

65-95 

65-71 

65-29 

64-65 

63-27 

60-79 

58-38 

56-10 

54-62 

53-34 

52-80 

58-24 
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Temperature  at  Victoria,  B.C.,  for  each  Hour 


Day. 

Hour  Ending 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

- 

O 

o 

• 

o 

0 

o 

" 

o 

O 

0 

o 

1 

52-1 

50-7 

510 

520 

50-8 

51-7 

53-2 

54-5 

57-5 

60-5 

63-5 

64-6 

2....... 

52-8 

52-8 

52-9 

530 

530 

53-3 

55-0 

56-5 

61-3 

630 

63-2 

63-3 

3 

490 

48-2 

480 

480 

48-2 

50-5 

560 

60-3 

60-8 

61-8 

61-6 

63-5 

4 

54-2 

540 

54-0 

540 

53-8 

54-2 

56-0 

61-5 

64-5 

65-8 

660 

67-8 

5 

570 

57-8 

57-3 

550 

54-2 

54-8 

570 

58-5 

62-8 

67-5 

690 

70  5 

6 

58-0 

58  1 

58-2 

58-5 

580 

56-9 

57-0 

58-8 

60-8 

620 

64-2 

62-5 

7 

550 

540 

530 

52-2 

51-9 

52-8 

560 

590 

63-5 

64-8 

65-3 

66-0 

8 

510 

500 

500 

500 

50-1 

510 

550 

60-3 

66-8 

67-2 

69-3 

720 

9 

5S0 

57-3 

56-8 

55-8 

560 

560 

55-5 

56-5 

58-3 

59-5 

590 

58-8 

10 

550 

54-3 

54-2 

540 

54  5 

560 

58-0 

58-8 

58-8 

600 

62-8 

630 

11 

51-2 

49-5 

47-2 

46-8 

470 

50-0 

570 

620 

65-8 

66-3 

660 

65-8 

12 

56-5 

56-5 

55-2 

54-8 

54-3 

55-2 

58-0 

59-3 

61-8 

620 

61-8 

62-5 

13 

49-8 

50-2 

50-1 

50-0 

500 

52-2 

53-5 

58-5 

62-2 

63-8 

64-3 

64-8 

14 

520 

51-7 

510 

49-5 

47-0 

48-5 

550 

61-3 

62-5 

64-4 

670 

670 

15 

540 

53-3 

530 

52-6 

52-8 

540 

58-0 

61-5 

640 

640 

67-8 

69-8 

16 

49-2 

48-6 

47-8 

47-1 

47-2 

49-5 

56-5 

61  2 

62-8 

660 

67-2 

67-4 

17 

52-1 

52-0 

510 

480 

47-0 

46-8 

57-0 

61-5 

65-8 

67-2 

680 

68-4 

18 

52-8 

51-3 

51-2 

50-6 

510 

55-5 

650 

710 

75-0 

77-2 

800  . 

81-2 

19 

55-2 

55-0 

54-4 

54-2 

54-8 

59-5 

64-8 

700 

800 

81-5 

77-5 

78-0 

20 

57-2 

57-6 

560 

55-8 

55-8 

57-5 

65-5 

730 

77-0 

800 

831 

780 

21 

60-5 

570 

561 

o'J-8 

56-7 

60-5 

68-5 

75-0 

790 

82-0 

811 

80-2 

22 

590 

58-1 

55-5 

550 

540 

580 

66-0 

71-9 

73-8 

75  0 

750 

74-4 

23 

570 

56-9 

550 

55- 1 

55-5 

560 

610 

68-0 

75-2 

75-1 

75-5 

750 

24 

58- 1 

58-0 

560 

54-6 

54-1 

550 

560 

610 

68-3 

70-0 

72-4 

720 

25 

58-2 

58-0 

571 

56-9 

560 

56-9 

59-0 

58-9 

610 

65-6 

65-2 

650 

26 

550 

54-1 

53  1 

53-3 

54-0 

56-0 

58-2 

60-8 

64-8 

670 

67  1 

670 

27 

57-0 

560 

56-3 

54-5 

54-4 

55-4 

590 

650 

68-5 

700 

700 

70-5 

28 

55- 0 

54-8 

54-5 

54-3 

54-7 

55- 1 

561 

570 

580 

58- 1 

57-4 

57-5 

29 

50-5 

490 

47-2 

46-0 

45-3 

47-5 

53-0 

57-1 

660 

67-4 

67  1 

650 

30 

590 

57-0 

57-0 

57-3 

55-8 

56-1 

600 

67-0 

711 

73-1 

74-6 

70-6 

31 

55-5 

560 

55  0 

,551 

56-0 

600 

67-1 

730 

76-2 

78-1 

78-8 

79-3 

Mean.' 

54-74 

54-12 

53-41 

52-87 

52-71 

54-27 

58-48 

62-54 

66-25 

67-93 

68-73 

68-76 

1 
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Hour  Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

0 

° 

0 

a 

■ 

- 

o 

• 

• 

a 

D 

• 

e 

650 

628 

62-4 

62-2 

62-4 

62-2 

600 

58-2 

550 

53-S 

53-1 

530 

57-10 

64-8 

65-7 

650 

64-9 

64-8 

63-5 

620 

58-5 

56-2 

53  0 

51-0 

49-7 

58-30 

66-6 

67-3 

67-0 

660 

650 

63-8 

63-5 

61  -5 

57-8 

55-8 

55-2 

54-8 

58-34 

67-2 

65-5 

06- 1 

650 

65-2 

63  -2 

63-0 

61-5 

610 

57-3 

57-5 

57-2 

60-65 

710 

69-6 

69-2 

69-8 

69-8 

650 

64-3 

62-8 

610 

57-7 

56-2 

57-2 

62-29 

68-5 

68-3 

65-0 

62-5 

62-2 

62  1 

610 

590 

56-8 

560 

54-2 

54-8 

60- 14 

670 

66-9 

670 

68-5 

680 

670 

64-3 

62-8 

600 

57  0 

550 

520 

60-38 

720 

710 

68-0 

680 

68-1 

66-0 

63-2 

63-3 

61-2 

60-8 

59-8 

58-7 

61-37 

600 

60-4 

61-3 

61-8 

61  -4 

60-3 

600 

59-4 

58-3 

580 

57-8 

57-0 

58-46 

650 

64-2 

64-8 

64-3 

64-2 

63-2 

620 

58-5 

560 

55-2 

54-3 

530 

58-92 

66-8 

67-8 

66-8 

658 

65-2 

62-5 

58-8 

60  1 

58-0 

58-1 

58-3 

580 

59-20 

64-0 

62-0 

620 

61-2 

60-2 

59-5 

560 

M0 

520 

51-8 

50-5 

49-9 

57-54 

650 

63-2 

66-8 

65-3 

640 

62-3 

600 

57-5 

550 

540 

53-1 

52-5 

57-84 

69-5 

70-1 

69-2 

67-0 

65-0 

640 

61  2 

60- 1 

58-5 

57-4 

55-3 

54-2 

59-52 

680. 

68-8 

680 

66-5 

66-8 

63-7 

620 

600 

57-0 

53-0 

51-2 

50-0 

59-95 

68-9 

68-2 

66-5 

66- 1 

65-2 

65-7 

63-2 

600 

560 

54-8 

53-5 

53-0 

58-81 

70-5 

72-2 

70-2 

690 

69  0 

68-5 

66-5 

63  0 

57-0 

560 

54-0 

53-2 

60-57 

770 

75-2 

76-5 

77-2 

70-2 

75-8 

77-0 

700 

67-3 

62-5 

60  0 

57-2 

67-24 

800 

Sl-2 

SO-4 

80-2 

82-2 

Sl-2 

76-5 

71-5 

66-5 

63-0 

60-0 

58-2 

69-40 

82-0 

84-3 

85-4 

84-0 

820 

78-0 

760 

74-7 

69-0 

630 

61-5 

61-8 

70-76 

850 

S4-7 

83-4 

84-5 

83-0 

800 

75-2 

700 

650 

60-7 

58-0 

580 

70-87 

77-9 

78-0 

78-0 

76-0 

74-8 

73-8 

72-0 

68-6 

65-0 

630 

600 

580 

67-53 

760 

77-0 

760 

7.5-7 

741 

71-0 

65-4 

63-8 

61-9 

59-8 

59-2 

59-5 

66-02 

73-5 

75-4 

74  0 

71-0 

67-8 

67-5 

700 

701 

65-3 

640 

62-5 

610 

64-90 

68-8 

69  0 

690 

69-0 

67-5 

660 

650 

62-6 

59  -1 

58  0 

56-7 

55-9 

61-85 

68-7 

690 

69-3 

'70- 1 

70-4 

67-1 

630 

61  2 

62  0 

611 

60-0 

580 

62-09 

710 

700 

700 

69  0 

63-5 

58-0 

650 

610 

56-8 

55-9 

55-2 

551 

61-96 

58-4 

59-0 

61-8 

63-4 

630 

62-0 

58-5 

560 

54-3 

53-7 

530 

52  1 

56-94 

68-6 

68-9 

69-9 

6S-0 

67-8 

65- 1 

60-2 

59-0 

590 

58-9 

59-0 

59-6 

59-37 

730 

73-5 

72  0 

740 

74-S 

74-7 

73-4 

680 

630 

60-8 

580 

56-5 

65-87 

820 

84- 1 

85-3 

85-1 

84  -4 

76-5 

72-2 

68-7 

66  0 

63-8 

61-5 

60-2 

70  00 

70-31 

70-43 

70-20 

69-71 

68-97 

67  07 

65-17 

62-75 

59-90 

58-00 

56-60 

55-78 

62-07 
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Hour 

Ending. 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

S  a.m. 

9  a.m. 

10  am.. 

11  a.m. 

Noon. 

° 

• 

■ 

° 

• 

■ 

• 

■ 

o 

O 

. 

= 

1..-.    .. 

59-5 

590 

58-0 

70 

55-7 

570 

64-0 

78-0 

S10 

830 

84-0 

S4-5 

2 

63-9 

62-5 

590 

570 

56-4 

57-7 

58-0 

58-4 

64-8 

68-2 

68-8 

67-6 

3     . 

55  4 

5.5-2 

55-0 

55-0 

55-7 

57-0 

58-0 

06-0 

68-8 

6S0 

75-4 

78-8 

4   ...... 

58-0 

570 

57-0 

56-6 

56-0 

57-5 

60-0 

64-0 

67-2 

68  -9 

69-9 

710 

-5 

56- S 

55  -2 

550 

54  8 

540 

55-0 

590 

65-0 

67-0 

680 

68-1 

67-0 

6.    ■ 

61-5 

61-5 

61  0 

60-3 

60-0 

60-3 

61-5 

03-0 

64-5 

69-0 

70-4 

70-0 

7. ..... . 

55-2 

■4-9 

54-3 

54-S 

54-0 

54-0 

56-5 

630 

65-5 

66-2 

67-0 

68-0 

8    ... 

60-5 

59-1 

58-0 

52-9 

55-0 

55  1 

57-2 

64-9 

68-0 

71-0 

70-2 

68-3 

9 

540 

53-0 

53-5 

53-5 

53  0 

560 

61-0 

69-0 

72-0 

74-1 

75-0 

73-4 

10 

570 

55-4 

541 

54-9 

56-0 

57-0 

58-0 

740 

76-0 

77-0 

750 

74-1 

11 

560 

55-2 

54-8 

54-5 

55-0 

560 

58 -0 

63-8 

65-0 

66-2 

650 

66-9 

12 

55-3 

54-9 

54  0 

53  1 

55-0 

55-0 

55-9 

57-0 

59-0 

01 -2 

G3-0 

65-0 

13 

530 

530 

53-4    ' 

53-2 

540 

54  -1 

55-2 

570 

59-0 

650 

07-0 

67-1 

14 

54-2 

540 

53-9 

53-8 

540 

540 

53-5' 

54-3 

56-0 

60  0 

61-0 

62-1 

15 

52-8 

520 

52  1 

520 

52-5 

520 

540 

56-1 

57  0 

63-4 

64-8 

55-0 

16 

53-0 

52-5 

52  0 

510 

50  1 

51-1 

52-0 

58-0 

62-0 

65-2 

07-0 

67-S 

17 

510 

51-0 

51-0 

51-S 

510 

51-5 

52-0 

55-8 

58-0 

02-0 

640 

62-9 

18 

52-3 

53-8 

53-0 

51-5 

53-5 

53-6 

54  0 

55  0 

56-0 

56-0 

57 -S 

53-0 

Ill      ... 

50-8 

49  2 

4S-5 

47  4 

46-5 

460 

47- 

520 

57-0 

620 

63-5 

65-5 

20 

510 

500 

49  0 

48-3 

48-0 

48-2 

49-3 

55-0 

64-0 

68-5 

69-5 

70-1 

21 

52-4 

51-8 

51  0 

500 

50-2 

50-5 

590 

67-5 

71-4 

750 

77-0 

78-3 

57-9 

570 

50  0 

55-5 

55-0 

55-0 

55-3 

56-3 

62-5 

690 

72-0 

72  -S 

23       .... 

62-8 

620 

610 

60-3 

60-0 

59-3 

01-0 

61-5 

02-3 

63  0 

63-5 

64-0 

24. 

56-3 

54  -5 

53-2 

52-2 

520 

52  8 

550 

590 

650 

68  3 

69-2 

700 

25 

53  0 

53-0 

52-8 

52-4 

51-5 

51-5 

52-7 

57-5 

020 

67-5 

70-5 

69-9 

26 

58-3 

5S-1 

58-9 

58-0 

570 

57  0 

5S-3 

60-5 

64-0 

05-5 

68-0 

69-0 

27       .... 

530 

52-0 

51-5 

50-9 

50-7 

51  2 

52-5 

560 

670 

70-0 

700 

liU-ri 

28       .... 

54-1 

53-8 

'  540 

52-8 

52-5 

53  0 

56-5 

610 

71-5 

76-0 

78-0 

79-2 

29         ... 

54-4 

55-3 

540 

53-3 

53-4 

53 -S 

55-0 

60  0 

68-5 

69-9 

68-2 

700 

30 

52  0 

51-8 

50-8 

50-7 

50-7 

50-7 

52-5 

:>-■'.) 

63  0 

60-2 

68  0 

67 --5 

31 

52-8 

52  9 

5'.-0 

52-9 

52  9 

53-6 

570 

590 

59-3 

59-1 

59-5 

61-5 

Mean. . 

55-61 

- 

54-95 

54-27 

53-62 

53-59 

5408 

56-09 

60-85 

64-65 

67-46 

68-72 

69-17 
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(120th  Meridian  Time)  for  the  Month  of  August,  1913. 


Hour  Ending. 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night. 

• 

° 

■ 

• 

• 

• 

- 

• 

o 

• 

• 

o 

o 

86-9 

86- 1 

780 

80-9 

76  S 

73-1 

66-0 

67-3 

67-2 

67-0 

69-8 

70-1 

71-24 

680 

710 

710 

66-5 

71-7 

71-0 

66-5 

66-0 

62-0 

600 

58-1 

560 

64-03 

750 

76-1 

76-5 

74  5 

74-8 

74-8 

70-0 

67-6 

60-0 

600 

59-0 

58-1 

65-64 

74-0 

75-5 

74-0 

740 

70-5 

70-0 

660 

62-3 

61-0 

590 

58-8 

570 

64-38 

68-0 

68-0 

660 

68-1 

69-0 

680 

.    650 

64-0 

64-4 

64-3 

64-0 

63-9 

63-22 

70-9 

69-5 

69-0 

67-0 

650 

62-1 

60-5 

59-0 

57-5 

50-5 

55-8 

55-1 

62-95 

710 

70-3 

-     69-0 

690 

65-5 

640 

63-3 

01  -9 

60  0 

60-1 

60-3 

610 

62  03 

730 

75-2 

75-2 

69-0 

66-1 

680 

05  II 

61-0 

590 

570 

55-1 

55-9 

63-32 

760 

770 

77 -s 

80-0 

78-4 

740 

71-5 

09-9 

660 

62-9 

60.0 

57-2 

66-59 

SO-0 

79  0 

760 

750 

62-4 

63-0 

660 

640 

600 

590 

57-1 

50-0 

65  25 

67-0 

660 

64-2 

640 

640 

02  -0 

59-0 

58-1 

58-1 

58-0 

56. 8 

55-2 

60-36 

640 

641 

630 

62- 1 

610 

60-0 

5S-0 

56-3 

550 

540 

53-3 

53-0 

58  00 

070 

070 

66-5 

62  0 

59-0 

600 

590 

58-2 

57  5 

56-2 

55-8 

55-  0 

58-93 

63-0 

650 

650 

650 

65-U 

620 

590 

580 

570 

56  1 

55-0 

54-5 

58-14 

65-0 

65-2 

65-2 

640 

63-8 

62-0 

63-0 

590 

570 

55-5 

54.9 

55-0 

58-88 

I19-0 

650 

59-2 

590 

57  4 

50-5 

55  1 

550 

52-9 

52-9 

51-5 

51-8 

56-96 

05-0 

64-8 

64-8 

63-0 

59-9 

57  -0 

55  -0 

540 

53-5 

530 

52-5 

52-6 

56-55 

00-5 

59-5 

60-8 

60-0 

59-8 

58-0 

57  -4 

55-8 

550 

54  0 

53-0 

52-0 

55-80 

68-0 

69-5 

69-7 

09-0 

68-1 

65-5 

02-0 

59-2 

57-0 

55-5 

53-5 

52-0 

57-68 

71-5 

72-3 

73-5 

74-2 

74-5 

73-2 

71  0 

630 

59-5 

57-0 

54.8 

53-2 

61   19 

80-4 

82-5 

77-0 

76-2 

770 

76-8 

71-0 

66-5 

06-0 

64-5 

61. 6 

59  0 

66  35 

71-8 

71-5 

71-5 

67 '0 

640 

64  8 

66-0 

66-2 

64-0 

64-2 

64.8 

03-4 

63-48 

67-5 

68-8 

69  0 

68-8 

65-5 

660 

63-5 

61-2 

590 

57-4 

57. 0 

57-6 

62-58 

71-5 

710 

73-1 

71-0 

69-0 

68-0 

660 

62-3 

59  0 

56-8 

55-0 

53-5 

61-82 

69  0 

62-5 

66-5 

72-3 

72-4 

67-0 

04  0 

62  1 

61-5 

59-8 

59-0 

58-9 

61-22 

70-3 

72-2 

69-0 

67-0 

670 

640 

61-5 

57-8 

57-0 

55-6 

54-8 

540 

61-78 

70-5 

70-2 

70- 1 

700 

69-9 

65-3 

050 

61-8 

58-3 

56-8 

56-1 

54-S 

60-96 

80-9 

SI  (5 

81-8 

700 

700 

69-2 

080 

660 

62-11 

60-5 

58-0 

55-2 

65-23 

710 

71-8 

72-8 

72  0 

69-8 

650 

56-2 

55  -2 

54 -S 

54-S 

53-8 

53-1 

61-11 

670 

66-8 

60-9 

660 

63-5 

61-5 

55-5 

54  3 

53 -S 

53-2 

53- 0 

52-8 

58-21 

61-8 

61-9    ■ 

01  s 

60-2 

600  - 

56-5 

53-2 

54  5 

54-S 

540 

51.8 

50-9 

56-45 

70-47 

70-52 

69-80 

68-63 

6711 

65-38 

02-85 

60-89 

59-37 

57-92 

56.90 

56-06 

61-62 
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Hour  Ending. 


Day. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9     .... 
10.        .. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Mean. 


1  a.m. 


49-4 
50-1 

530 
54-7 
51-8 
490 
44-7 
560 
49- 1 
52-7 
49-2 
50-3 
59-5 
50-3 
51-8 
56  1 
51S 
570 
47-0 
47-3 
60- 1 
520 
461 
450 
470 
46-0 
55-9 
58-2 
51-3 
47-0 
51-31 


2  a.m. 


49-5 
50-2 
55-2 
53-5 
51-2 
47-0 
44-0 
56-2 
48-3 
52-7 
49-2 
50-1 
56-8 
49-8 
51-7 
55- 1 
51-5 
571 
460 
46-3 
60- 1 
51-8 
46-2 
44-3 
46-5 
45-5 
55-X 
58-0 
51-2 
44-1 
50-83 


3  a.m. 


49-3 
51-3 
55-2 
53  0 
50-5 
460 
440 
56-1 
49-0 
52-5 
49-3 
49-3 
55-8 
49-3 
51-9 
54-2 
51-7 
58-2 
45- 1 
46-2 
590 
510 
46-2 
44-0 
460 
45-8 
5.3-5 
570 
510 
43-3 
50-56 


4  a.m. 


4!) 
52 
55 
53 
49 
46 
43 
55 
49 
52 
48 
48 
54 
49 
52 
54 
52 
58 
45 
46 
57 
50 
46 
48 
45 
45 
55 
56 
50 
42 
50 


5  a.m. 


7  a.m. 


510 

52-2 
54-5 
53-5 
510 
48-0 
47-0 
52-5 
48-2 
53-3 
520 
50-3 
540 
47  0 
53-5 
55-5 
530 
57-3 
440 
570 
55-8 
51-0 
44-8 
51-5 
550 
520 
570 
53-5 
47-0 
44  0 
51-55 


54-49 


9  a.m. 


10  a.m. 


57-8 
530 

58-5 
58-S 
59-5 
60-3 
58-5 
540 
54-1 
600 
61-9 
66-0 
580 
58-5 
60-9 
64-3 
60  0 
60-9 
59-5 
65-5 
56-5 
57-5 
58-2 
610 
63-5 
590 
64-5 
59  0 
570 
560 
59-41 


11  a.m. 


58 
53 
63 
60 
60 
63 
62 
54 
56 
61 
65 
69 
59 
59 
62 
66 
63 
60 
62 
68 
59 
61 
61 
64 
68 
59 
65 
61 
60 
58 


57 


Noon. 


590 
54-5 
63-5 
58-5 
600 
640 
630 
54-8 
570 
61-8 
66- 0 
670 
630 
60  0 
63  1 
67-3 
66-5 
611 
63-8 
69-5 
59-3 
620 
63-8 
67-3 
70  0 
58-3 
68-2 
620 
60-3 
60-0 
62-49 
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Hour  Ending 

M  BAN. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3    p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

o  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night. 

o 

= 

• 

o 

o 

> 

o 

o 

• 

O 

« 

. 

° 

60-2 

61-5 

62-5 

600 

59-0 

56-5 

54-8 

53  0 

51-0 

50  1 

50-1 

50-1 

5 1  22 

57-2 

570 

56  8 

560 

55-2 

54-8 

51   5 

53-8 

53  8 

53-3 

53  » 

52-0 

53  45 

610 

59-3 

57  8 

57-8 

56-5 

561 

55  1 

560 

56-0 

55-8 

55  0 

55  0 

56-64 

.    570 

58-3 

60  S 

61-8 

01  -5 

60-5 

59  0 

560 

53-5 

52-3 

51-8 

51-8 

56-27 

63-5 

63-9 

01  -8 

61  9 

01-9 

58-3 

570 

53-0 

51  -8 

51  3 

500 

49-7 

55-34 

660 

66  1 

00  2 

660 

650 

62-5 

600 

55-5 

51  5 

49  0 

40-5 

45   s 

55- 16 

67-0 

680 

04  II 

64-2 

64  ■  5 

600 

55  0 

53-8 

51  I) 

53  0 

510 

51-0 

54-49 

59-3 

60-3 

59  0 

57-5 

57  1) 

53-0 

52  -0 

51  -2 

51-4 

50-8 

50  0 

49-3 

54  22 

59-9 

600 

60  8 

00-0 

58-0 

56-3 

55-8 

54-6 

51  II 

53  0 

52-9 

52  5 

53-00 

640 

65  0 

650 

64-2 

64-0 

62-3 

60-2 

57  0 

55-5 

54  7 

530 

52-8 

57-66 

690 

70  1 

70-2 

71   1 

70  0 

67  5 

64  0 

57  0 

54  3 

530 

51-8 

50-5 

58-43 

68-2 

67  0 

67-1 

70  1 

07  -5 

05  5 

600 

58-5 

61-2 

610 

58-3 

59-3 

59-40 

63-8 

63-5 

63-2 

63  0 

.  620 

590 

56  5 

54-0 

52-2 

51-2 

51  -0 

510 

57  14 

61-7 

630 

61-5 

60-2 

59  0 

57-2 

55  0 

54-2 

53-3 

52-5 

51-9 

51-8 

54-44 

630 

600 

59-5 

58-5 

57-2 

56-3 

570 

57-0 

55  2 

54-8 

55  5 

56-0 

56-51 

680 

li.s  ■  0 

67-8 

67-2 

66-2 

630 

60  5 

580 

55-2 

54  3 

53-8 

53-0 

59-96 

68-9 

66  0 

64-5 

64-2 

lii  3 

63-5 

02-5 

57-5 

56-6 

50-9 

57   1 

57-0 

58  23 

62-2 

62-3 

63  - 1 

03  1 

62  5 

60-2 

50-0 

53-3 

51   n 

49  -2 

48-3 

47-2 

57-54 

65-5 

66  5 

00  -s 

66  " 

oi  8 

62  H 

58  5 

56  2 

52  0 

51  5 

19    1 

48-4 

51  81 

70-9 

711 

70  5 

70-3 

66  n 

60  n 

57  l 

56-8 

56  2 

■y>  0 

60  II 

60-8 

59  52 

59-5 

89-2 

59  0 

58  :; 

58  (1 

55  II 

53  8 

53-3 

53  0 

52-8 

52  2 

52-1 

56-60 

64  ■  2 

63  -1 

63  0 

62-8 

01-5 

590 

51    II 

52-2 

50  0 

49  -0 

■10  5 

46-2 

54-90 

05.0 

40  0 

06-0 

65'3 

64  II 

55  0 

52.8 

51  0 

4S0 

47  9 

to  2 

46  0 

53  ■  2 1 

68-8 

67   1 

680 

68-0 

07  II 

01  -2 

600 

53-5 

510 

50  -0 

48-1 

480 

56-31 

67-5 

63-3 

05  0 

65  0 

65  0 

610 

50  5 

53-5 

50-2 

50-0 

48-0 

470 

50-27 

59-2 

59  4 

58-8 

58  _' 

580 

54-2 

54  -3 

54  3 

51    1 

54  5 

54-5 

550 

53-85 

670 

65-8 

65  2 

65-8 

65  0 

59  2 

57  5 

58-5 

58  5 

57  5 

57-8 

58  5 

60-33 

5S-3 

58  l 

58  - 1 

58-9 

58  9 

5S-3 

56  0 

54-3 

53-8 

53  0 

52-0 

51-8 

56-63 

62-5 

04-8 

04-2 

63-5 

62  0 

580 

56-0 

54-0 

52  0 

51  5 

50-6 

4S-S 

54-95 

61-7 

01    II 

570 

56-2 

56-2 

53-2 

51-2 

49-5 

48-4 

480 

46-5 

45-8 

50-75 

63-67 

63-49 

6311 

62-84 

01  92 

59  05 

56-75.* 

54-68 

53-30 

52-56 

51-77 

51-47 

56  03 

86263—20 
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Hour  Ending 


Day. 


1  a.m.         2  a.m.         3  a.m.         4  a.m.         5  a.m.         6  a.m.         7  a.m.         8  a.m.         9  a.m.         10  a.m.        11  a.m.         Noon 


1. 
2 
3 
4 

•V  . 
6..., 
7 
8 
9 
in 

11.  . 

12.  . 
13 

14    .. 

1.-) 

16     . 

17. 

is 

III 

211 

21 

22 

2:: 
24 
25 

26  .. 
27 
28 
19 

30... 
31 
Mean 


ti  3 
16  8 
50-0 

411-2 
37  8 
43-8 
46-3 
41.  2 
39-8 
16  n 
53-0 
53-0 
48  ■  •"> 
45  0 
460 
30-2 
45  0 
46-6 
49-5 
43-0 
is  7 
16  3 
52  5 
52-9 
40-9 
47-0 
471 
40-3 
11-0 
411-2 
4SII 
45-84 


44-3 

53  •  2 
5(1  II 
39-11 
36-1 
43-7 
46  5 

15  II 

39  2 
46  S 

52  S 

53  0 
18  3 
45  0 
45-8 
38-8 
45-3 
411-5 
49-5 
42  S 
48  7 

16  I 
52  2 
52  S 

40  7 
46-8 
470 
40-3 
39  3 
46-3 
48-8 
45-83 


44-1 
54  5 
50  1 
38  ii 
35-0 
I.;  6 
46-3 
41 -S 
37  -8 
46  -5 
52-5 
52  0 
48-3 
44  ■  3 
45-3 
38-3 
45-6 
46  5 
49-5 
43-0 
48  2 
40  -6 
51-8 
52  0 
40-2 
47-2 
46-8 
40-3 
40  0 
46-2 
49-5 
45-64 


13-5 
-54  7 
49-5 
37 -8 
35-0 
43- 7 
46-2 
45  0 
37-8 
40-3 
52  2 
51-8 
48-8 
43  4 
45  4 
38-3 
45-6 
46-6 
49  0 
43  ■  8 
48-0 
47  1 
52  2 
510 
39-9 
47-3 
45-5 
41-1 
II  3 
46-0 
49-8 
45-60 


13-7 
53-8 
49  0 
30  2 
34 -S 
44-2 
40  2 
47-2 
37  0 
46-8 
53-0 
51  -S 
4S-3 
43-2 
45-3 
38-5 
45-6 

46  -8 
48  0 
15  II 
48-0 

47  -S 
52-8 
50-8 
40  2 
47  0 
43-5 
41-1 
41-0 
46-1 
500 
45-57 


lis 
52  2 
49-0 
36-0 
34-8 
45  0 
40-2 
47-2 
30-1 
47- 1 
53-8 
51-8 
48 -4 
42-5 
44-0 
39 -S 
45-6 
46-9 
48  ■  2 
45-8 
■IS  ■  II 
47  -S 
52  2 
51  0 
40-8 
47  0 
43  0 
41-1 
41  0 
450 
49-3 
45-44 


42  II 

49  -0 
35-8 
34  8 

470 

40-0 
4S-8 

30-0 

17  2 
53-0 
52-0 

is  7 
411  0 

44  2 
40-6 

45  S 
47-0 

15  -  7 

16  ii 
4S-0 
17-s 
52  II 
lll-ll 
40  6 
16  8 
42  0 
41-2 
412 
450 
50-8 
45-50 


40  5 
54  0 
49-8 
410 
36-5 
47-7 
47  5 
49-2 
37-0 
47-9 
53  0 
52  ■  s 
48-8 
410 
46  0 
42-5 
45-9 
47-2 
49-2 

40  3 
48-2 
48-8 
520 

ISO 

41  -7 
47-0 
42-2 
41-3 
42-2 
460 
51  0 
46-41 


50  s 
54-8 
47-3 
45  0 
45-5 
47-8 
490 
510 
41  0 
48-0 
53-8 
5  I  8 
48-0 
44-0 
47-5 
45-5 
46-8 
48-1 
50-3 
470 
4S-S 
500 
52  3 
49-0 
45-0 
47  5 
43  0 
43-8 
43  S 
48-3 
50-8 
48-01 


55-0 
'  55-5 
500 
50-5 
50  0 
48  ■  0 
ill  s 
52-2 
40-5 
47-5 
54-0 
55-1 
480 
47  0 
49-5 
47  0 
4S-0 
48-8 
51-8 
4N-0 
48-9 
50-8 
53  -8 
51-2 
47-8 
48-8 
47-0 
470 
45 -S 
50-0 
50-8 
49-84 


59-0 
00-0 
51-2 
55  2 
53-3 
48-1 
51-8 

51  S 
49  ■  5 
47  0 
54 -S 
55-2 
490 
490 
.51  5 
48-8 
49-5 
49-8 
53-8 
4S-8 
500 
53 -S 
54-S 
53  2 
48-S 
50-3 
510 
50-0 
47-2 

52  0 
51-0 
51-61 


511  S 
01-2 
.51  2 
56  0 
55-0 
48-1 
52-5 
50-8 
51-0 
4S-2 
56-5 
57-5 
53  0 

50  -8 
52-0 

49  1 
50-0 

51  0 
550 
491 
53  0 
55  0 
53-0 
53  0 
51-0 
510 
50-8 
49-S 

50  0 
54-3 

52  5 
52   02 
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(120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  October,  1913. 


Hour 

Ending 

Mean. 

1  p. 111. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.  m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

in  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

o 

o 

° 

° 

o 

■ 

= 

• 

° 

• 

o 

° 

° 

GIL' 

60  _' 

50  n 

58  2 

58-0 

54-5 

52  II 

50  -1 

49  Ii 

47  S 

4s  2 

47 -s 

50  91 

62-2 

60-5 

CO   1 

58  "> 

57-2 

53  ii 

51    II 

511  -5 

50-1 

49  9 

49-9 

500 

54-41 

52-8 

52-8 

53-5 

54-2 

.">:;  ii 

51-2 

in  n 

47-0 

45  0 

43-5 

II   5 

41  -0 

19    19 

56-7 

56-8 

57  0 

56-8 

54  0 

50-8 

53  0 

44-0 

41  5 

40  0 

38  ■  1 

46-45 

54-2 

52  2 

52  ii 

510 

50  0 

48-2 

Is  :; 

49  4 

49-:; 

47-2 

411-2 

45  5 

45-09 

48-2 

48-2 

Is  2 

4.S    1 

18-0 

4s  (i 

48-1 

4V1 

is   II 

47-6  • 

47-u 

40  5 

46-85 

53-8 

52-5 

52  5 

52-0 

52  ii 

490 

47   0 

45  II 

43-2 

44   5 

46-5 

46  8 

48-36 

490. 

48-8 

500 

49 ,  3 

49  0 

17  3 

II,    s 

44-5 

1:1  ii 

42 -s 

410 

40-3 

4713 

52  ■  0 

53  ■  2 

52-0 

50  0 

49  Ii 

49  5 

411  :; 

is  :, 

48  1 

17    S 

17  2 

15    16 

490 

51-8 

52  8 

53  H 

54  5 

54   5 

51   II 

53  8 

53-9 

53  ■  7 

53   1 

50- 15 

58-8 

59  ii 

58  8 

58-0 

57  2 

56  n 

54  5 

54  :; 

54  2 

5:;  s 

53  -  2 

55  no 

59  0 

59-7 

590 

58-0 

570 

55  ii 

.".::  0 

52  2 

51-6 

51-1 

51  0 

49-7     '< 

54  05 

53-2 

53-3 

52  B 

50-6 

IS  -5 

17  S 

16-3 

45-5 

45-1 

45  II 

45-3 

45-8 

48-55 

51-9 

51-2 

510 

50-5 

19  3 

in  2 

48-9 

48  1 

48-0 

480 

47  o 

•17  0 

46-95 

510 

51  0 

52-5 

54-0 

520 

49  0 

46-3 

44  0 

42-3 

41   3 

400 

390 

46-87 

50  ■  5 

51-6 

51-4 

50-2 

48  0 

46-6 

45-2 

15  ii 

II  s 

44-8 

44-9 

44-9 

44-76 

500 

50  0 

50-0 

490 

is  5 

is    II 

47  S 

47  6 

47   2 

17  n 

46-8 

46-6 

47-38 

51-7 

510 

51  0 

51  0 

51  0 

50-8 

50  7 

50  6 

50  2 

.-,n  n 

49-8 

19  (1 

49-13 

56-5 

50-8 

560 

55-3 

54  ■  5 

52  0 

49  0 

17  2 

46-0 

44  -s 

440 

13  5 

50-34 

50  3 

51-1 

51  n 

50-2 

50  ii 

49  2 

490 

48  9 

48-8 

is- 7 

48  r, 

48  ■  7 

47-63 

520 

52-0 

53  l 

511-:, 

IN  -2 

47 -s 

47-3 

47-2 

-Ills 

46-2 

li,  ii 

48-96 

55-8 

56-2 

53  2 

52  ■  2 

52  0 

51    2 

51    1 

51  8 

51-5 

51  -8 

53  2 

53 -p 

50-88 

52-3 

520 

52  6 

52-1 

52-8 

52-3 

52-2 

52  2 

52  8 

52-50 

:>:;.  l 

53   • 

54  ■  1 

53-2 

52-0 

46-S 

45-2 

44  0 

42-2 

42-0 

41    0 

49-59 

52-2 

.'.1  S 

51   0 

50  ii 

49  4 

49  1 

49  0 

480 

47.5 

47-8 

48-3 

47  5 

46-22 

520 

51  0 

510 

50  0 

49-1 

48  2 

49-2 

48-8 

48  2 

48-0 

470 

46-8 

48-46 

50-8 

51  0 

51-2 

:.n  2 

ill  8 

47-8 

45 -s 

45-1 

44-0 

42-2 

41-3 

40-8 

4612 

50-0 

51  0 

50-8 

49  S 

49-0 

460 

44  2 

42, -S 

I  :  ii 

41-0 

40-4 

410 

44  48 

52-8 

53-8 

53  ■  2 

52  0 

50  ii 

48-0 

47  -0 

44  5 

44-fi 

45-3 

46-3 

46-8 

45-75 

55-8 

55-8 

55-9 

54  5 

53  0 

51  0 

49-8 

46-5 

48-0 

47  -S 

47  0 

47-0 

49-31 

54  0 

54-1 

54-8 

55    1 

54-2 

52  0 

50  2 

49-8 

49-5 

49  -6 

19  -II 

48-5 

50-96 

53-32 

53  36 

53-36 

52-62 

51-79 

50-22 

4911 

48-31 

47-47 

Hi  US 

46-66 

46-31 

48-64 

86263— I'"*, 
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Temperature  at  Victoria,  B.C.,  for  each  Hour 


Hour  Ending 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

ii  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

0 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

• 

- 

- 

» 

o 

1 

IN  (1 

47-9 

47 

5 

4.6-8 

46-0 

14    .5 

43 

9 

43  -  2 

44  0 

47 

8 

49 

0 

52 

0 

2 

36-8 

37  0 

41) 

8 

10-0 

40-2 

40-7 

40 

8 

41-8 

43-5 

45 

0 

-17 

0 

50 

0 

3 

45-2 

43 

1 

45 

2 

45  2 

45-5 

460 

47 

3 

IN    0 

50  0 

51 

0 

51 

8 

52 

8 

■4. 

48-1 

47 

8 

47 

0 

47-2 

47  -S 

47-8 

47 

4 

47-3 

47  4 

48 

9 

49 

9 

51 

5 

5 

47-0 

46 

2 

411 

0 

45  (1 

43  0 

42-5 

42 

6 

43  ■  2 

15  0 

47 

2 

48 

0 

48 

2 

6 

IN    II 

4 11 

3 

•     4li 

3 

47  3 

470 

411  -2 

411 

8 

411  -8 

470 

47 

0 

50 

5 

50 

8 

7 

40-5 

41 

2 

42 

8 

13  ii 

43-2 

43  -  5 

43 

n 

43  0 

43-2 

43 

3 

44 

0 

4:i 

S 

S 

43  8 

43 

9 

44 

1 

440 

44-0 

44-11 

45 

0 

45-7 

16-8 

49 

0 

51 

5 

52 

2 

9     . 

53-0 

51 

0 

.51 

5 

52  II 

51-8 

500 

40 

0 

48-8 

49  -8 

51 

5 

52 

9 

52 

3 

1(1     . 

42  8 

41 

5 

40 

0 

39-8 

38-5 

370 

36 

0 

35  8 

35-5 

38 

5 

45 

0 

47 

5 

11 

34  8 

34 

2 

33 

8 

13    ' 

32  5 

32-7 

33 

7 

34  ■  3 

36  0 

3S 

5 

42 

0 

45 

0 

12. 

35-3 

36 

5 

36 

9 

37-2 

37-3 

38-0 

39 

0 

39-8 

40  5 

42 

0 

43 

8 

44 

3 

13.    ..    . 

40-1 

40 

2 

40 

6 

10  Ii 

40-2 

40  1 

40 

0 

10    1 

41   2 

42 

0 

43 

0 

45 

0 

14 

32-3 

32 

1 

32 

0 

31-8 

3]   8 

32   2 

32 

5 

33-9 

36-0 

39 

5 

42 

0 

43 

2 

15     . 

44  0 

44 

() 

43 

9 

43  0 

440 

430 

42 

5 

43  ■  1 

44-3 

45 

0 

45 

5 

46 

2 

16 

47-6 

47 

7 

48 

2 

47-0 

460 

45-7 

45 

0 

44  -9 

45-0 

45 

8 

47 

3 

48 

2 

17 

38  7 

38 

5 

38 

2 

3S-0 

37-7 

37-9 

38 

0 

39  0 

40-5 

42 

0 

43 

0 

43 

8 

18 

40-0 

40 

0 

40 

2 

40  2 

40  1 

40  s 

40 

7 

410 

41  -2 

42 

0 

43 

2 

44 

5 

19 

43  0 

43 

il 

43 

0 

13  n 

13-0 

13  » 

42 

5 

-12  11 

13  8 

45 

2 

46 

3 

40 

8 

'ii 

39  2 

36 

8 

38 

1) 

ins 

11)  3 

39  2 

39 

0 

39  o 

lo  8 

41 

2 

13 

5 

43 

8 

21. 

36-3 

37 

3 

37 

1) 

35  2 

34  2 

33-1 

32 

0 

31   5 

32  0 

34 

3 

38 

5 

41 

0 

2o 

43  2 

13 

3 

43 

8 

43  N 

44  2 

15  0 

45 

0 

15  ii 

415 

46 

:; 

47 

2 

48 

0 

23 

39  o 

39 

2 

41 

8 

41-8 

41  9 

42-0 

12 

1 

42-1 

42-0 

42 

2 

42 

2 

42 

0 

24, 

45-5 

45 

7 

45 

6 

45  -S 

411  0 

46-2 

47 

0 

47-9 

48-0 

48 

2 

49 

8 

50 

0 

25 

49-0 

49 

0 

49 

1 

48-0 

47  1 

47- 1 

47 

3 

47-8 

48-0 

48 

8 

50 

0 

50 

2 

26 

in  o 

38 

8 

38 

7 

39  ii 

39  5 

410 

43 

0 

46  0 

47-5 

4S 

8 

48 

8 

50 

8 

27 

43-8 

45 

2 

41 

6 

44-4 

44-0 

13    1 

43 

8 

43-4 

43  -  5 

44 

7 

45 

0 

15 

5 

28 

420 

41 

8 

41 

s 

H-8 

lid 

12  0 

1.1 

2 

440 

II    5 

46 

0 

47 

0 

47 

0 

46-7 

16 

8 

47 

0 

47  3 

17  .: 

47  2 

47 

0 

46-9 

46-S 

47 

0 

47 

8 

-IN 

0 

30 

43-6 

43 

9 

44 

2 

44-4 

450 

45-3 

45 

8 

46-0 

411-3 

46 

7 

46 

5 

40 

5 

Mean . . 

42  58 

42-42 

42  65 

42-58 

42-34 

42-25 

42-36 

42-73 

43-49 

44  So 

46-42 

47-36 
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(120th  Meridian  Time)  during-  the  Month  of  November,  1913. 


Eoub  Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

G  ij.iii 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

LOp.m. 

11  p.m. 

M  idnight. 

o 

• 

° 

° 

■ 

• 

o 

0 

o      • 

o 

o 

o 

o 

53  0 

52-2 

500 

49  0 

47 

0 

44  0 

41 

0 

40  (I 

38 

2 

38 

0 

36-5 

36-3 

45-21 

52  0 

53  0 

51  8 

49-2 

47 

0 

46-2 

45 

2 

44  5 

45 

0 

45 

8 

45  4 

45  5 

44  ■  79 

54-0 

53-8 

55-3 

54  ■  5 

52 

5 

50  0 

49 

0 

48  2 

4N 

1 

48 

0 

48  0 

III  2 

49-32 

52-3 

51  •  1 

49-9 

49-0 

is 

0 

47-8 

47 

0 

40  0 

46 

8 

40 

S 

16  9 

471 

48  24 

490 

48  8 

48  5 

18  ii 

47 

8 

46-8 

40 

8 

16-8 

40 

9 

47 

0 

47  II 

50  0 

46-55 

50-8 

50-6 

50  1 

49  2 

47 

II 

40  II 

44 

8 

43-0 

41 

8 

41 

0 

39-2 

.'i    ■ 

16-36 

43 '2 

430 

4:;  2 

13  8 

4:; 

8 

44    1 

u 

0 

n  ii 

44 

8 

44 

3 

44  0 

43  8 

13-38 

54-0 

55-0 

55-0 

;,:;  3 

51 

2 

;,l   6 

51 

8 

51-3 

.",1 

5 

52 

5 

53  ■  2 

53  2 

49-51 

52-1 

51  7 

510 

50-8 

:,n 

0 

49-0 

48 

8 

Is    _' 

4S 

0 

46 

•1 

40    1 

15  II 

40  99 

49-0 

48  'i 

48-0 

470 

45 

0 

43  ■  II 

41 

2 

111  II 

39 

2 

37 

3 

'I. 

35-1 

41-16 

46  8 

47  0 

46  3 

45  5 

44 

5 

42  II 

39 

0 

37  8 

37 

5 

3S 

5 

39  -0 

36  5 

38-80 

44-8 

44-8 

440 

43  ■  2 

42 

0 

41-3 

40 

0 

39  8 

39 

4 

39 

3 

39-8 

39-9 

40-37 

45-8 

45  7 

45-2 

15  ii 

42 

0 

39  0 

3,7 

0 

!6  0 

35 

0 

33 

8 

32  8 

31'  3 

40  11 

44-2 

440 

44  2 

13  8 

4:: 

6 

43  7 

43 

8 

43  ■  9 

44 

0 

44 

2 

44  -2 

44    1 

39-48 

47  (I 

47  ■  r; 

47  -5 

47  .". 

47 

4 

47  5 

47 

6 

47-5 

47 

3 

47 

0 

470 

47-2 

15-73 

48-0 

47-8 

47  0 

45-3 

44 

8 

13  5 

43 

;; 

II   7 

40 

2 

39 

2 

38-8 

38-8 

14-87 

430 

42-3 

42-1 

410 

39 

0 

39  n 

39 

ii 

39  0 

39 

2 

19 

3 

39  4 

39  7 

39  89 

45-5 

46-3 

450 

43-8 

43 

2 

430 

43 

0 

430 

43 

2 

43 

1 

43-2 

43-2 

42  48 

46-0 

45-8 

45  0 

13  n 

42 

0 

40-3 

w 

0 

39-5 

39 

2 

39 

5 

39  4 

39-9 

42-70 

410 

40-2 

40- 1 

40-2 

40 

0 

40  II 

39 

8 

39  0 

38 

2 

38 

0 

390 

38-2 

39-80 

43-5 

44] 

4:;  8 

42  3 

41 

8 

41-2 

41 

2 

41  -8 

12 

0 

42 

1 

42  2 

42-2 

38-78 

49-5 

49  ■?, 

49-3 

490 

47 

0 

40  -5 

44 

0 

42  ■  s 

4  J 

0 

39 

8 

38  4 

38  4 

44-80 

42-9 

40-3 

40-2 

in  2  ' 

40 

; 

40  N 

42 

0 

43-2 

43 

3 

44 

0 

44  5 

15  II 

41-89 

50-0 

50  0 

500 

49  8 

4S 

2 

48  II 

4N 

0 

17  3 

47 

0 

47 

2 

J9-3 

49  ■  5 

47-92 

47-1 

46-9 

46  8 

450 

1  1 

0 

43  5 

42 

8 

42  5 

41 

3 

40 

3 

40-8 

40-9 

45-97 

51-2 

51  (1 

50  8 

51-2 

51 

8 

52-6 

52 

3 

52  0 

47 

5 

45 

7 

45  II 

44-2 

4G-00 

4ii  r. 

40  4 

46-0 

4.5-2 

44 

0 

43  2 

42 

0 

41  -8 

42 

1 

42 

0 

42-0 

42-2 

43-98 

44-5 

43  •  ;j 

4.;  ii 

43  0 

43 

0 

43-8 

44 

1 

44  2 

44 

3 

45 

0 

45  0 

46-8 

43-84 

48  S 

480 

47  9 

47  ■  9 

47 

0 

40  II 

45 

6 

45  3 

45 

1 

45 

0 

44  S 

43-5 

46-70 

470 

47-2 

47  5 

18  8 

48 

0 

48-0 

47 

0 

40- 1 

45 

8 

45 

6 

45-3 

45-3 

46-08 

47-75 

47-55 

47-15 

46-48 

45-44 

44  71 

44-04 

43-57 

43-13 

42-85 

42  75 

42-74 

44-17 
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Temperature  at  Victoria,  B.C.,  for  each  Hour 


Hour  Ending 


Day. 


I 
•_> 

3... 

I 

5 

6 

7 

8 

9... 
in 
II 
12 
13 
14 

15 

16. 

17..     . 

18 

19. 

20 . 

21. 

22 

j:; 

1!4 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

Mean 


45  ■  2 
44  II 
41  -8 
40  0 
42-3 
44  II 
Hi  2 
I.I  S 
39-7 
44  II 

46  'J 
46-0 
I1'  2 
47- 1 
4::  ■  9 
44  2 
43  5 
38-2 

40  (I 
36-2 
350 
40-8 
37  ■  8 
39-0 
33-4 

41  X 

453 
10  0 
40-3 
43-8 
42-8 
42- IS 


45  II 
44  2 

41  I 
39-9 

42  •:: 
43-9 
4H4I 
40  X 
4011 
43-5 
40  0 
15  X 
49-2 
47  II 
44  (I 

44-3 
43-8 
38-5 
40  8 
360 
350 
40  2 

37  8 

39  n 
38-2 
12  2 
45-3 

38  ■  2 

40  ■:: 
43-8 
42-9 

42  10 


3  a.m. 


14   li 

44  ■:: 

41  o 
39-8 

42  4 
44  I) 
13  5 
in  5 
40  0 
42-8 
45-8 
45-8 
48  ■  3 
46-8 
45-2 
13  8 
44  1 
38-5 
40. 5 
35-3 
35-0 
390 
37  ■  7 
38-0 
38-3 
42  ■:; 
45-8 
36-S 
40  I) 
43-4 
42  5 

41-77 


1  a.m. 


44  n 
44  2 

41  0 

39  7 

42  4 
43-9 
4::  -  5 
40-2 

40  0 
42  S 
15  2 
45-11 
47-4 
46-6 
45-2 
43-2 
44  I 
38  2 

41  II 
35  ■  5 
34-3 

38  5 
37  x 
37  6 
38-8 

42  2 
In  n 
.-,5   1 

39  :; 
13  'i 
c:  ii 

4 1  ■  63 


4*-0 

44  (I 

41  (1 
39-3 
42-8 
440 
12  5 
39-3 

39  2 
43  II 

45  0 
46-1 
47  -2 
46-3 
44-2 
43 -X 
43-5 
390 

40  ■■ 
35-0 

34  0 
38-7 
37-9 
37-8 
39  2 

42  0 

46  ii 

35  8 
38  8 
440 
45  0 

41-57 


G  a.; 


44-3 
44  0 
40  X 
39   I 

43  - 1 

44  2 
41 -X 
38  ■  3 
37-0 
41-5 

44  3 
4(1  4 
46-8 
46-1 
43  7 
43  8 
43-3 
38  5 
40-2 
36-1 
34-1 
38-0 
39-3 
38-3 
39-4 
420 
46-2 
35-7 
38  ■  7 
43  4 

45  -0 
41-41 


44-3 
43  9 

40  7 
39-2 

43  4 
44-8 

41  8 
37-0 
350 

40  2 

44  2 
46-8 
460 
46-8 
43  2 
42-3 
43-2 
38-5 
40-1 
30-1 
35-1 
35-8 
30-0 

39  0 

39  :; 

41  s 
45-2 
36-0 
38-3 
43-0 
44-3 

41-14 


8  a.m. 


44-2 
440 
40-6 
39  •  2 
44-3 

44  X 
42-2 
35  5 
34-7 
41-5 
450 
46-S 
45-8 
47  2 
42  X 
40-3 
43.  2 
3.x  9 
40- 1 
360 
35-3 
350 

38  8 
39-5 
39-2 
41-9 

45  0 
370 

39  0 
42  9 
44-4 

41-13 


0  a.m. 


44-8 
44-0 
40-8 
39-7 
44-S 
45-2 
43-0 
34-S 
35  0 
440 
40-2 
47-5 
45-3 
47  3 
43-0 
39-7 
43  2 
38-8 
40-8 
35-9 
35-8 
35-8 
390 
41-2 
39-2 
42-4 
44-S 
39-0 
40-3 
43-0 
44-S 
41-58 


10  a.m. 


45 
44 
41 
39 
44 
45 
44 
40 
35 
45 
47 
48 
45 
47 
45 
39 
43 
39 
41 
36 
37 
38 
40 
42 
39 
43 
44 
40 
41 
45 
44 


42-57 


11  a.m. 


46-8 
44  2 
41-0 
39-8 
450 
46-9 
45-5 
42-0 
40-0 
48-0 
48-3 
49-2 
470 
49  -0 
40  (I 
42  2 
43-8 
41-8 
42-1 
37-8 
38-2 
39  8 
42  5 
44  0 
40-0 

44  1 

45  2 
42-0 

43-5 

45-2 

44-S 

43-73 


Noon. 


47-0 
44-2 
41-0 
39-8 
45-2 
47-5 
40  3 
43  S 

43  0 
49-2 
48-8 
49-8 
48-0 
49-7 
47-0 

44  5 
44-S 
43-0 
42-5 
40-S 
39-5 
43-0 
42-9 
45-0 
40-0 

44  x 

45  -8 
42  2 
450 
45-3 
45-0 

44-6G 
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(120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  December,  1013. 


:m 


Hour 

Ending 

Mean. 

1  p.m. 

_'  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

ii  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

1)  p.m. 

in  p.m. 

1 1  pin . 

Midnight. 

• 

° 

• 

» 

• 

• 

• 

° 

• 

o 

° 

o 

o 

47-1 

480- 

47  1 

16  5 

460 

43-2 

430 

43  0 

43  0 

41-5 

42-5 

43-S 

44-77 

44-8 

44-8 

4.".  0 

43  2 

IL'  5 

39  8 

39-7 

39-8 

400 

39  8 

40-8 

41-8 

42-96 

411 

41   2 

41-3 

411 

in  8 

III    8 

40-5 

40-3 

40  4 

40-3 

III  -2 

40-2 

40-83 

40  0 

40-2 

41)  7 

40-8 

40-8 

in  8 

40-7 

41-0 

41   5 

418 

41    8 

42-2 

in  33 

45-3 

15  3 

45-8 

45-9 

460 

45  - 

45  7 

45-3 

45  2 

45  0 

44-8 

44-5 

44-50 

47-6 

480 

IS    II 

45  s 

450 

450 

40  0 

45  8 

45  :; 

15  :; 

15  Q 

46-3 

15  -.i 

40  4 

16  8 

400 

46-3 

43-8 

43-8 

440 

44-2 

41  0 

12  5 

415 

410 

4407 

44-2 

44-8 

43-8 

43  0 

420 

400 

37-8 

36  2 

35-8 

:::,  8 

37-8 

38-9 

39-71 

44-8 

44  !J 

45  1 

43-8 

43-0 

42  I) 

42  1 

42  5 

42-2 

43  :: 

43  8 

46  0 

40-93 

49-9 

52-2 

50-0 

49-2 

48-2 

47    1 

47-2 

47-2 

47   1 

470 

460 

45-8 

45-93 

l!i  8 

49  0 

48-9 

48-4 

480 

47  ■:: 

47  5 

47  2 

16  8 

46-5 

470 

47-2 

40-92 

49-7 

49-8 

49-9 

50  0 

50-0 

49  8 

490 

490 

18  .; 

48-8 

48-8 

411  5 

48-23 

411-0 

is  5 

47-5 

47  II 

46-9 

46-9 

45-5 

45-11 

450 

460 

17  8 

48-2 

47-05 

41)  S 

49-9 

48-8 

18  l 

47  1 

47  2 

17  -5 

17  Ii 

Hi  n 

15   II 

44  -3 

44-1 

47-19 

17   1 

47-2 

47  3 

470 

400 

4i,   ii 

46-3 

46  8 

47   1 

17  II 

15  .; 

45  (i 

45  17 

15  8 

40-2 

45-8 

45-5 

45   1 

450 

440 

43  8 

43-3 

43  r. 

13  8 

43   5 

13  ill 

45-8 

400 

460 

450 

440 

4:;  2 

42-0 

39-3 

38  9 

38-8 

38  ii 

38-5 

42-89 

440 

412 

43  2 

43-0 

42-8 

42-3 

417 

41-0 

in  ii 

III  2 

40-1 

40-0 

40-57 

43-5 

43-8 

430 

42-2 

41-8 

40-2 

39-2 

38-8 

38  -3 

37-5 

37-1 

37  0 

40-51 

41   7 

41-5 

410 

400 

390  - 

36-8 

36-0 

36  ii 

30  0 

360 

360 

37-23 

41   5 

43-2 

43  s 

41-8 

410 

430 

410 

40  0 

39  8 

39-8 

400 

400 

38-48 

43-8 

440 

44  II 

43-8 

430 

41  0 

38  n 

38-2' 

38  ii 

37  1) 

36-9 

311-51 

43 -.3 

13  3 

13  2 

4::  l 

42  1 

41   S 

41-2 

41  2 

41  9 

410 

400 

39-2 

40-51 

4.".  2 

45-3 

45-3 

450 

440 

42-8 

42  n 

40  5 

39-8 

39-2 

38-8 

38-8 

41-16 

40-9 

40-8 

39-0 

39  0 

38-2 

390 

40-0 

41   s 

41-8 

41   8 

39  59 

46-2 

45-1 

440 

43-8 

43  0 

43-1 

13  8 

14-11 

44 -s 

45-7 

45-8 

45-8 

43-60 

46-3 

46-8 

47  s 

48-2 

470 

46-3 

45-8 

45-0 

43-8 

43  5 

43-2 

430 

45-51 

43-8 

43-8 

43-8 

42-5 

41   6 

41  4 

412 

41-2 

41-2 

41-2 

410 

40-8 

40  08 

460 

470 

45-8 

45  ii 

13    1 

42-3 

t!  :; 

40-8 

400 

in  ii 

39-3 

41  5 

41-55 

461 

44-2 

43  S 

43-2 

42-9 

43  8 

440 

44  2 

44  -2 

440 

43-2 

43   1 

43-89 

45  1 

45  1 

43-9 

44-8 

45  0 

43  -S 

43  0 

42-8 

41  2 

40-8 

41-0 

4-1-0 

i:;  ill 

45  34 

45-53 

45-14 

44-59 

43-89 

43-27 

42-74 

42-45 

42-22 

42  1 5 

4208 

42-30 

42-80 

312  METEOROLOGICAL  TABLES,  TORONTO,  ONT. 

Temperature  at  Toronto,  Ont.,  for  each  Hour 


Horn  Ending. 


Day. 


1  a.m. 


:'.  a.m. 


4  a.m. 


0  a.m. 


x  a.m. 


9  a.m. 


Ill  a.m. 


N i. 


1 

2 

:s 

4 

5 

6. 

7 

8... 

9.... 
10 
11 
12 

13    .., 
14 
15 

16.  . 
17... 
18.... 
19... 
20.  . 
2] 

22.... 
23 
24 
25 
26 
27 
28.. 
29 

30  ... 
31... 
Mean. 


32-4 
32-2 
38-6 
28-6 

24  5 
31-3 

25  4 
13-7 

9-5 
22  2 
34  ■  7 
33-4 
15-4 
199 
32  1 
38-4 
421 
41  6 
290 
340 
29-2 
26-0 
33-7 
36  2 
30  7 
:;::  I 
33-4 
22-8 
11  7 
32  0 
411  7 
29-3 


31 -.J 
33-3 
38  I 
28  2 
23-6 
31-6 
25-1 
13  4 
90 
22-7 
34-8 
32-6 
15-2 
18-6 
32-7 
38-3 
42  1 
410 
290 
35-0 
27 -X 
25-7 
34-2 
35-8 
30-5 
33-3 
32-7 
22-8 
11-7 
32  ■  2 
41  4 
29-2 


29-7 
33-3 

37-7 
27-3 

23  1 
32-7 

24  0 
13   2 

8-1 

22-6 
350 
32-2 
14-4 
17-3 
33-S 
38  2 
42-0 
40  0 
29  1 
35-2 
26-4 

25  -6 
34-8 
34-4 
30-2 
33-8 
30-7 
22-7 
12-4 
32-2 
41-2 
28  8 


29-7 
32-4 
37  ■  5 
20-7 
22-5 
33-6 
24  0 
120 
6-7 
22-3 
350 
31-7 
14-2 
17-7 
33-7 
38-1 
42-4 
39  4 
29-0 
35-3 
25-5 
25-8 
34-9 
32-6 
30-4 
34  0 
29  - 1 
22 -li 
15-2 
32-5 
41-5 
28-7 


29-6 
33-2 
37-2 

26-5 
22-3 
33-7 
24-5 
12-7 
6-3 
23-2 
34-8 
31-2 
13-4 
17-7 
33-1 
380 
42  3 
39-2 
29-0 
35-4 
25-0 
25-8 
35-2 
31-3 
30-7 
35-4 
27-7 
22-1 
21-2 
32-8 
43-3 
28  -S 


29  7 
33-6 
30-8 
20-7 
21-8 
34-3 
23-9 
12  9 
01 
23- 1 
35-1 
29-4 
12-9 
17-3 
33-2 
37-9 
42-4 
38-4 
28  9 
360 
23-4 
25-7 
35-5 
31-0 
30  ii 
35-9 
20-S 
21-5 
22-4 

33  .; 

42-7 
28-7 


29-0 
34  4 
30-7 
27-5 

21  4 
35-4 
23-4 
131 

5-4 
23  1 
35-4 
28-8 
13-2 
16-2 
33-6 
37  8 
42 -s 
38-2 
28-8 
36-2 

22  2 
25-3 
33-7 
30  '-• 
30-1 
35-9 
20-7 
20-7 
17-7 
33-5 
42  4 
28  ■  4 


29-5 
35-3 

37-1 
27  5 
20  7 
36  5 
23  2 
131 
51 
23-2 
35-4 
20-5 
13  3 
15-4 
33-7 
380 
43-2 
38  - 1 
28-6 
370 
21-5 
251 
34-8 
30-8 
30-2 
35-3 
26-6 
20-4 
21-9 
33-9 
42-4 
2.S  5 


29-8 
36-2 
36  8 

27  6 
20-4 
37-4 
22-3 
130 
5-4 
23-6 
35-7 
24-7 
13-7 
15-2 
34-3 
38-1 
44-2 
37-8 
28-3 
37-9 
21-1 
25-1 
35-2 
30-7 
30-2 
35-3 
25-7 
20-5 
22 -S 
34-4 
42-4 
28-7 


31-4 

37-5 
30-5 
280 
21  5 
38-2 
21-6 
13-2 
8-0 
25-3 
36-1 
24  li 
15-3 
20-4 
36  0 
38-4 
45  II 
37-0 
28-6 
39-2 
21-5 
26-6 
35-5 
31-5 
30-3 
36-2 
25-8 
20-7 
25-S 
35-2 
42  4 
29-5 


33-4 
39-4 
36-4 
28-3 

24-2 
39  4 
21  -4 
13-2 
17-7 
27-4 
3G-4 
23-9 
20-2 
26-9 
37-2 
39-2 
45-3 
30-5 
29-0 
41-4 
22-6 
30-2 
300 
33-8 
30-7 
37-5 
27  5 
22- 1 
20-3 
36-3 
42-2 
310 


34  6 
40  5 
35-4 
2S-4 
25-5 
39-5 
21  -3 
13-0 
21-4 
28-7 
36-7 
23-6 
21-2 
29-S 
3S-0 
39-6 
45-9 
360 
29-5 
42-3 
22-6 
32-0 
36-2 
350 
31  0 
40-3 
27-5 
22-8 
26-9 
37-5 
42- 1 
31-8 
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(75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  January,  1913. 


Hour  Ending. 

M    w 

1  pin . 

2  p.m. 

3  pin . 

4  p.m. 

5  p.m. 

(i  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

(•  p.m. 

in  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night. 

o 

o 

o 

o 

•> 

• 

° 

= 

• 

- 

- 

< 

< 

37  ■  5 

:;7  7 

37-3 

36-2 

34-8 

33-5 

31-5 

31-4 

30  5 

:n  :; 

31  9 

' 

1 

41-3 

417 

42  5 

42  li 

42  4 

42-3 

41   7 

41-3 

11  2 

411 

40  5 

39-7 

38  :: 

34-3 

33-8 

33-5 

33  5 

33-6 

33  2 

32  ;; 

12    1 

32  2 

30-7 

29  7 

20  2 

34-7 

28  ■  7 

28  ■  4 

27-4 

•27  5 

27  ■  3 

2(1-5 

211-2 

25  7 

25-0 

25-5 

25-2 

24  ■  6 

27-1 

27-3 

27  4 

27-7 

28  3 

28-7 

29  2 

290 

301 

30  l 

30  it 

30  -6 

30-6 

25-9 

39-3 

38-6 

37  4 

32-9 

32   I 

31-4 

211  -  7 

19    i 

28-3 

27  5 

26-6 

26  1 

33-4 

21-2 

21-1 

211 

20-3 

19-8 

18-4 

17 

1(1  -9 

16  3 

15-4 

14  4 

141 

20-7 

14-3 

15   1 

15-5 

15   1 

14  s 

14-8 

II   'I 

14  4 

131 

12-3 

114 

in  4 

13-5 

23-2 

2:!  ■  5 

'!     : 

24  -  li 

24-2 

244 

24-5 

23  4 

22 -s 

22-  2 

22  -1 

22-1 

16-3 

30] 

31-4 

32  :; 

32-7 

320 

32  8 

32-2 

34   1 

34-7 

35-4 

35-2 

28-5 

37-2 

37-4 

37-5 

37-4 

371 

36  4 

361 

35  5 

35  ■  1 

34  6 

34-4 

34-1 

",5-7 

I'll  4 

17-4 

15  8 

15   1 

14  2 

13-4 

13  1 

13  .". 

140 

14-4 

15-8 

15-6 

21-0 

22  ■  4 

230 

23-6 

25-3 

25-3 

2(1-2 

25   i 

25  li 

21 14 

26-4 

22  ii 

20-6 

10  8 

30-7 

33  0 

33-7 

33-6 

33-8 

.;.;  8 

33-4 

330 

32-4 

32-0 

32-0 

32-0 

20  -  I 

38-7 

39-3 

41)  2 

in  :: 

411  5 

40  4 

IS  9 

39-7 

39  6 

39-5 

39-4 

39  2 

37-0 

39  8 

39-9 

39-7 

39  8 

39  ii 

.;n  5 

39  7 

40   1 

411-4 

40  (1 

4  1  -  3 

41  -4 

39  2 

47 -N 

47-9 

49  9 

50-8 

50-5 

49-6 

48  ■  2 

47-2 

46-3 

45  5 

44-8 

43-1 

45  5 

35-3 

:,.VI 

35  (i 

33-3 

32-3 

:;i  2 

30-9 

30-4 

30-2 

30-1 

29  -  8 

29-6 

35-3 

30*-  6 

30-8 

31    1 

31  2 

31-2 

31  3 

3 1  8 

32-0 

1  '  7 

33-1 

33-7 

34-0 

30-4 

44  4 

15  l 

44  4 

42  1 

39-7 

37-5 

36  3 

36  2 

35  0 

34-0 

32-2 

30-3 

37-6 

23-7 

23 -9 

24  9 

24-8 

24  li 

24  5 

23  8 

.:;  7 

24  5 

.5   4 

26  ii 

34-:;' 

33-6 

33-9 

34-5 

34  7 

::;,  i 

32-8 

31  -9 

32-1 

:  ! 

33  ii 

33  1 

33-3 

300 

38-3 

in  ii 

41-4 

41  -3 

40-0 

39-0 

38  5 

38-0 

37-4 

37  2 

37  ■  2 

37-1 

36  9 

35-5 

36-9 

37-3 

37  ■  2 

36-4 

35-3 

34-2 

33-7 

32-3 

31-4 

310 

33-7 

32-0 

31-8 

31  7 

31.8 

31-9 

32  0 

32-2 

32-4 

33  2 

33  - 1 

31-4 

43-2 

43-8 

43-5 

jo  4 

41   (i 

12    1 

13-5 

43  3 

42-4 

40  4 

38-3 

35-4 

38-0 

27-9 

28-7 

26-8 

26-9 

25-8 

24-5 

23  ■  4 

22  8 
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54  5 

52 

4 

51-7 

51    .', 

52   0 

52  -9 

49-9 

39-6 

40-8 

41-5 

41-3 

41-8 

40  2 

38-9 

38 

3 

27  7 

2.5-7 

24   8 

32-9 

42-4 

22-6 

23-5 

23-5 

23-5 

22-4 

21    2 

21 

3 

21-6 

21-7 

21   fi 

21    5 

2.;  o 

24-8 

25  i'i 

26-3 

26-4 

26  3 

25  5 

24  i; 

24 

4 

25    2 

25   0 

25    1 

23-1 

50  8 

50  9 

51-8 

52  4 

50  2 

I'I   2 

40  5 

42 

5 

41-4 

420 

41-7 

40 -s 

5 1  8 

.V.  ;, 

56-3 

56-3 

56  ! 

51   2 

IS 

3 

47  2 

Ii,    1 

45  -s 

45- 1 

47-2 

54  8 

55  8 

57-9 

02  Ii 

51,  (1 

54   7 

5; ; 

7 



50   1 

■lo  5 

17  4 

19 

51-3 

;,i  8 

49-5 

It  6 

II    2 

36  o 

" 

0 

22  7 

31  9 

31-2 

30-7 

41-2 

29-6 

29.  , 

29-2 

29  6 

20  5 

20   5 

27 

4 

20   5 

25-6 

25  4 

27  fi 

33-8 

33  9 

34  0 

2.4  -7 

35   I 

360 

21,  6 

27 

0 

27    1 

39  8 

22  0 

56  0 

56-8 

62  2 

62    1 

60-6 

57   8 

560 

56 

6 

47  2 

44  5 

42  5 

40-2 

50  -  4 

32  2 

31   3 

30-6 

30-3 

29-6 

19 

28  ■  8 

28 

7 

28-5 

28-4 

22-2 

33  H 

34-4 

35-0 

35-0 

34-2 

32  7 

21    7 

30 

S 

29-3 

27   'i 

20  l, 

25-7 

30-6 

20-1 

20  3 

21   0 

!0  g 

212 

20  5 

10  6 

10 

1 

A'    v 

10   11 

10   2 

10  2 

22-2 

29-8 

29-8 

29-9 

".i  3 

20  S 

29-8 

20  8 

20 

5 

29-1 

28  -  8 

28  7 

28  o 

25-2 

40  4 

42  1) 

42  2 

li  :i 

414 

112, 

411 

40 

2 

39-8 

38   I 

38-3 

38-1 

36-5 

51-3 

52  4 

51^8 

52-8 

52-6 

52  2, 

51   7 

40 

3 

47  7 

46-1 

44  9 

45-4 

4.5-4 

42  4 

42  2 

422 

43-4 

41-5 

38  1 

21,   2 

25 

0 

24   1 

33  5 

I    -, 

31-5 

41  0 

35-1 

35-9 

36-4 

36-6 

35-9 

34-6 

33-3 

32 

4 

31-3 

30-5 

30-1 

29-6 

31-5 

3 1 8 


METEOROLOGICAL   TAISLE.S,    TORONTO,    ONT. 


Temperature  at  Toronto,  Out.,  for  each  Hour 


Houb  Ending. 


Day. 


I  a.m.  J  a.m.  3  a.m.  4  a.m.  5  a.m.  6a.m.         7  a.m.         8  a.m.         II  a.m.         10  a.m.        11a.m.         Noon. 


I 
2 

.", 

I 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II    .  . 

12 

13 

14 

1-5 

16 

17. 
18. 
1!). 

20 

21.      ... 

23 

24 
25. 
26. 
27 
28 
28 
30. 
Mean 


30  1 
37-4 
43-0 
36-5 
37-9 
31-7 
31-4 
34-5 
35-2 
34-8 
38  ■  7 
14  (I 

41  9 
41-8 
38-8 
45-6 
46-8 

42  ■  6 

40  4 
31-7 
33-7 

41  0 

56  ii 
53  -4 

57  Ii 
7i7   Ii 

II.  'I 

48  -9 
49-9 
43-0 
421 


30-0 

34-8 
411) 
36-2 
37-1 
30-6 
31-8 

I 
34-7 
34-8 
38-9 
41-5 
41-8 
41-5 
37  7 
14  1 
42  8 
M  9 

(IS 

30-5 
33  3 
41-9 
57-0 
50-1 
56  2 
.'..")  2 
47-5 
17-9 
411-1 
418 
40  8 


!ii  3 


39  6 


29-5 
33-6 

39  1 
36  ii 

35  7 
30-7 
31-4 
31-3 
31-6 
35-7 
41-5 

41  4 

40  8 
39-2 
36-7 
41-8 

40  -s 
417 

36  ii 
28-7 
30  ii 

42  4 
54  (I 
48  4 
50-9 

46  ii 
45-8 

41  6 
39-8 

39-2 


30-8 
33-4 

38  7 
36  2 
35-6 
30-9 
31-2 

il  , 
35-2 
36-4 
43'6 
41-4 
40-9 

39  5 
37-6 
41  -S 
41  8 
4IS 
:;:,  8 
28-6 
34  I 
45-8 
53-7 
-17 -s 
50-9 
53-4 
45-6 
461 
417 
43  0 
39-8 


33-9 

36  I 
37-7 
30-4 
35-  7 
31-2 
32-7 
33  8 
37-5 
36-8 
45- (I 
41-8 
41-6 
40-3 
42-8 
Hi  1 
460 
17 -s 
35  -  7 
29  -  8 
38-7 
45  1 
56-2 
490 
50-0 
55-4 
44-8 
16-5 
14  II 
Hill 
41-7 


36  7 
40-0 
35-9 
36-7 
36-1 
31-3 
35-5 
350 
37-8 
37-6 

in  8 

42-8 
44  -0 
42- 1 
47-li 
48  s 
480 
.7.1  (I 
35-8 
3 1  ■  9 
43-8 
46-6 
58  3 
56  8 
60  8 
57-0 

44  -8 

r.i  i 

45  '.I 
49-0 
43-9 


45-8 


39  :; 
45-6 
35-5 
41-8 
37-9 
32  :; 
39-4 
39-8 
38-0 
38-5 
.">:;:; 
4S-0 
49-6 
46-2 
49-9 
56-2 
49-5 
HI  0 
38 -S 
35  9 
48-6 
51-2 
61-2 
67  0 
70  0 
63  0 
46-0 
53  0 
is  9 
48-8 
47-9 


40-8 
48-4 
35-7 
440 
37-1 
32-3 
40-7 
41-6 
38-7 
:;s-4 
55-8 
49-6 
50-5 
411-4 
52-7 
58-0 
49-7 
66  0 
39-8 
.".7-7 
49-8 
55  o 
63-6 
70  1 
740 
66  n 
40-S 
56-3 
53  7 
48- s 
49  7 


METEOROLOGICAL   TABLES,    TORONTO,    ONT.  31'J 

(7.3th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  April,  1913. 


Hour  Ending. 

Ml,\N  . 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p. in 

4  p.m. 

5  p. in 

6  p.m. 

7  p.m. 

S  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
nighl 

■ 

o 

° 

■> 

° 

° 

- 

° 

° 

° 

o 

■> 

° 

il 

4 

42-2 

! 

42  2 

42  2 

42 

5 

!    1     0 

59  5 

38  7 

18 

5 

18 

0 

30-9 

49 

4 

49  7 

50  7 

.  49-9 

49-6 

49 

1 

47  6 

46-8 

46  1 

44-8 

45 

9 

43 

5 

42-8 

35 

7 

35  7 

35-9 

36-1 

36  5 

36 

2 

16  n 

360 

36- 0 

5 

36 

6 

30 

6 

37-4 

45 

6 

47-6 

48-6 

49-4 

49-6 

50 

6 

52-9 

53  - 1 

5"   '.' 

45   B 

41 

S 

40 

1 

42-8 

38 

5 

38-3 

37  ii 

35-7 

368 

36 

5 

35  0 

33-8 

33-6 

32-6 

32 

6 

32 

6 

36-0 

32 

9 

33  1 

33 

33-2 

32-6 

32 

4 

;i   7 

310 

31-5 

31-5 

51 

6 

31 

6 

31-8 

41 

0 

42  7 

43  -6 

13  5 

43-5 

41 

8 

38-7 

57-1 

55-9 

34-9 

34 

8 

34 

s 

36-6 

41 

1 

45  ■  4 

45  9 

15  8 

44-8 

42 

8 

38-4 

36  7 

50   5 

36 

4 

30 

3 

57  -  9 

38 

9 

39  0 

38  7 

38-9 

38-4 

37 

4 

35  l 

54-7 

54    5 

5  1   6 

34 

7 

34 

7 

36-  1 

38 

5 

38  6 

38  ■  5 

38  5 

38-7 

38 

5 

38  t 

38-4 

38 

7 

38 

7 

37-4 

.57 

2 

59  ■  2 

590 

57-3 

54 

8 

51    9 

50-2 

49-0 

4S-5 

47 

6 

45 

7 

■I-    9 

50 

8 

50  9 

51   0 

51    1 

49  0 

49 

0 

480 

47-1 

45-7 

44  4 

42 

2 

41 

S 

45  0 

51 

1 

51-7 

52   1 

0  6 

49-7 

48 

6 

47  7 

45-8 

43-8 

42  -s 

42 

6 

42 

0 

45  5 

50 

G 

50  6 

51-5 

49  ■  9 

." 

4s 

8 

47  4 

45  6 

44   1 

41 -S 

40 

5 

39 

6 

44-5 

53 

9 

55*6 

59  7 

59  9 

60-0 

58 

8 

56  5 

5.;  _■ 

50  1 

49  0 

49 

0 

47 

1 

48-3 

62 

0 

64  2 

65-2 

65  1 

05   6 

64 

0 

v 

54-8 

52    1 

50-8 

49 

2 

47 

S 

52  7 

51 

0 

52  6 

54  •  6 

53-9 

52-1 

47 

B 

15  5 

44  1) 

45 -S 

45  7 

43 

5 

42 

9 

40  0 

69 

7 

72  n 

72  2 

74-0 

710 

71 

1 

65  0 

590 

55   7 

55  1 

54 

9 

52 

9 

50  0 

41 

7 

12  6 

12  ii 

11   S 

41-0 

38 

7 

27  7 

20   7 

35-9 

34  9 

0 

2,2 

6 

38-9 

4(1 

0 

417 

t  !    1 

I  '  6 

42  6 

40 

8 

57    1 

9 

35-7 

34 

5 

6 

51 

0 

52  9 

53-9 

53  2 

511 

9 

48-0 

45-6 

li   1 

11    9 

4(1 

7 

40 

7 

45  (1 

55 

9 

55-6 

55-8 

58-1 

en  6 

60 

7 

60  1 

58-8 

59 -S 

Oil  S 

59 

2 

56 

3 

519 

60 

0 

67  ■  9 

09  9 

70   1 

09   2 

OS 

0 

65  4 

64  o 

01-2 

59  ■  2 

57 

9 

56 

2 

61-0 

72 

3 

74  4 

75  ■  7 

75-7 

75  9 

71 

3 

70- 1 

65  '.i 

02   s 

|,II   2 

59 

1 

58 

0 

61-5 

7;; 

1 

76   1 

73  1 

72-1 

OS 

0 

64  S 

63-8 

62  -  7 

620 

59 

9 

59 

6 

63   1 

60 

7 

66  l 

64  II 

i,::  n 

61  o 

55 

0 

52   7 

51-1 

49-3 

48-2 

47 

6 

1  1 

1 

56-5 

49 

9 

50  l 

50-8 

511.  v 

511  6 

48 

9 

JS  • 

;■  :, 

4S  6 

49  2 

50 

5 

50 

0 

48  0 

58 

0 

58  9 

60-8 

62-9 

631 

o.-. 

1 

61   2 

59-6 

57-6 

56-0 

55 

4 

52 

9 

54  0 

55 

0 

57   1 

57  B 

58  ii 

57  0 

55 

s 

51   2 

-I't  ii 

46-8 

45  0 

44 

4 

44 

0 

48-9 

4!) 

0 

52-0 

53-6 

560 

58  0 

57 

0 

5  I   - 

51-9 

19  9 

48  ■  0 

46 

8 

45 

4 

48-1 

51 

1 

52  ■  1 

52-8 

52-7 

52-4 

51 

0 

49-0 

,        47-4 

46   1 

45  1 

44 

3 

43 

4 

45-8 

320 


METEOROLOGICAL  TABLES,  TORONTO,  ONT. 

Temperature  at  Toronto,  Ont.,  for  each  Hour 


Day. 


i 

2 

3 

4 

5 

6. 

7 

s 

!' 
10 
11 

12 

13 

14 
l.i 
16 
17 
18 
19 
20 
21. 

23 

-i 

25 
26 
27 
28 

29.. 
;n 
31 
Mean. 


Horn  Ending 


1  ;  i .  1 1 1 . 

!      i 

3  a. in , 

4  a.m. 

5  :,  .in. 

6  :i  .HI  . 

7  a.m. 

S  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

I  I  a.m. 

Noon. 

.   ° 

° 

o 

° 

■ 

» 

- 

° 

0 

0 

„ 

o 

45-0 

44  0 

42-9 

42-7 

42  1) 

44  0 

511-5 

51,-2 

lili-7 

70-0 

73-8 

77-7 

.V.i  7 

58  ■  2 

;,s  n 

58-8 

57-8 

56-8 

58-0 

1,5 -S 

72-0 

77   1 

s  1  -  s 

83-2 

63-3   . 

ill   ii 

59-8 

59  1 

58  6 

5177 

58  -  7 

660 

68-0 

711-2 

72-9 

76-2 

ill-:: 

60  n 

58-8 

57-6 

57   5 

57  1 

57  -  1 

58-1 

64-0 

70  0 

73-9 

75-8 

59  'J 

59  1 

58-3 

517  9 

55  0 

54-2 

54-8 

58  4 

63-9 

68-9 

72-0 

74-6 

57  8 

56-4 

55-2 

54-4 

53-6 

52-8 

53-6 

59-2 

060 

67- 1 

07-1 

liii  7 

44-9 

13  8 

42-3 

41-3 

411 

41  II 

43  0 

ISO 

51    Ii 

53-1 

55-8 

54-9 

39-8 

39  H 

38  2 

38-0 

37-8 

38-0 

4H-7 

41  -8 

l.i   II 

45-9 

47-3 

49-0 

45- 2 

45  s 

11    5 

431 

41-1 

41)  9 

42-0 

44  0 

■15  -Ii 

48-9 

49-8 

50-2 

33-7 

33  0 

32- 1 

31-6 

30-9 

511 

33-0 

54-4 

57   5 

59  2 

430 

44-5 

35-9 

35-0 

34   1 

33-8 

33  0 

33  ■ 

37-0 

40-7 

r;  ii 

lis 

47-8 

50-7 

4(1  s 

38-2 

37-0 

31,  II 

35  s 

350 

38-0 

43-7 

50  0 

51-2 

550 

57-2 

460 

45-9 

45-8 

41711 

44  9 

46- 0 

50-4 

56-0 

56-9 

58-8 

57-9 

5.5-8 

47  7 

46-2 

44-9 

43  ■  6 

42  '0 

415 

43-5 

45-3 

49-0 

52-0 

52   2 

50-0 

44  2 

440 

t:i  3 

42  i; 

42  1 

42  1 

41-1 

40-9 

411 

41-8 

41-9 

42  II 

44  II 

43 -S 

13  4 

43    II 

43  0 

43  0 

43-9 

44-n 

44  II 

44-9 

48  0 

50-0 

43-9 

42-3 

1(1   S 

39-7 

38  ■  l', 

3S-0 

41-li 

45  1 

49-3 

54  ■  2 

55-9 

56-0 

50-7 

50-8 

51-3 

51    1, 

50-8 

19-8 

52  II 

57-n 

600 

WIS 

60 -8 

lil-o 

43-9 

43-0 

13   II 

II    II 

39  s 

39  7 

420 

15    1 

IS   s 

50-3 

55   S 

54-7 

ins 

39-2 

9 

38-7 

38  0 

38  ii 

15 -s 

49-1 

54 -8 

511-9 

5ll  II 

56-9 

51-6 

510 

51   n 

511  II 

5(1  II 

5(1  7 

49-7 

48-2 

17-1 

40-1 

45-2 

15  2 

18   l 

47  7 

17   ii 

is.  II 

48-8 

49-7 

52-3 

54-4 

60-0 

liii-7 

57  ii 

68-0 

■1    0 

.72  ■  4 

53  i 

410 

50   1 

50-2 

51    II 

54  - 1 

55-5 

54-7 

511-2 

56-6 

52    1 

.-,2-0 

51  0 

50  i, 

49  9 

49-9 

50-2 

51  IS 

53-2 

55-7 

59-11 

112-2 

52  ■  7 

52-0 

51-2 

51  0 

5  Ml 

49-9 

49-7 

51-0 

52-8 

5:;-:; 

54-3 

55-1 

417 

40-9 

40  2 

39-6 

39-0 

311    1 

44-7 

52-4 

53-12 

54  II 

53-9 

5.;  5 

471 

47  0 

•    47  2 

1,'  'i 

18  ii 

48-0 

-IS -II 

49-2 

50-2 

490 

48  0 

46-8 

51-1 

51-2 

51-2 

511  II 

48  9 

490 

51 -S 

.5.5-4 

5S-7 

(11 -7 

HI  :; 

65-8 

55  ii 

54-0 

53-0 

51   0 

49  II 

48-8 

53-3 

56  -  2 

58  -  2 

60  0 

61 -0 

63-1 

47-5 

4i,  s 

16  2 

i:  s 

42-2 

42-4 

53  II 

59-7 

iil-1 

80  1 

62  - 1 

62-6 

59  :: 

is  7 

59  ii 

58  ■  7 

58-0 

5S-II 

59-6 

62  ■  7 

63-2 

1,5    2 

t',5-2 

66  5 

47-8 

47-2 

46-1 

4.5-7 

45-7 

48-1 

51-3 

54-5 

56-0 

58-2 

591 

METEOROLOGICAL  TABLES,  TORONTO,  ONI 

(75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  May,  1913. 
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Hour  Ending. 

M  i  .  v. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

.5  p.m. 

U  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

1 1  p.m. 

.Midnight 

0 

o 

o 

■ 

o 

• 

o 

» 

o 

• 

• 

o 

o 

79  ■  8 

81-2 

s2  2 

82  - 1 

81-9 

79  2 

7  5  .", 

717 

,,.  , 

650 

fil  (1 

1,1  1 

85-0 

86-2 

86  s 

86-8 

si    II 

77  -8 

7.',  ii 

71-9 

67-8 

66  0 

72  -1 

78-8 

77-9 

79  8 

80  ii 

800 

77  9 

74-6 

711 

680 

65-8 

68  7 

78-8 

78-8 

77  -x 

76-9 

71! -2 

74-8 

71   7 

lis  1 

63-4 

59-8 

in  8 

59  l 

66  i 

75-0 

77-7 

7s  7 

Ml  2 

79  S 

71   7 

71   II 

67  7 

,,1   s 

630 

61   n 

59  7 

66-4 

67-3 

68  g 

680 

67-0 

lie,- 2 

62-0 

58-3 

55  0 

520 

490 

470 

54-8 

57  9 

57-2 

.57  ■  1 

10 

46-6 

44  2 

41   s 

40-8 

400 

48-4 

51-8 

53-2 

53-2 

52  II 

49-8 

480 

16  3 

41,.  Ii 

16  S 

4li  7 

46-1 

45-3 

45  ■  2 

.ill- 1 

50  -• 

49-8 

191 

470 

43  0 

41)  2 

37  7 

36  2 

35  0 

34  s 

34  1 

42  7 

45-1 

46-9 

46  '.i 

46-7 

46-3 

44  0 

420 

111  s 

4(1  II 

39-3 

38  n 

!9    ! 

52-0 

53-5 

3  ,   7 

53-9 

.54   ll 

52  3 

47  3 

46-4 

44  ■  6 

43-0 

41  s 

58  B 

58-8 

59  8 

59-3 

.57-11 

54-3 

53-1 

52-7 

49-8 

47  1 

18-9 

56  6 

57-9 

.57  ■  8 

56-8 

53  2 

.51   ll 

in  -i 

500 

49  ■  2 

4S-7 

48  1 

.52-0 

50- 1 

52-7 

53  ii 

53-0 

51-9 

500 

470 

46-2 

450 

44-2 

48- 1 

42-8 

4.5  7 

46-9 

41,    1 

45-7 

45  -U 

45-9 

45-8 

45-9 

45-7 

44  Ii 

44-5 

i  ;■■! 

53  ii 

58-0 

58  -0 

53-7 

•     520 

ill  0 

4  7  9 

46-0 

44  9 

48-8 

56  ^ 

56-2 

57   1 

.57-11 

.57  ■  8 

.54  (1 

53-0 

51-1 

51-2 

51-7 

il     s 

il-2 

49-8 

62-0 

66  ii 

55  ii 

62  1 



56-5 

53  7 

50-5 

is  2 

46  s 

4i   1 

55  7 

56-7 

57  S 

59-1 

59-1 

il    o 

53  0 

ill  .5 

18   1 

16  i 

44  Ii 

42  7 

111  1 

56-9 

58-8 

59  1 

58  3 

.57  7 

56  2 

56  1 

52  9 

52    1 

52  ii 

51-9 

52  n 

50-8 

45-8 

U  2 

510 

.511-7 

49  2 

49  ii 

48  7 

18  6 

48-6 

4s   11 

48  il 

48-8 

lis   1 

wi-:; 

.,-  n 

67  ■  2 

63  -  2 

i,l   ii 

59  ii 

i7  7 

55  ii 

in  (I 

.57-n 

58-8 

61   1 

61   1 

61-0 

is -2 

56-7 

53  0 

52  ii 

il  (i 

62-3 

63-8 

65  7 

66-9 

660 

62  0 

59  2 

57  '| 

il  5 

50  2 

52  2 

56-2 

57-6 

57-7 

58  ■  -J 

58  ■  8 

58  0 

.52  2 

4s  6 

46  ii 

44-2 

43  3 

42-6 

.52-1) 

53-2 

53  2 

52-3 

51  '• 

.51.  II 

49-3 

18  i 

4s    1 

Is  6 

18  5 

480 

48  ii 

48  n 

46-8 

470 

48-8 

49.4 

50-4 

50  8 

.51    1 

il-2 

51-3 

51-4 

51   4 

ii  0 

4(11 

64-9 

ill  9 

66-3 

i,7  n 

68  ■  2 

67-9 



62  5 

60  2 

58-0 

57  :: 

56  7 

59  1 

64-0 

64-8 

65-8 

660 

66  2 

r,.5-2 

i,l   5 

58  ii 

56  0 

54-0 

52-3 

4(1  -5 

57  s 

03-0 

63-2 

68  ii 

680 

71-1 

68  '.i 

66-2 

62-9 

i,l  8 

51  0 

59  ii 

59  n 

58  :; 

69-8 

71-8 

72  ■  9 

73-5 

72  8 

72-8 

r,s -4 

64-1 

61-8 

600 

59-3 

57:1 

•640 

60- 1 

61-5 

62-2 

62-1 

61 -7 

60- 1 

57-6 

55-3 

53-5 

52-0 

50-8 

49-9 

54-0 

86263—21 
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Temperature  at  Toronto,  Ont.,  for  each  Hour 


Day. 


Hour  Ending. 


1 

2. 
3 

4 

5 

6 

7. 

S. 

9. 
HI 
11 

n 

13 

14 

15.  . 

16. 

17 

18. 

19. 

20 

2] 

?,9 

2.'! 
?4 

25 

26 
',;7 

28 
•>q 

30 

1  a.m. 


Mean. 


52-1 
50-0 
47  2 
48-0 
41-8 
53-9 
65-0 
12  I 
414 
41-3 
490 

so  0 

57  g 

62!) 
56-9 
64-4 
620 
53  9 
530 
56-3 
59  9 
52  0 
54-9 
57-2 
63  3 
70-2 
73-1 
69-3 
59  S 
64-3 
55-8 


3  a.m.         4  a.m 


55  1 


49-8 
47  2 
47-3 
46-1 
40-4 
53  1 
011 
40- 1 
41-9 
39-5 
45-6 
55-7 
55-9 
61-9 
55-2 
64-5 
62-8 
51-7 
51  2 
56-2 
58-5 
51  0 
53  0 
54-5 
63  •  1 
68-4 
73-8 
67-3 
57-6 
61-7 
54-5 


48-9 

45-9 
4S-4 
46-9 
41-2 
53-8 
59-6 
38-6 
414 
40  2 
45  0 
52-7 
57-5 
62-8 
54-9 
63-1 
62-6 
50-9 
52  0 
56-7 
58-3 
47-3 
53-6 
54-4 
60-5 
68  1 
70  S 
67-4 
57  4 
61-5 
54  1 


6  a.m. 


55-4 


7  a.m. 


54 
51 
55 
54 
•54 
54 
52 
44 
47 
50 
56 
57 
60 
66 
60 
72 
65 
56 
56 
57 
61 
57 
64 
67 
67 
70 
76 
70 
68 
70 
60 


63-4 


9  a.m. 


10  a.m. 


11  a.m. 


Noon. 


710 
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(75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  June,  1913. 


Hour  Ending. 

Mean-. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night. 

. 

= 

o 

0 

» 

» 

• 

o 

0 

- 

o 

o 

■> 

66-8 

70-5 

73-9 

740 

75-5 

73  8 

67 

4 

65-  7 

62  s 

58  9 

56  0 

53  9 

61-6 

61" 

63  0 

63 -8 

667 

63-2 

63  ■  4 

59 

9 

57  7 

54-9 

52  s 

511   1 

490 

55-9 

74S 

72-7 

72-7 

75  6 

71  7 

64  -1 

62 

7 

59-9 

57-9 

55-9 

54   7 

52-9 

60  1 

63-8 

650 

67-5 

64-8 

64-7 

67-0 

62 

1 

57-9 

54-9 

52-3 

47-2 

460 

56  s 

67-4 

681 

68-8 

711  7 

69-8 

68  ■  7 

62 

8 

57-9 

560 

54-8 

54-1 

52-9 

57-3 

76-7 

79-8 

80-8 

79-6 

79-6 

78-6 

72 

5 

72  7 

67  7 

67  ii 

66-5 

67-6 

66  1 

57-1 

58-5 

57- 1 

57-8 

58-9 

57-6 

52 

9 

50  0 

48  0 

46-5 

45-1 

44-9 

55-1 

55-5 

55  1 

55  3 

54-3 

55-4 

57-3 

52 

0 

490 

47-1 

46-0 

45  0 

43-8 

48-1 

55-9 

56  1 

56-2 

58  l 

57-7 

57  '■' 

53 

9 

50-9 

47-1 

461 

45  0 

43-2 

49-8 

69-6 

70  -9 

711-7 

7(1-7 

71-5 

70-1 

64 

8 

63-7 

58  ■  9 

55  0 

53-9 

520 

57-5 

76-8 

78-4 

7s  6 

7^  5 

78-5 

77-3 

72 

5 

66-8 

60-4 

56  9 

.54-6 

52-9 

630 

78-1 

77-8 

79-7 

79-6 

82-5 

82-5 

77 

2 

70-7 

64-8 

62-6 

61    1 

61-2 

671 

77-8 

811 

83-5 

88-3 

S7-4 

85  ■  7 

81 

4 

74  7 

71-9 

69  ■  7 

67-7 

66-6 

70-4 

71  4 

72-6 

72-9 

74-6 

74  4 

72-8 

70 

8 

67-6 

65-6 

63-8 

62-1 

60-9 

68  1 

76-4 

77-8 

76-6 

80-6 

80-8 

84-6 

82 

6 

72-8 

72  6 

69-7 

69-5 

70-3 

69-2 

93-2 

93-4 

94-3 

94-3 

93-5 

91-4 

86 

5 

79-8 

74-8 

70-8 

68-9 

65-6 

78-2 

73  1 

730 

72-5 

77-2 

77  -4 

760 

70 

7 

66-8 

630 

61-7 

59  0 

570 

67-9 

67-7 

66-8 

68-5 

69  ■". 

69-7 

69-5 

63 

8 

59-9 

55-9 

54  N 

54-0 

53  0 

60  0 

59-9 

625 

630 

64  ■  6 

63  6 

60-9 

58 

9 

57-9 

56  9 

55 -9 

55  9 

55 -S 

56-8 

60-fi 

62-1 

61  1 

62- 1 

61-0 

59-8 

58 

7 

58  'i 

58-8 

58  s 

58  9 

61-9 

58-6 

70-7 

71  4 

69-9 

70-7 

67  8 

69   1 

63 

8 

58-9 

55-2 

54  7 

52-9 

52  6 

62-8 

72-6 

75  -4 

74-5 

75*3 

74-3 

72  -6 

70 

0 

66-9 

62-9 

62-8 

58-2 

63-6 

781 

79-0 

82-1 

83-0 

83  -0 

80-6 

74 

1 

68-2 

63-5 

61  4 

60-3 

59-4 

68-2 

77-9 

80-1 

82-1 

84-3 

830 

81- 1 

74 

9 

71-2 

67-2 

65-1 

65-4 

65  0 

69-8 

80  1 

83-2 

83-0 

76  -3 

77-0 

82-3 

SO 

1 

74- 1 

73-3 

73-0 

71-4 

710 

72-1 

850 

85-2  . 

87-9 

88-8 

87-9 

88-7 

84 

2 

82-1 

80-0 

76  ■  9 

76-3 

75-1 

77-6 

850 

860 

89  2 

90-1 

91-2 

si  9 

81 

1 

7s   1 

770 

76-9 

76-2 

72-2 

79-6 

75-2 

76-9 

78-0 

7s   1 

77-2 

77   1 

73 

1 

69  3 

65  5 

63-4 

61  6 

60-6 

71-2 

79-3 

79-3 

77-9 

81-9 

82-8 

810 

76 

1 

71  -2 

67-4 

65-4 

65  1 

66-0 

70-4 

87-3 

88-9 

88-9 

89-5 

88-9 

88-9 

84 

0 

81-8 

79  1 

76  1 

75  -  ?. 

76-3 

76-7 

72-5 

73-7 

74-4 

75-3 

750 

74-2 

69 

8 

66  1 

630 

61-2 

59-8 

58-9 

64-7 

S6263— 2H 
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Temperature  at  Toronto,  Out.,  for  each  Hour 


Day. 

Hour  Ending. 

1  a.m. 

2  a.m. 

:;  ;..ni 

1  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

S  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

1 1  a.m. 

Noon. 

• 

° 

» 

■ 

o 

o 

o 

o 

° 

• 

■ 

• 

1 

76  2 

74   1 

74    1 

74  2 

73-2 

75-11 

80  -  3 

83-3 

85  0 

87-9 

00-0 

02-9 

0 

74   1 

76  6 

70-3 

70  2 

ON    4 

07  ■  U  . 

69-2 

70  4 

72-4 

70-1 

78-8 

80-0 

3 

63-3 

62  3 

62-2 

60-1 

60-4 

63-3 

ON -5 

73-1 

75-3 

78-3 

80- 1 

82-£ 

4 

Ii7  1 

66-2 

65-3 

64    1 

63  0 

65-3 

69-3 

75-0 

80  2 

Nil 

83-9 

86-2  ' 

5 

69- 1 

68-3 

68  3 

68-2 

68-4 

67    6 

68  9 

70-2 

74  -9 

78-9 

80-3 

Nl-2 

6 

74   1 

73-3 

71   2 

68-5 

66  5 

66-7 

67-3 

68-3 

611-2 

70-2 

71-0 

69-7 

7 

55-6 

56-2 

:,ii  2 

55  0 

54  ■  7 

58-4 

61-4 

64-3 

i;n  i 

00-0 

72-2 

8. 

58  5 

:.7  li 

57  5 

57-2 

57-5 

5(1-4 

67-3 

69-1 

73-1 

74-  1 

74  2 

76  1 

9. 

63-4 

63-4 

64    1 

64-9 

64  -  2 

64-5 

68  3 

71-7 

770 

75-7 

.79-4 

81-1 

Id 

59  3 

58   1 

60-4 

60  4 

59-4 

58-3 

00-2 

60-7 

61   2 

62-8 

64-3 

65  -3 

11. 

52  8 

".2-7 

51-6 

51-8 

52-2 

53  2 

60  2 

65-2 

68-2 

64-3 

67-5 

68-2 

12 

56-5 

56-7 

57 -li 

58-3 

58-4 

58-4 

57-0 

59-7 

61-3 

64  -I 

61-2 

64-3 

13 

84-3 

63-2 

61-1 

60-4 

60-S 

02  0 

06  4 

68-2 

7.5-0 

70-0 

78  0 

79-1 

14 

52-9 

51-7 

.51  7 

51-6 

50-8 

52  1 

56-4 

60-6 

65-3 

67-8 

70-1 

710 

15   . 

56-6 

56-6 

55-5 

55-5 

54-5 

57-2 

63-3 

05-3 

67-6 

66-3 

70-3 

700 

16... 

59-5 

59-4 

58-4 

58   ( 

57  -  5 

58-4 

65- 1 

70-4 

73-1 

72-2 

720 

73-2 

17 

65-1 

65  3 

65-5 

65-3 

64  0 

63  ■  2 

6  ;  3 

64-0 

65-3 

66-3 

71-2 

74-1 

18 

67-1 

66-2 

65  9 

65  3 

65  ■  1 

65  5 

67  6 

71-5 

74-8 

76  8 

Nil    I 

M    5 

19 

1.2  7 

62  5 

61   7 

61  ■:; 

60  1 

61-4 

66  2 

7(1  8 

7::  5 

76  0 

70 -N 

81-0 

20 

63-3 

66  2 

65  2 

65-1 

62  3 

02-4 

65-1 

69  ■  1 

73-1 

73   2 

75   1 

72-2 

21 

57  6 

58  ■  4 

58  f 

57  3 

16    ! 

56  7 

61-4 

65-2 

69'0 

71-2 

72-4 

74-0 

22 

55-5 

."..'I  .i 

52-4 

52-6 

50-8 

52  S 

60  4 

65-7 

00  4 

71  7 

74  4 

76-9 

23 

58   1 

57-7 

57- 1 

57-3 

57-:; 

58-0 

61-4 

05-3 

68-2 

69  ■  7 

730 

77-3 

24 

63-3 

63-3 

63-6 

64-0 

63-4 

66-5 

69-2 

71-4 

74-1 

76-1 

74-1 

73-1 

25 

55-3 

53  ■  ■") 

53-7 

53-5 

54-0 

59  -  2 

64-3 

67-5 

67-6 

69-9 

710 

72-9 

26 

57-3 

55  9 

55-2 

53  5 

51   2 

54-7 

61   t 

67  ■  5 

00-0 

70-3 

71-3 

73-1 

27 

58   1 

58-3 

58  ■  4 

57-8 

56-5 

57-3 

62-5 

67-3 

70-6 

73  ii 

78  ■  8 

82-1 

28 

70-2 

72-2 

72-1 

711 

7(1  1 

70- 1 

710 

77  1 

80  1 

82- 1 

81-0 

S3 -2 

20 

69  i. 

69-2 

68-2 

67-2 

66-2 

65-6 

70-1 

75  -  1 

7s  'i 

N2-  1 

83-0 

80  -6 

30 

6S-2 

67-3 

67- 1 

.  66-2 

64-9 

67-6 

71  4 

7.5-8 

79  1 

83-0 

850 

84-9 

31 

66- 1 

0.5-3 

65- 1 

64-3 

63-4 

64  2 

69-2 

75-0 

70- 1 

80-8 

82-4 

840 

Mean  . 

62-6 

62-3 

61-8 

61-3 

60-5 

61-7 

65-5 

601 

721 

73-8 

75-0 

770 
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Hoir     E 

NBING. 

Mew. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

■"■  p.m. 

0  p.m. 

7  p.m. 

s  p.m. 

9  p  in 

in  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night! 

- 

o 

■> 

• 

o 

• 

= 

o 

= 

• 

• 

o 

o 

93-7 

93-8 

92  : 

92  9 

90-6 

85  B 

82-9 

80- 1 

77  I 

75  y 

75-3 

75   1 

82-7 

SI  ii 

78-7 

S4    7 

84-6 

84  9 

84  l 

30  2 

77-1 

72  2 

69-1 

66-5 

64-6 

75   1 

850 

Mi    II 

85  8 

36  2 

S7  7 

35  8 

80  l 

77,    : 

73   1 

710 

69  ii 

68  4 

74  -3 

83  0 

830 

710 

70  5 

7(1  -2 

72- 0 

72  II 

,    . 

69  3. 

69   2 

69-5 

69  6 

72-3 

82- 0 

S4  0 

83-3 

32-1 

82-9 

82-3 

79  l 

76  3 

76  2 

75  1 

73 -s 

73-4 

75  •  6 

68  ii 

68-4 

66<2 

650 

60-6 

7>7  7 

'.ii   7 

55  4 

55  ii 

56  4 

56  0 

64  9 

740 

74-9 

76-7 

76-3 

75-1 

76-1 

72   1 

l,s    7, 

65  5 

63-3 

61   :: 

59  7 

65-5 

75  1 

79-4 

76-7 

77-1 

76-4 

7:;  -  7 

72  I 

69  2 

65-7 

li.V  1 

64   3 

63  3 

iis-3 

78-3 

80-3 

80-6 

7-.   7 

69-7 

68  1 

ii!i  3 

64-3 

1,4   11 

61-7 

60-4 

70   1 

65    1 

67-3 

700 

71)  :> 

710 

69  2 

62  2 

.".'J   4 

56- 1 

55-5 

54-4 

62-4 

69-7 

68-8 

70-2 

7:;  8 

74    1 

7  J  2 

64-3 

60-7 

60-4 

57-5 

58-1 

62-8 

65-5 

68-2 

::,  9 

80-1 

79  1 

78-1 

71  3 

71-2 

65  3 

60-6 

65-2 

80  l 

81-8 

80   1 

76  9 

69-2 

64  2 

61-4 

60-4 

58  ■  4 

56-3 

54  4 

68-3 

72  1 

75  -' 

7-1-1 

76-4 

78  3 

76  1 

71.1 

i'.7-:i 

64-1 

61    4 

59  5 

57-5 

63-9 

6i  9 

72 -9 

74  :; 

75-2 

79-1 

7s   1 

73   1 

69-4 

66  ". 

63  ii 

62-5 

61-2 

660 

75  9 

76-3 

77  7, 

78-2 

78  6 

761 

7:;  ii 

67  1 

66-4 

63  3 

65-2 

68-6 

760 

75-9 

76-3 

78-1 

7!i  II 

76- J 

731 



67  5 

67-3 

69  0 

68  2 

69-5 

78-1 

0 

85  7 

35  2 

86-0 

34-2 

79  1 

750 

72  I 

69  n 

64-7 

02-4 

73  - 

814 

82-1 

Nil 

84-2 

85  9 

82-3 

7s    1 

73  '' 

71    1 

69  2 

67-4 

65-6 

72  -5 

07-3 

64  3 

.,:    ■ 

68-2 

67-4 

66-8 

67-4 

63  5 

62-3 

63  2 

61-4 

7,7   7, 

660 

751 

75-9 

76  '' 

790 

77  ■  9 

76-9 

71   2 

66-2 

64  ■  1 

63-5 

59  4 

56  7 

66-7 

75  1 

75  9 

80-1 

78-9 

79-1 

76-1 

73-1 

70  0 

65-5 

63-3 

62-1 

60-2 

66-5 

760 

79-1 

71    2 

74-6 

73   l 

73   1 

66   -' 

65-7 

65-3 

64  6 

63-5 

671 

72-2 

72-2 

74-3 

74  .; 

72-2 

67-1 

64  2 

62-3 

60  4 

59  1 

57  -4 

56 

67   2 

73-2 

71-9 

73-1 

73-9 

75  2 

77,   1 

68-1 

64 

62 

60-7 

61  4 

59-2 

65-1 

74-8 

77:; 

80-1 

80- 1 

76-8 

74   1 

65  0 

60-7 

59  4 

59  1 

58-3 

65-6 

83-8 

Ms 

82-3 

83-0 

0 

81-6 

■so- 1 

77  s 

75  - :; 

74  -2 

740 

71-2 

72-2 

83-8 

85-8 

87-4 

88-8 

87-8 

S7-9 

33  ii 

811 

780 

75-3 

73-9 

71-3 

78-5 

840 

850 

s7-7 

84-6 

84-S 

82  0 

7s  'i 

764 

74-9 

74  II 

72  2 

70-2 

76-7 

840 

84-3 

85-7 

36  n 

86-3 

860 

79-9 

7:;  .: 

71-2 

71  5 

6.s'-  1 

07-5 

760 

85  ■'. 

87-3 

88-6 

87-8 

850 

83-0 

7s  7 

75-1 

74-3 

74-9 

72-0 

72-1 

76-D 

77-0 

78-2 

78-6 

79-2 

78-6 

76-7 

73-3 

69-8 

67-4 

66-1 

64-7 

63-2 

69-8 
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Temperature  at  Toronto,  Ont.,  for  each  Hour 


Hay. 

Hour  Ending 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

■> 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

• 

- 

° 

° 

o 

1 

70-2 

68-9 

68-2 

71 

3 

72-3 

710 

720 

73-3 

75-4 

7S-1 

79-1 

81-1 

2 

04  2 

03-3 

62-4 

03 

3 

63-3 

02-0 

06-3 

71-1 

75  1 

77  1 

SO-l 

820 

3 

66  ii 

05-3 

07- 1 

07 

3 

06- 1 

07-3 

70-2 

75- 1 

SO-l 

84-1 

840 

83-6 

4 

63-3 

62-3 

01  2 

59 

7 

58-4 

58-4 

60-7 

04  2 

67-3 

70-2 

72-4 

74  I 

5 

58-4 

57-. 5 

56  9 

55 

5 

53-5 

53-5 

58  -1 

05-2 

68-2' 

71-8 

71-7 

75- 1 

6 

63  1 

01  -5 

60-5 

59 

0 

59-2 

00  7 

03-2 

68   1 

710 

760 

73-1 

76- 1 

7. 

63-1 

62-1 

03-3 

02 

8 

010 

63-3 

04  2 

67   1 

68-9 

70-4 

70-  0 

71-3 

8 

63  ■  2 

02-4 

62-5 

02 

0 

63  0 

02  7 

07  ■  2 

69  2 

73-1 

74- 1 

74  1 

73-8 

9 

73-1 

73  -0 

73-1 

73 

1 

72-2 

68-2 

07-5 

67-5 

67-4 

67-3 

68-3 

71  9 

10 

68-S 

09-2 

08-2 

08 

0 

08-1 

69-3 

70-4 

71-3 

7.3  1 

751 

76-0 

78-6 

11 

55-3 

53-5 

52-5 

51 

4 

50-4 

50-4 

53-5 

58-3 

61-4 

63-9 

64-3 

65- 1 

12. 

57-7 

57-1 

55-7 

55 

5 

54-9 

55-4 

57-7 

640 

65-4 

67-1 

68-6 

70-9 

13 

63- 9 

59-9 

07-5 

55 

8 

55-7 

54-7 

60-7 

67-0 

71  S 

74-9 

74  1 

75-7 

14 

04  0 

65  1 

04  0 

62 

4 

62-3 

00-3 

64  1 

69-4 

740 

77-3 

78-7 

79  3 

15 

04  5 

63-3 

63  :: 

63 

2 

61-2 

62-4 

63-5 

69-1 

73-4 

78-3 

81-1 

82-1 

us 

04- 4 

03  -5 

63-5 

62 

4 

02-2 

62  2 

65  1 

70-8 

74-8 

78-1 

81-1 

84-3 

17 

71  -2 

71  3 

71  2 

71 

o 

70-3 

69-3 

73-1 

77-9 

SI  -7 

85-0 

85-7 

86-2 

18 

74-8 

75-1 

74-9 

71 

4 

09-2 

69  2 

74  0 

78-0 

SI-9 

84-8 

860 

S70 

19 

690 

67-3 

00  1 

03 

9 

62-5 

61-5 

61   6 

64-6 

67-5 

68-5 

70-4 

70-2 

20. 

59-3 

58-4 

57  4 

56 

6 

57-2 

56-3 

59-4 

66-2 

68-2 

70-2 

70-4 

72-2 

21 

05-4 

04-3 

020 

63 

3 

61-3 

63-4 

05-2 

68-2 

08-4 

72-0 

74-2 

76-3 

22 

70  9 

70-9 

70-4 

70 

4 

70-3 

70  2 

70-2 

69-2 

68-8 

69-2 

71-3 

71  -9 

23 

00-4 

01-9 

00  0 

60 

8 

59-3 

59-4 

59-4 

01-0 

60-4 

61-5 

62-3 

64-3 

24 

53-9 

52-5 

51  5 

50 

5 

50-7 

51-0 

54-8 

61  -5 

67-3 

68-0 

67-6 

72-4 

25 

45-7 

44-8 

44  0 

44 

0 

43-2 

44-0 

47-9 

52-0 

56-5 

58-9  - 

60-6 

59-6 

20 

01  4 

59-4 

01  4 

03 

9 

05-3 

64-3 

05  0 

65-7 

68-2 

•     74  1 

78-1 

80-5 

27 

01-4 

00-7 

58-1 

56 

1 

56-3 

56  0 

58-5 

62-4 

65-2 

69-4 

70-4 

73-1 

28 

58-3 

57-4 

56-8 

56 

3 

55-5 

56- 1 

58-4 

00-4 

64-3 

65-3 

65-2 

64-7 

29 

05-4 

05-2 

02  0 

00 

8 

600 

61-4 

01-6 

63-3 

60-9 

700 

71  -7 

73-1 

30 

59-2 

57-5 

50  4 

55 

4 

54-2 

53-4 

55-4 

60-3 

64-3 

06-6 

68  1 

68  1 

31. 

53  -5 

52-0 

51-7 

51 

6 

51-8 

51-6 

54-5 

60-6 

65-3 

68-6 

690 

70-2 

Mean   . 

03   1) 

62-2 

61-5 

60 

9 

60-4 

60-3 

62-7 

66-5 

69-5 

72-1 

73-2 

74-7 
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(75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  August,  1913. 


Hour 

Ending. 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

1 1  p. in  . 

Midnight 

o 

o 

o 

■ 

o 

- 

• 

• 

• 

- 

• 

0 

o 

80-7 

82- 1 

82  9 

84  2 

840 

830 

781 

73  9 

(is  2 

1,4   3 

64-3 

65-1 

74-7 

83-9 

850 

811 

81-7 

79-3 

79  1 

70  1 

73  -1 

700 

66-4 

09  3 

68-2 

72  7 

77  4 

72  y 

74  2 

78-3 

70  8 

70  -  0 

70-3 

07-2 

60-3 

65-2 

65-3 

64- 2 

72- 1 

72  6 

73  1 

73  -9 

710 

70  2 

74  1 

B9  5 

65-9 

63  3 

01-4 

00  5 

59-5 

66-1 

75-3 

75-5 

76- 1 

70-1 

74  (1 

74   1 

69  1 

66-3 

65  _' 

63  3 

62  4 

63  3 

66-1 

750 

80-1 

75-1 

74  4 

73  1 

71-0 

70  2 

68  4 

68  2 

66  4 

65  l 

04  3 

68-5 

72   1 

74  y 

7(1  1 

70  7 

74-0 

73  7 

7li  6 

68  2 

07  1 

66  9 

65  1 

02-4 

OS ,  2 

si    1 

81-5 

83  0 

82   1 

80  l 

78  9 

78-1 

7.')  ■  1 

74  -3 

7:;  3 

72  !i 

72  2 

72  5 

74-7 

740 

75-4 

78-9 

79   1 

so  1 

76-3 

73-7 

711 

70  2 

09  4 

690 

72  3 

79-1 

74  5 

73  ■  2 

70  4 

70-0 

71   2 

07   1 

64  3 

62  3 

60  .; 

68  l 

56  5 

69-3 

65-4 

67-7 

07-3 

68-2 

6S  •; 

07  2 

62  6 

59  4 

58  4 

58  4 

57-2 

57-3 

59-8 

72-2 

74  1 

75  2 

75  1 

72  4 

73-3 

08-6 

00-3 

62  4 

61-5 

61-6 

61-4 

64-7 

76-9 

77-7 

78-0 

7S    1 

76  9 

7:.  :; 

71  4 

OS   1 

66-5 

64  9 

63-3 

65-7 

68   l 

80-8 

82  1 

82-9 

81  9 

79  8 

Ml    1 

72. 2 

os  9 

■  is  2 

66-3 

00  2 

65-5 

71  5 

83  0 

84-5 

85-8 

850 

82  o 

80  1 

75  2 

72  6 

69  -' 

68  ;; 

68  1 

65-4 

72  7 

87-2 

88-9 

91-1 

91-7 

82  1 

76-1 

77   1 

74  4 

75  0 

73   1 

72-3 

72-2 

74  7 

85-3 

87-3 

880 

91-7 

87-7 

82  -  2 

so  i 

79-8 

74-9 

77- 1 

75  8 

75-8 

79  2 

85  1 

86-0 

36  - 

SO  2 

85  0 

830 

80-] 

75-9 

75-0 

74   1 

73  0 

71  -5 

7s  -0 

71-3 

72-4 

73  1 

73-1 

71-4 

73   1 

691 

04  3 

01  2 

00-9 

01  -1 

00  4 

66  -S 

73-1 

73-3 

75-2 

74   1 

72  4 

71-2 

os  6 

66  9 

05  1 

03  -6 

64-0 

65-3 

66  n 

78- ! 

SO  0 

80-1 

70   1 

74  0 

73  2 

72  3 

71-9 

72  4 

72-4 

72  2 

710 

70  -8 

70-2 

70   1 

74  4 

721 

73  1 

69  2 

00  3 

640 

62-2 

62  0 

61   6 

61    1 

68-7 

671 

68-4 

70-4 

71    1 

68  3 

68-9 

04-5 

63  5 

62  5 

59-2 

56-5 

55-5 

62  -8 

69-2 

09-2 

68  3 

67  :; 

04   5 

61  8 

57  6 

55  1 

53  5 

50-5 

49-7 

48-6 

590 

61  -4 

03-5 

65-3 

62-7 

02-3 

01   7 

59-4 

58  : 

59-4 

59-4 

60-4 

60-4 

,".."i  7 

S0-5 

79-8 

84-8 

82  5 

SI   1 

791 

74  3 

07  9 

04-6 

03-5 

05  -0 

65-3 

70-6 

73-2 

71-4 

73   1 

73  -9 

73  1 

72  0 

08-1 

04-4 

62-4 

01  -4 

59-6 

58-8 

65  0 

64-5 

64-3 

64  2 

65-3 

65-2 

05  1 

05  0 

64  3 

04  4 

65  5 

66-2 

65-5 

62-4 

72-9 

78-1 

70-9 

73  2 

72-3 

71-5 

09-3 

07   1 

64-2 

62-1 

62-3 

60-4 

66-8 

70-9 

70-8 

68-2 

67-3 

08-5 

68-2 

66-5 

01  2 

58-5 

56-7 

55-5 

54-4 

619 

720 

72-2 

74-3 

73-1 

70-4 

69-2 

66-3 

63-3 

62  4 

61 -3 

60-6 

60-2 

62  8 

75-2 

75-9 

76-4 

76-2 

74-5 

73-7 

70-3 

67-6 

65-7 

64-5 

640 

63-4 

68-1 
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Temperature  at  Toronto,  Ont.,  for  each  Hour 


Day. 

Hour  Ending. 

1   a. ni. 

2  a.m. 

:;  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

0  a.m. 

7  a.m. 

.S  a.m. 

0  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 
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o 

» 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

o 

0 

l 

59  5 

59-3 

58  o 

58 

-1 

58-4 

58 

2 

60  1 

63 

4 

68 

1 

70 

0 

72-2 

73-8 

•> 

02-1 

623 

010 

01 

■> 

00  4 

00 

3 

02-4 

68 

2 

74 

4 

76 

0 

770 

77-3 

9 

115- I 

05  1 

oo  3 

05 

3 

65-3 

66 

2 

07-3 

07 

9 

6S 

9  _ 

70 

4 

75-9 

78 -4 

-1 

i;i  9 

04:; 

63-5 

03 

3 

I.J   0 

01 

4 

60-3 

59 

0 

59 

4 

59 

5 

60-5 

02    1 

5 

59-2 

57-0 

55  0 

55 

2 

54-0 

53 

4 

54  ■  5 

58 

0 

62 

4 

65 

7 

1,7  3 

69-4 

6. 

54-2 

52-9 

;,::;, 

53 

5 

.-.:;  ■  5 

53 

S 

57  0 

62 

0 

00 

7 

69 

2 

70-2 

72-3 

; 

53-5 

53-5 

53-5 

52 

0 

51-8 

51 

S 

55- 1 

63 

5 

1.0 

2 

73 

5 

76-1 

70  2 

8 

74- 1 

71  2 

70  2 

00 

2 

ON-  1 

70 

2 

70-2 

70 

4 

70 

1 

72 

1 

73- 1 

75-7 

9 

55  ■  5 

54  II 

52  -0 

51 

1 

49-2 

47 

0 

4N-5 

50 

8 

53 

5 

56 

0 

59-4 

01-9 

in 

44  i; 

44-5 

44  0 

44 

4 

i:i  o 

43 

7 

4(1  7 

52 

5 

59 

3 

60 

5 

63  1 

63-2 

11 

40  0 

45  0 

14  A 

44 

0 

43-2 

42 

9 

45  4 

52 

0 

59 

4 

63 

0 

64-5 

65-7 

12 

59-4 

59-4 

59-4 

59 

4 

59  0 

58 

4 

60-4 

62 

2 

65 

3 

66 

6 

690 

69-5 

13. 

55-0 

53-6 

51-8 

50 

9 

50-3 

51 

0 

51-3 

51 

7 

52 

6 

54 

5 

55-2 

57  ■  2 

14 

36  \> 

37  0 

37-6 

37 

4 

38 -7 

37 

8 

39-6 

44 

6 

48 

6 

.50 

6 

52-6 

55-5 

15. 

41  II 

40!) 

40  7 

40 

0 

40-0 

47 

0 

4S-6 

50 

5 

51 

7 

53 

9 

55  4 

56-4 

11] 

55-4 

50-8 

47-0 

47 

7 

47 -S 

48 

7 

50  4 

56 

2 

59 

4 

61 

4 

04-:: 

05-:: 

17 

60-1 

59-4 

50 -2 

00 

2 

01-1 

01 

4 

02  2 

62 

6 

03 

5 

65 

2 

07  ■  2 

07  M 

18 

57-0 

56-8 

56-5 

50 

0 

55-5 

55 

/ 

54  ■  6 

50 

O 

57 

7 

59 

4 

00-4 

04  -3 

19. 

48-S 

48-4 

47-0 

48 

0 

47-0 

47 

0 

40-0 

54 

3 

59 

4 

63 

2 

64-9 

65-3 

I'll 

52-5 

51-7 

53  4 

52 

7 

52-5 

52 

5 

53-5 

.58 

4 

61 

0 

62 

4 

63-5 

66  0 

21. 

62-3 

62-3 

62-6 

59 

4 

58-4 

58 

2 

57-6 

58 

2 

59 

1 

5S 

4 

56-3 

55-0 

22 

51  0 
44  5 

51  7 

43-6 

50-7 
42-7 

50 

42 

4 
3 

480 
41-9 

49 

41 

2 
1 

48-7 
42  -9 

52 

47 

4 
4 

54 
50 

3 

i 

56 
54 

5 
6 

57-5 
55-9 

58-7 

23 

58-4 

24 

43-7 

42-5 

41-9 

41 

1 

41-5 

13 

5 

46-5 

52 

4 

54 

6 

56 

6 

59-3 

00-4 

-'"' 

53  o 

5  Ml 

50  11 

40 

0 

-in  8 

40 

4 

50  5 

54 

6 

61 

4 

66 

1 

69-9 

73-2 

26 

50-1 

o.'i  •  5 

50- 0 

50 

2 

57  1 

58 

3 

50   1 

61 

2 

63 

5 

64 

6 

61-3 

59-0 

27 

4:', -7 

43-6 

43-0 

43 

6 

43-2 

43 

0 

44-0 

48 

5 

53 

7 

58 

6 

59  5 

01-1 

28 

43-5 

42  7 

42-5 

43 

4 

42-3 

41 

5 

42-5 

48 

8 

54 

Q 

60 

3 

63-3 

65  •  5 

29 

49-3 

49-5 

51   0 

50 

0 

4S-1 

40 

2 

46-4 

53 

4 

59 

6 

64 

3 

66  4 

00-3 

::i) 

.VI  8 

53-7 

51-7 

49 

8 

490 

47 

0 

46-8 

48 

9 

51 

4 

53 

5 

55-3 

55-3 

Mean 
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(75th  Meridian  Time)  dining  the  Month  of  September,  1913. 


Hour 

Ending. 

Mean. 

]  p. Ill . 

2  p.m. 

3  p.m. 
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Temperature  at  Toronto,  Ont.,  for  each  Hour 


Day. 

Hour  Ending. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a  in. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 
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46-5 

46-6 

48-2 

48-9 

51-6 

56-1 

59-5 

64-3 

64-3 

2 

52  S 

52-6 

53-9 

55-5 

56-5 

56-3 

56-4 

56-4 

57-3 

57-5 

58-5 

60-6 

3 

54-7 

55-6 

55-8 

56-5 

56-4 

56-4 

55-5 

56-2 

55-6 

57-3 

56-3 

58-2 

4 

4:s  3 

41  5 

407 

40-5 

39-6 

39-6 

39-4 

45-4 

51-2 

57-3 

58-4 

60  4 

5 

49-5 

496 

is  6 

48-1 

49  6 

49-7 

50-6 

54-7 

59-4 

63  1 

60  1 

67-8 

0 

59-5 

59-6 

58-5 

59  4 

59-4 

590 

58  4 

62   1 

65-3 

69-4 

71-2 

74  1 

7. 

57-5 

58-3 

58-4 

57  5 

56-1 

54  2 

55  5 

59- 1 

62-8 

67-5 

69-2 

71  2 

8 

54-8 

54-5 

54-2 

54-3 

54-5 

53-5 

54-8 

57  -3 

62-4 

67-3 

68-7 

71  2 

9 

62-2 

61-4 

59-4 

58-9 

58-8 

60- 1 

59  2 

60-3 

63-3 

66-5 

68  -6 

69-4 

10 

620 

01-4 

59-5 

59-2 

58-5 

57-9 

58-2 

59-7 

64-3 

681 

70-3 

72-3 

11 

62-4 

63-3 

04-4 

63-5 

63-4 

64-2 

65-1 

65  3 

67-3 

67-9 

68-9 

67-2 

12 

45-4 

43-9 

44-4 

42-5 

49  7 

39-7 

40-7 

44-2 

50-6 

56-5 

59-6 

60-7 

13. 

42-7 

411 

40-6 

410 

42-6 

42  7 

41  7 

43-6 

460 

4S-9 

50-4 

52-3 

14 

39-7 

36-7 

36-7 

34-4 

34-8 

34   1 

34-5 

40  7 

48-6 

52-8 

54-6 

55-5 

15 

44-8 

43-8 

42  9 

42-7 

42-7 

44  3 

45-7 

46-9 

52-6 

57   1 

57-6 

57-6 

16 

45-8 

44-8 

43-9 

43-8 

44-6 

47  6 

47-8 

49  4 

51-6 

56-4 

58-3 

59  0 

17. 

53-7 

53-5 

53-5 

51  -7 

51  0 

510 

52-9 

53-8 

54-5 

56-4 

56-5 

57  2 

18. 

56-3 

56-5 

57-3 

57-5 

58-5 

59  4 

60-2 

57-6 

57-6 

55-8 

54-2 

53-5 

19. 

37-6 

35-8 

36-2 

36-S 

37-7 

36-9 

37-8 

39-7 

41-S 

43-6 

45-6 

46-4 

20. 

38  6 
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38-6 
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38-5 

38-7 

38-8 

38-7 

3S-7 

39-5 

40-6 

42  1 

21. 

39-1 

37-6 

37-7 

37-8 

37-1 

36-8 

36-6 

37-7 

40-4 

42-5 

41-7 

43-4 
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47-9 
46-3 

38-8 
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46-6 

37-8 
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48-4 
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49-5 

36-8 
51-4 
49-8 

37-8 
52-6 
50-5 
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50-6 

39-5 
53-5 
50-9 

40-7 
54-6 
51-5 

43-0 
55-3 
51-6 

42-6 
56-3 
51  -8 

43-8 
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57-5 
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51-9 
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40'7 
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(75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  October,  1913. 
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Temperature  at  Toronto,  Ont.,  for  each  Hour 
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9 

29 

8 

29-8 

29-7 

29-6 

30  0 

30 

6 

32 

5 

32-8 

33-8 

12 

31 

9 

31-5 

31 

9 

30 

t 

30  0 

29-9 

30-8 

31-8 

33 

7 

35 

9 

38-6 

40-8 

13 

39 

fi 

39-4 

39 

7 

40 

7 

42-6 

44  4 

45-5 

46-3 

46 

2 

46 

3 

46  4 

47  -5 

14.      .. 

42 

G 

42-6 

42 

5 

42 

4 

41  -6 

40  S 

38-9 

38  5 

38 

6 

41 

9 

43-6 

42-8 

IS 

34 

5 

34-7 

34 

7 

34 

7 

34-7 

34-7 

34-9 

35  2 

36 

7 

38 

5 

39-7 

39-6 

16 

34 

0 

34-4 

33 

9 

33 

7 

:■;::■  s 

33-7 

33-7 

33  ■  7 

34 

8 

35 

7 

36-8 

36-9 

17 

31 

S 

31-5 

31 

7 

31 

9 

32-0 

32  ■  8 

33   2 

33  ■  7 

35 

0 

38 

6 

42-6 

46-5 

18 

42 

0 

43-4 

43 

4 

43 

5 

i::  li 

44  3 

43-6 

43-5 

44 

4 

45 

2 

44  5 

45-3 

19 

46 

7 

46-2 

46 

1 

46 

5 

46-5 

40  7 

47  4 

47-2 

47 

5 

48 

5 

49-6 

50-7 

20 

55 

7 

7.7  4 

58 

6 

58 

3 

56-6 

55-3 

53-4 

51  -4 

• 

51 

6 

52 

7 

52-5 

55  3 

21 

14 

5 

14  3 

43 

5 

42 

5 

41  -8 

41  7 

41   s 

410 

41 

8 

42 

6 

44-3 

45-5 

22.      . 

47 

6 

48  6 

48 

4 

49 

2 

49  1 

48-9 

49  7 

50-6 

53 

3 

55 

6 

56-4 

59-2 

23 . . . . . 

55 

2 

56-4 

62 

3 

58 

5 

57-4 

49-4 

47-5 

46  0 

46 

3 

46 

6 

49-7 

47-5 

24 

38 

6 

39  3 

38 

9 

39 

3 

38-9 

37-9 

36-6 

38-8 

40 

7 

42 

9 

43-4 

40-5 

25 

:;.; 

5 

34  0 

33 

9 

32 

2 

31-g 

31   6 

31-6 

30-4 

30 

2 

38 

7 

40-9 

42-S 

44 

3 

44  3 

43 

S 

43 

5 

42-8 

420 

42-6 

42-6 

43 

5 

42 

6 

42-8 

42  4 

27 

30 

7 

30-8 

29 

6 

28 

8 

29-7 

30  5 

27-9 

28-7 

27 

8 

29 

4 

30-2 

30-8 

28 

31 

9 

31-5 

30 

9 

31 

S 

32-9 

32  9 

33-6 

33  0 

34 

7 

36 

4 

380 

400 

29 

30 

5 

36  3 

36 

7 

34 

s 

32-7 

33-0 

33-7 

34  -0 

35 

2 

37 

7 

40-0 

400 

30 

39 

li 

39-7 

39 

8 

40 

5 

40-4 

39-9 

39-9 

40-5 

41 

4 

42 

4 

42-6 

44-5 

Mean 

39 

5 

39-3 

39 

4 

39 

2 

38-8 

38  ■  5 

38-3 

38-5 

39 

9 

41 

9 

43-4 

44-5 
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Hour  Ending. 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

:;  p.m. 

4  p.m. 

.',  him 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  r,i,i 

9  p.m. 

lo  p.m. 

11  p.m. 

Midnight 

o 

> 

o 

o 

° 

° 

•> 

° 

• 

° 

• 

• 

• 

44 -o 

t:>  9 

45  7 

44-9 

43  6 

41-5 

40  7 

39-6 

39-6 

38  5 

16  9 

1     39  1 

49  -3 

50  6 

50-2 

50  7 

48  2 

16  M 

44    1 

42  ■  8 

I  :    i 

4::   7 

43-5 

42  9 

50-7 

52-5 

51-5 

51-6 

51  -5 

49  5 

48  5 

4s  :; 

48   i 

1-   11 

47-5 

45-5 

46-9 

41  -6 

41    li 

414 

40-6 

39-7 

3S-9 

37-3 

35  4 

33  S 

33  0 

32-7 

311 

390 

47 -o 

48-1 

is  5 

48-2 

4fi  4 

44-7 

13  5 

42-5 

40  6 

38  6 

16    1 

::.-,: 

38-8 

51  ■  1 

52  ■  7 

50-7 

4!) -4 

48-5 

45  -5 

14  6 

43  4 

42-9 

41    9 

41   6 

40  S 

413 

38-3 

59-2 

59    ! 

57-5 

54-6 

55-4 

54  2 

53  6 

54  2 

54  ■  5 

52  8 

52-5 

49-:, 

.-,14 

50-4 

48-5 

47  8 

47-6 

47  7 

46-8 

15    ! 

43  ■  8 

43-4 

43-5 

42  ■  6 

48-3 

42   1 

42-5 

42-7 

42  4 

41-6 

41-fi 

10-8 

42-5 

45-5 

42   1 

39  6 

360" 

39-8 

36-8 

36  7 

34  5 

33-9 

33  : 

32  7 

29-9 

29  B 

29  ■  3 

27  8 

28  8 

33-4 

33-7 

■;.:  - 

33-9 

:     1 

32-9 

12   • 

32-7 

■32-3 

33-0 

33  7 

32  5 

31  -8 

41-8 

41-7 

41-6 

42-5 

41  r, 

41-4 

41-6 

41-6 

41    4 

40  6 

40-6 

39-7 

37-2 

4S-5 

51  '5 

50-4 

49  7 

47-6 

45  -3 

43   1 

42-6 

41    7 

41  r, 

41-6 

41  r, 

44-6 

43  : 

42-8 

43  1 

42  5 

40-3 

37-7 

35-7 

33-9 

34-6 

35-3 

34-8 

34-7 

39-8 

39-7 

39-4 

38-9 

38-4 

38-2 

38-2 

37-4 

16  ! 

35-7 

34  4 

34   1 

33-9 

36-6 

36-9 

370 

16  5 

36  4 

35-9 

35-9 

36  6 

36  6 

34-6 

3.3-7 

.33  7 

32-9 

35- 1 

17-:, 

47  s 

46  ii 

44  4 

428 

42  -6 

42   7 

41-8 

40-8 

40  6 

40-9 

41-6 

39-2 

4.1  -X 

45-5 

44  8 

45-1 

15  1 

45  4 

45  5 

45-4 

46-5 

47  3 

46-6 

47-3 

44  9 

51  0 

51  6 

52  5 

52-8 

■ 

54>  1 

. 

55   1 

56-2 

56-4 

50-8 

57-1 

58  2 

7,7   7 

54  2 

51-5 

50  5 

48  ■  5 

46-3 

15     : 

15  8 

43  ■  0 

13  5 

52  5 

15  6 

16  5 

46-6 

li,  3 

li   5 

44    1 

II    1 

45-3 

47-! 

16  1 

46  6 

44-4 

61  ■  1 

60-5 

61-4 

60-1 

58   l 

58  l 

59   1 

.",7  7 

58   1 

:,i,  ,1 

55  1 

47  ■  3 

45-4 

44  G 

43-5 

42  s 

42-5 

4  2   3 

41-7 

40  0 

39-4 

37-8 

37-5 

47  0 

42-7 

41-6 

41-7 

41-6 

39-9 

39-1 

38  3 

38-2 

.",7   1 

35  ■  3 

33-4 

331 

39-1 

42-S 

45-1 

45-5 

46  1 

45-2 

43  •  5 

42  5 

42-6 

43-6 

13  8 

43-7 

39-2 

4-'  7 

41-6 

41-3 

.",9  9 

39-4 

38  ■  1 

36-7 

35  7 

31-5 

30-6 

40-2 

31   8 

32  6 

32  n 

31-9 

31-8 

31-9 

11    : 

31-8 

31-9 

31-5 

31   7 

30-7 

40-9 

414 

40  7 

in  5 

39-8 

39-6 

39-5 

38  6 

38  l 

38  5 

37  ■  6 

36-7 

40  0 

40-2 

40  4 

39-6 

!9 

39-3 

38   t 

39-3 

14-6 

44-5 

::,  8 

44  7 

43-9 

43  5 

43-3 

42  s 

43-7 

44  4 

44-6 

44-5 

12-6 

45-3 

45-6 

45-3 

44-7 

43-7 

43  0 

421 

41-6 

41  (5 

41  0 

40-4 

39-9 

41-5 
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Temperature  at  Toronto,  Ont.,  for  each  Hour 


Hour 

Ending. 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

• 

o 

» 

o 

= 

0 

o 

° 

o 

» 

o 

0 

1... 

43  x 

42 

7 

42 

9 

43 

4 

42-6 

42-6 

43 

o 

42 

6 

43 

6 

46  5 

48 

0 

48-8 

2 

41-3 

41 

5 

40 

9 

40 

8 

40-7 

40-8 

40 

9 

41 

3 

42 

6 

43  7 

44 

7 

45  1 

3 

48-7 

50 

3 

46 

5 

45 

4 

44-5 

42-3 

40 

8 

40 

5 

40 

7 

42  2 

42 

6 

45  0 

4 

311 

32 

4 

32 

9 

33 

7 

34  S 

360 

37 

8 

37 

9 

39 

0 

40-8 

42 

8 

44-4 

5. 

415 

41 

2 

41 

7 

40 

4 

40-3 

40-4 

40 

2 

39 

2 

40 

4 

.  45-5 

45 

3 

45-6 

6. 

3S-5 

39 

3 

37 

8 

36 

5 

35-4 

33-9 

32 

9 

32 

2 

33 

7 

35  5 

37 

7 

38-4 

i 

39-7 

39 

8 

39 

6 

39 

8 

40-6 

41-8 

43 

0 

44 

5 

44 

7 

45-5 

46 

1 

49-4 

8 

240 

24 

0 

24 

7 

24 

9 

25-9 

29  -8 

26 

8 

25 

5 

25 

7 

25-1 

25 

9 

26-9 

9 

21-2 

22 

6 

20 

3 

19 

8 

19-6 

23  3 

25 

6 

25 

1 

26 

0 

28-5 

30 

9 

33-3 

10 

34-7 

34 

9 

34 

9 

34 

5 

33-7 

33-5 

33 

7 

33 

7 

34 

6 

34-5 

35 

6 

36-5 

11 

26-1 

23 

3 

19 

9 

17 

8 

16-4 

15  1 

14 

9 

15 

4 

16 

0 

17-2 

18 

5 

19-8 

12 

28-8 

29 

9 

29 

8 

30 

6 

300 

31-1 

30 

5 

31 

9 

35 

7 

37-4 

40 

8 

44  ■  5 

13 

30-9 

31 

8 

32 

8 

32 

5 

31-7 

33-6 

33 

S 

33 

9 

34 

!) 

36-6 

36 

8 

37-6 

14 

35-2 

36 

6 

35 

8 

36 

7 

36- 1 

36-9 

36 

7 

36 

9 

39 

0 

40-5 

41 

6 

42-8 

15 

260 

24 

7 

23 

8 

23 

0 

231 

230 

23 

8 

24 

5 

27 

2 

311 

34 

7 

38-3 

16 

36-9 

37 

6 

37 

4 

36 

6 

35-7 

35-8 

36 

0 

36 

.4 

36 

7 

36-7 

36 

5 

36-4 

17 

35-4 

34 

5 

33 

9 

34 

0 

34-1 

32  9 

33 

9 

34 

6 

35 

6 

36-9 

37 

1 

38-4 

18 

31-7 

32 

4 

34 

4 

33 

1 

31-9 

32-6 

32 

1 

31 

0 

28 

8 

280 

26 

7 

27-9 

19. 

220 

21 

0 

20 

8 

21 

0 

22  1 

23  1 

24 

5 

27 

1 

28 

7 

30 -.1 

32 

1 

34  7 

20. 

30-8 

30 

5 

30 

0 

29 

0 

28-8 

291 

29 

9 

30 

7 

32 

0 

34  -4 

35 

7 

37-7 

21 

3.",  1 

33 

1 

32 

4 

31 

4 

30  8 

29  1 

29 

7 

29 

8 

30 

0 

30-4 

30 

S 

30-7 

22 

29-5 

29 

7 

29 

0 

29 

5 

29-6 

29-8 

29 

9 

29 

9 

30 

7 

31  -7 

33 

5 

34  7 

23 

31  7 

31 

8 

32 

0 

32 

0 

28-8 

27-9 

32 

7 

32 

8 

33 

5 

34-8 

34 

5 

33-5 

24 

35-8 

34 

7 

34 

6 

34 

5 

33  9 

33-7 

33 

7 

34 

1 

34 

6 

34-6 

34 

7 

35-6 

25 

31  7 

31 

7 

31 

7 

31 

S 

31-8 

31-8 

31 

8 

31 

6 

31 

2 

31-8 

32 

0 

31  9 

26 

28  ■  9 

29 

5 

28 

1 

26 

3 

24  -2 

22-8 

21 

2 

20 

1 

18 

8 

18-2 

16 

1 

15-9 

27 

9-2 

9 

0 

8 

6 

8 

2 

8-1 

7  -5 

6 

9 

7 

2 

9 

3 

12-4 

16 

0 

200 

20  11 

21 

2 

21 

3 

21 

7 

21-3 

21-8 

22 

2 

22 

0 

22 

1 

251 

26 

9 

27-8 

29 

27-9 

29 

4 

30 

0 

28 

8 

28-6 

28-0 

28 

1 

29 

8 

30 

0 

30-5 

31 

3 

32-4 

20 

29-8 

30 

0 

30 

7 

30 

8 

31  0 

32-5 

32 

S 

32 

9 

32 

7 

32-6 

33 

6 

33-5 

31 

26-9 

25 

9 

26 

8 

•       26 

2 

268 

26-7 

25 

9 

25 

9 

27 

8 

29-8 

31 

8 

32-8 

Mean. 

31-5 

31 

5 

31 

2 

30 

8 

30-4 

30-6 

30 

8 

31 

0 

31 

8 

33-2 

34 

2 

35-5 
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Hour  Ending. 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night. 

o 

° 

a 

o 

• 

■ 

• 

■ 

» 

■ 

• 

• 

« 

50  5 

4!)  5 

48-3 

46-5 

46-1 

44  -9 

43-9 

44-2 

43-6 

43  5 

42-6 

41  -5 

44-9 

45-3 

44  7 

44-6 

45  3 

45  4 

45  5 

45  2 

45  4 

44  -9 

45  4 

46-5 

48-5 

43-8 

45  4 

44-9 

43  4 

40-8 

38-6 

37  7 

36-6 

350 

34  -0 

33  4 

32  7 

32-1 

36-8 

44-9 

45-7 

46-3 

45-9 

44  7 

42-9 

42-4 

41  6 

41-6 

410 

40-7 

40-6 

40  1 

46  7 

51-2 

511 

49-7 

45-8 

43-5 

42  -5 

411  4 

39-5 

380 

380 

38-3 

42-8 

38-8 

38-6 

38-7 

38-5 

37-7 

38-1 

38-5 

38-6 

39-4 

39-6 

39-7 

39  6 

37-4 

48-4 

44  -3 

39-6 

36-5 

32-8 

31-0 

30-4 

29-5 

27  0 

270 

25  5 

24  5 

37-9 

27-8 

27-8 

27-8 

27  5 

26-9 

26-7 

26  1 

26  1 

250 

24-2 

23  0 

22-5 

25  9 

34-8 

35  6 

35  5 

34  6 

33-7 

33-6 

32-6 

32-5 

33-6 

33-7 

34  5 

34-8 

29-4 

36-8 

37-9 

38-6 

36-4 

35-7 

34-8 

33-5 

32-8 

30-8 

28-8 

27-8 

26-9 

381 

20-3 

22-5 

231 

23-8 

23  0 

22-8 

23  0 

22-6 

22  4 

22-7 

25-8 

26  1 

20-8 

46-2 

46-7 

46-4 

44-2 

415 

40  4 

38-6 

36-7 

34  2 

32-8 

320 

32-8 

36-4 

39-5 

41  7 

40  6 

40-5 

37-6 

36-5 

•       37-5 

36  9 

36  7 

36  1 

35  6 

34-9 

35-8 

42-9 

42-9 

41  6 

40-6 

37-6 

36-5 

34-7 

32-8 

31  0 

29-6 

28-4 

27-1 

36-7 

40-3 

41  4 

39-9 

38-6 

38-4 

37  5 

370 

37-1 

36-7 

35  S 

35-6 

35-8 

32-3 

37-6 

38-6 

39-4 

39-6 

39-8 

39  4 

38-0 

37-3 

36-6 

36-7 

37-5 

36-2 

37-3 

38-9 

39-3 

39-3 

38-6 

37-8 

37-1 

35-7 

34  7 

34-7 

33-5 

32-6 

32-6 

35-7 

26-5 

26  0 

26  1 

25  1 

24  5 

23  9 

23-5 

24-3 

24-7 

24  2 

24-1 

23-6 

27-8 

36-2 

36  7 

35-7 

33-7 

3::  5 

33  0 

33-6 

33  7 

32-9 

32-0 

31  7 

30-8 

29-6 

38-6 

39-3 

37  6 

37-6 

'  37-5 

37  1 

37-0 

370 

37-3 

36  7 

36-7 

36-7 

34  5 

30-8 

31  8 

32  7 

330 

31  6 

300 

29-6 

29  0 

27-8 

28-8 

29-8 

29  7 

30-7 

34  7 

34  6 

33  7 

33  5 

33  1 

33-5 

33-6 

33-6 

31-9 

31  8 

320 

31-8 

31-8 

32  9 

33  0 

33-6 

36-2 

35  7 

35-6 

35  5 

35-1 

34-9 

35  6 

35  4 

35-9 

33-6 

35-7 

35  6 

35-4 

34-7 

33-8 

33  6 

32-6 

32  1 

320 

32  0 

31-8 

31-8 

340 

32-5 

32- 1 

32  0 

31  9 

31-7 

31   5 

30-8 

30  5 

300 

300 

29-8 

290 

31  4 

171 

16  1 

16-8 

16-3 

16-4 

16  4 

15-3 

14  3 

12-6 

11-2 

10  2 

9-2 

18-4 

21  4 

22-4 

22   1 

21-1 

19  0 

18-2 

171 

17  -1 

16-3 

15  0 

17  9 

19-3 

14-5 

•29-2 

29-8 

29-8 

29-1 

27  9 

280 

28  0 

290 

28-7 

28-6 

28-7 

280 

25-8 

32-6 

32-7 

32-6 

31-9 

31-0 

30-7 

30-6 

30  1 

301 

29-8 

29-7 

29-7 

30-3 

33-8 

33-8 

34  4 

33-7 

32-7 

32-8 

32-3 

30  7 

30-6 

29-8 

27-9 

27-2 

31-8 

33-6 

33-8 

330 

32-6 

30  4 

290 

28-3 

26  3 

25-8 

23  0 

21-0 

19-2 

27-9 

36  1 

36-5 

36  1 

35-4 

34-2 

33-6 

330 

32  5 

31  8 

31-3 

31  1 

30-9 

32-72 

336  METEOROLOGICAL    FABLES,    MONTREAL,    o,UK. 

Temperature  at  Montreal,   Que,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  January.    1913. 
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Temperature  at  Montreal,  Que.,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  February,  1913. 
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78-8 


71 -2 


.  2I 
o'clock 


79-3 
65-9 
72-0 
78-7 
76-2 
63-5 
58-9 
62-8 
67-2 
56-3 
61-5 
67-2 
63-7 
63 -9 
05-7 
68-6 
73-0 
66-5 
65-3 
65-2 
66-7 
680 
68-9 
64-9 
62-7 
68-6 
73-6 
69-3 
74  5 
69  9 
68-2 


67-7 


o'clock. 


76-6 
63-2 
71-7 
77-0 
7.5-0 
60-7 
59-2 
610 

63  0 
53-5 
61  -2 
670 
610 
61-3 
64-9 
70-4 
72-1 

.63-6 

64  1 
630 
680 
64-9 
64-6 
650 
63-7 
66-0 
72-4 
68-4 
73-6 
67- 1 


66- 1 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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Hour  Ending. 


1 
o'clock 


62  1 


"'clock 


64-4 

64- 

71  S 

69- 

68-9 

66- 

62  S 

60- 

60-3 

59- 

64-2 

(;:;■ 

62-7 

58- 

55-6 

54- 

70-9 

70- 

681 

68- 

55-3 

53- 

56-2 

54- 

61-7 

59- 

80- ] 

58- 

63  6 

62- 

73-9 

71- 

78-8 

74- 

73-1 

75- 

60  1 

56- 

00-2 

57- 

59-5 

57- 

66-8 

65- 

630 

63- 

57-5 

54- 

47-2 

45- 

47-6 

48- 

57-4 

58- 

56- 1 

54- 

56-8 

57- 

600 

59- 

60-6 

59- 

60-7 


o'clock 


65-2 
680 
65-4 
67-6 
54-8 
60-8 
55-5 
52-4 
681 
67-2 
52-8 
53-4 
59-2 
57 '7 
61-3 
67-7 
71  -5 
72-7 
53  1 
55-6 
55-6 
62-9 
04-2 
55-9 
43-7 
48-5 
57  -8 
53-5 
58-5 
57-1 
58-4 


59-2 


7 

O'clock 


61-6 


9 
o'clock 


69-1 

71- 

71-3 

71- 

700 

76- 

58-3 

66- 

62-7 

69- 

62-4 

58- 

58-7 

62- 

58-6 

66- 

69  1 

71- 

67-2 

68- 

54-2 

64- 

56-9 

68- 

59-9 

59- 

5S-7 

66- 

62-9 

73- 

70-4 

75- 

73-7 

79- 

71-6 

75- 

57-2 

62- 

57-2 

64- 

55-8 

62- 

63-5 

64- 

650 

64- 

57-8 

63- 

48-2 

49- 

50-9 

52- 

59-3 

66- 

53-8 

56- 

61-5 

67- 

63  0 

66- 

60-4 

64- 

66-2 


II 

o'clock 


75 
79 
80 
68 
74 
61 
67 
77 
71 
70 
68 
71 
63 
71 
79 
81 
83 
78 
68 
69 
72 
65 
67 
69 
53 
53 
69 
60 
71 
67 
71 


70-5 


13 
o'clock 


71-3 


o'clock 


72-8 


17 
o'clock 


71-4 


19 

o'clock 


6S- 3 


.'I 
o'clock 


65-5 


23 
o'clock 


o:;-7 


Mean. 


66-3 
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o'clock. 
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o'clock. 
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o'clock. 
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• 

O 

• 

o 

■ 

O 

• 

o 

° 

• 
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0 

1...              

65-4 

640 

62-3 
69-8 

41-7 
53-2 

63  1 
58-7 
68-9 
491 
51-0 

63-6 

57-9 
69-9 
49-8 
53-5 

72-4 
68-3 
760 
52-8 
590 

75-8 
78-4 
80-4 
56-9 
63-5 

77-5 
80-3 
810 
590 
640 

76-7 
80-3 
810 
600 
640 

75-6 
78-3 
66-7 
59-4 
62-9 

69-7 

66-7 
70-8 
63-6 
55  1 
55-9 

660 

72-3 
59-2 
54-7 
54-8 

69-7 

2 

64 

72 
54 
53 

7 
8 
7 
9 

74 
64 
56 
58 

5 
9 
5 
1 

70-7 

3 

71  -2 

4                                    

550 

5 

57-S 

6 -      ... 

52 

2 

49-9 

49-4 

51-2 

58-7 

66-7 

70  1 

70-4 

69  1 

64 

7 

62-1 

60-6 

60-4 

7 

58 

0 

55  0 

55-5 

57-0 

68-5 

75-0 

78-0 

79-0 

77-2* 

73 

0 

690 

680 

67-S 

8...     .                 

67 

6 

65-0 

65-8 

65-2 

68-2 

71-4 

70-6 

700 

66-5 

61 

1 

56-8 

54-2 

65-2 

9. . .                       

49 
46 
54 

0 
6 
5 

460 
44-7 
51-4 

44-9 
43-5 

47-2 

48-3 
45-9 
47-2 

52-9 
520 
49-5 

56-8 
57  0 
57-6 

590 
58-9 
590 

590 
600 
60-8 

57-8 
58-8 
56-8 

53 

54 
52 

7 
4 
9 

49-9 
53-6 
49-7 

49-0 
55-9 
46-9 

52-2 

10                              

52-6 

11 

52-8 

12 

45 
49 
41 

4 
9 
6 

44-3 
48-9 
39-5 

42-4 
48-2 
380 

440 
50  0 

39-8 

490 
49-3 
46-8 

55-4 
50  4 

49-8 

59-1 
49-0 
50-0 

58-7 
52-0 
49-7 

58-5 
50  0 
48-3 

55 
47 
45 

8 
2 

8 

51-8 

45-3 
4li-l 

54-6 
43-6 
45-7 

51-6 

13  . .                     

48-6 

14 

45-1 

15 

43 

4 

42-7 

39-3 

400 

51-2 

550 

57-0 

570 

55-4 

50 

5 

46-7 

45-2 

48-6 

10 

43 
52 
62 

6 
8 
3 

41-6 
53-2 
61-7 

39-5 

530 
52-4 

40-8 
532 
51-9 

51-3 
52-8 
55-4 

59-2 

57-7 
57-8 

62-3 
60-7 
60-3 

630 
64-3 
61-4 

59  7 
62-5 

61-5 

56 
60 

57 

5 
9 

5' 

56-1 
59-8 
54-6 

54-1 
59-9 
53-9 

52-3 

17                        

57-6 

18 

57-6 

19                                    

51 
53 

0 
3 

49-5 
51-9 

47-7 
510 

47-4 
51  6 

51-3 
56-8 

54-9 
63-3 

56-8 

65-5 

60-2 
67-7 

59-7 
65-9 

58 
61 

6 
8 

57-4 
57-8 

560 
57-5 

54-2 

20 

5S-7 

21 

56 

6 

570 

57-8 

59-3 

65-3 

68-2 

72  1 

06-9 

68-1 

67 

1 

06-4 

66-7 

04-3 

22 

66 
51 
48 
48 
57 
49 
40 

7 

2 

9 
8 
0 
6 
3 

63-2 
49-7 
48-8 
4S1 
55-9 
48-0 
39-3 

58-3 
490 
49- 1 
480 
55  1 
460 
39-8 

57-9 
48-9 
50- 1 
50- 1 
56-7 
461 
40-9 

58  1 
54-1 

55-2 
590 
63-8 

50-1 
53-7 

58-1 

58-3 
57-1 
68-5 
69-7 
54-4 
62-4 

580 
59-3 
58-6 
70-6 
71-2 
540 
64-4 

59-4 
590 

58-7 
720 
71-7 
53  -0 
65-8 

59-3 
57-3 
56-3 
69-2 
59-7 
50-5 
63-7 

56 
52 
52 
62 
57 
46 
60 

8 
6 
3 
9 
8 
7 
1 

5.5-5 
520 
512 

59.4 

54-3 
43-8 
58-3 

53-9 
50-3 
49-7 
580 
.34  0 
421 
57  1 

58-8 

23 

53  S 

24                                    

530 

25 

59-6 

26 

60-6 

27 

4S-7 

28 

53-8 

29         

56 

2 

55  0 

54-9 

53-4 

56-9 

63-2 

64-8 

61-5 

58-4 

53 

7 

49-1 

43-3 

55-9 

30  .                       

40 

1 

37-7 

34-8 

35- 1 

41-8 

45-8 

47-8 

49-4 

48-9 

40 

2 

43-8 

41-9 

42-6 

53 

3 

51-6 

50- 1 

510 

56-7 

61-6 

63-3 

63-8 

61-4 

57 

8 

55-4 

543 

56-7 
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6... 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16. 

17 

18. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25. 

26 

27. 

28. 

29 

30 

31 


Mean. 


Hour  Ending. 


1 
o'clock. 

3 
o'clock. 

5 
o'clock. 

o 

o 

= 

40-8 

38-7 

*  37-1 

52  0 

511 

50-3 

52  0 

521 

52  0 

51  -4 

50-3 

490 

51  -5 

49-7 

48-5. 

59-3 

50-5 

55  3 

55-9 

53-7 

52-6 

58-6 

57-6 

56-9 

62  3 

61  -4 

59-3 

59-6 

580 

56-5 

56-7 

56  5 

56-5 

53-3 

51-7 

51-5 

44  -9 

45-7 

48-7 

40-7 

38-5 

37  2 

45-5 

45-6 

45-5 

49-5 

49-6 

49-4 

52-2 

51-3 

511 

49-4 

490 

48-9 

50-9 

480 

44-3 

42-8 

41-3 

41  -6 

49  1 

45-5 

44-9 

35-1 

34-7 

34-2 

30  0 

37  0 

37  2 

590 

49-9 

48  1 

55-8 

55-6 

55-8 

42-4 

41-8 

41  7 

420 

41-8 

421 

45-8 

45-4 

45-5 

48-7 

45-9 

45-7 

38-4 

36-5 

35-4 

29-2 

28-2 

27-2 

48-5 

47-4 

46-8 

o'clock. 


384 
49-6 
52  1 
48-8 
480 
55-2 
53-2 
58-4 
59-9 
55-9 
59-3 

50  3 
491 
36-9 
460 
49-6 

51  1 
48-9 
42  7 
44-4 
43-8 

34  0 
39-6 
49- 1 
55-7 
41  2 
421 
44-7 
44-6 

35  1 
25-6 
46-9 


9 
o'clock 


45-5 
49-4 
53-6 
54-5 
54-8 
57-2 
60-2 
63-6 
66-6 
55-8 
67-9 
51-6 
49-8 
41-7 
48  1 
50-9 
53- 1 
55-8 
44-2 
47-3 
42-8 
350 
48-9 
49-5 
56  1 
40  3 
44-2 
46-5 
460 
34  9 
25-2 
49-7 


11 
o'clock 


53-3 
50-2 
560 
59-0 
610 
65-2 
07- 1 
68-4 
69-9 
62-7 
72-5 
54-5 
50-3 
500 
49-6 
53-4 
53-3 
60-5 
46-6 
54-2 
41  7 
36-6 
52- 1 
50-8 
570 
40-3 
46-7 
50-3 
47-3 
36-2 
260 
530 


13 
o'clock. 


58-3 
51-2 
59-7 

61-0 
65  7 
70-2 

70-6 
72  ■  2 
72-5 
67  1 
73-6 
560 
50-2 
53-9 
50-5 
55-S 
54-9 
58-9 
48-2 
55-2 
42-8 
38-2 
55  0 
52-6 
58-5 
40-2 
490 
52-6 
47-8 
36-2 
27-3 
550 


15 

o'clock 


620 
52-2 
59-7 
61-8 
67-3 
70-4 
71  -2 
72-4 
73-6 
69-9 
71-5 
55-2 
50  0 
56-3 
49-5 
55-2 
54-9 
58-1 
49-2 
55- 1 
40-8 

39  0 
56-1 
53-9 
57-8 

40  1 
49-6 
52-4 
47-5 
361 
27-8 
55-4 


^  17 
o'clock 


58-4 

52-3 
58-8 
60-4 
66-5 
66-2 
69-2 
70-2 
71-2 
68-4 
69-4 
53  1 
49-9 
53-9 
49-7 
55  0 
54-5 
59-7 
48  ■  5 
55  1 
39-5 
380 
54-7 
54-5 
53-9 
410 
49-4 
50-6 
46-6 
34-6 
28-1 
54-3 


19 
o'clock 


54-7 
521 
56-3 
58-5 
61-2 
63 -3 
65-2 
66-2 
67-3 
65-3 
66-5 
50-4 
47-6 
50-7 
49-8 
54-3 
53-9 
57-1 
46-6 
54-7 
37-3 
371 
53- 1 
53-9 
50-5 
49-9 
48-7 
51-2 
45-6 
33-9 
27-5 
52-3 


,  21 

o'clock 


520 
52-2 
54-4 
54-8 
61-3 
62-1 
63-1 
63-8 
65-7 
63-8 
66-5 
48-0 
43  5 
49-5 
49-5 
53-7 
52  0 
57-8 
46-8 
53-5 
360 
37-0 
52  0 
55  0 
47-0 
419 
48-3 
49-7 
43-9 
32-2 
280 
511 


,  23 
o'clock 


51- 1 
52-1 

53-7 
52-7 
60-3 
60-2 
60-7 
62-4 
62-7 
59-7 
56-2 
47-2 
43  0 
48-6 
49-7 
52.5 
50-6 
53-7 
440 
54-6 
35-1 
36-7 
51-7 
55-7 
42-9 
42-0 
48-3 
500 
41-2 
29-4 
280 
49-6 


Mean. 


49-2 

51  2 
55  0 
55-2 
58-0 
61-S 
61-9 
64-2 
66-1 
61  9 
64-4 
51-9 
47  7 
46-5 
48-2 
52-4 

52  7 
54-8 
46-7 
500 
410 
30-3 
47-8 
52-0 
53-9 
41  2 
400 
48-7 
45-9 
34-9 
27-4 

."ill  ,s 
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1 
o'clock. 

3 
o'clock. 
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7 
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o'clock. 

11 
o'clock. 
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o'clock. 

15 
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o'clock. 
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o'clock. 
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o'clock. 

23 

o'clock. 

o 

o 

• 

e 

o 

• 

o 

o 

= 

o 

= 

o 

o 

1 

29-2 

311 

33-3 

36-2 

37-4 

41-2 

440 

44-7 

44-1 

441 

39-9 

37-6 

38-3 

•> 

36-9 

35-8 

33-2 

28-2 

29-2 

30-3 

32-3 

32-6 

32-9 

32-8 

331 

32-9 

32-5 

3   

34-2 
46-6 

359 
44-2 

37-3 

42-9 

37-5 
41-7 

390 
40-5 

44- 1 

43-5 

49-6 
40-7 

49-3 
37-8 

47-6 
34-8 

46-8 
33-2 

47-6 
31-8 

48-0 
31-2 

43  1 

4    

39   1 

5 

30-7 
38-9 

28-7 
39-6 

26-8 
40-6 

26-5 

39-2 

29-9 
43-4 

34  S 

48-0 

37-2 
51  -8 

38-5 

52-8 

37-0 
50-9 

36-0 
45  0 

36-7 
43-1 

35- 1 
40-3 

33- 1 

6 

44-5 

40-7 
48-1 
52-6 
53-7 
32-9 

41-2 
46-4 
52-7 
49-8 
33-5 

400 
45-7 
52-5 
46-5 
32'- 8 

40-7 
45-7 
54- 1 
44-7 
32-4 

440 
48-7 
55-9 
43-5 
32-2 

49-2 
53-4 
57-9 
43-8 
31-6 

550 
56-5 
62-1 
420 
32-6 

56- 1 
58-0 
62-3 
40-5 
33-9 

52-7 
56-6 
61-5 
37-5 
33-9 

50-9 
55  0 
610 
35-3 
32-2 

49-8 
54-5 
550 
34-5 
31-5 

48-8 
52-5 
52  0 
34  1 
310 

47-4 

8 

51-8 

9 

56-6 

10 

42-2 

11 

32-5 

12 

30-2 

28-4 

28-9 

28-7 

29-2 

31-7 

34-3 

35-6 

35-8 

36-3 

36-8 

37-4 

32 -S 

13                              

38-3 
441 

38-8 

42-5 

39-5 
40-6 

40- 1 
404 

42-8 
40-7 

440 
41  5 

44-6 
40-5 

440 
39-7 

42  5 

36-6 

43-6 

35-2 

46-8 
34-4 

45-2 
330 

42-4 

14 

39   1 

15                              '. 

31-3 
26-9 
27-6 
43  0 
44-6 
55  0 
40-3 
47-1 

28-8 
25-9 
26-7 

42-9 
43-9 
54-8 
40-4 
48-3 

28-1 
24-5 
27-6 
420 
441 
55-2 
39-7 
50-7 

27  5 
23-6 
27-7 
41-4 
440 
54-5 
36-9 
52-8 

29-6 
24-6 
32-2 
41-8 
44  0 
54-3 
38-5 
57-2 

32-5 
30-3 
39-7 
41-5 
44-3 
54-3 
40-8 
58-3 

33-9 
315 
43-9 
41-2 
45-2 
530 
42-  I 
60-5 

33-7 
31-9 
44-5 
44-9 
46  0 
51-3 
42-5 
00  1 

321 
30-1 

43-7 
44-7 
46-3 
480 
42-5 
59-2 

29-3 
28-9 
42-0 
44-5 
48-7 
44-6 
430 
57-5 

27-6 
28-5 
43-2 
44-S 
49-9 
40-7 
43-7 
56-9 

26-9 
27-2 
43-0 
44-8 
55  1 
40  0 
460 
560 

30- 1 

16   .                       

27-8 

17   

36-7 

18                  .    . 

43-2 

19                              

46-3 

20   

50-5 

21    

■     41-4 

22 

55-4 

23               

56-1 
39-6 

60-8 
38-8 

60-8 
38  -i 

60-5 
3S-9 

58-6 

38-9 

51-5 
40-2 

49-2 
39-6 

46-3 
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—0-5 

0  4 

120 

1-5 

—9  4 
16  0 
16-8 
21-4 
210 
29-6 
40  2 
31-4 
350 
80 
13-6 
37-5 
36-5 
37-4 
t 


10  a.m. 


24-4 
18-5 
12-2 
3-5 
6-4 
19-4 
— 10 
—6-8 
19  2 
160 
27-4 
30-4 
37-0 
380 
31-6 
35-4 
10-6 
20-5 
42-5 
38-8 
400 


Noon. 


25-8 
20-4 
120 
11-6 
13-4 
23-4 
—1-4 
2-4 
23-6 
19-8 
31-2 
33-4 
42-4 
38-6 
320 
36-4 
13  0 
26-6 
440 
48-0 
45-4 


2  p.m. 


25-2 
22-6 
100 
14  8 
17  6 
24-6 
0-6 
8-5 
28-5 
27-8 
35  0 
37-6 
440 
350 
31-6 
34-8 
16  6 
280 
46-4 
41-5 
44-6 


4  p.m. 


25-4 
23-2 
116 

15-8 
20-4 
23-5 
20 
120 
28-5 
26-4 
34-4 
37-8 
420 
34-2 
31-8 
320 
17  4 
26-0 
48-6 
41-8 
43-4 


0  p.m. 


26-4 
21-6 

8-4 
14  0 
17-2 
23-2 

1-8 
13-2 
26-4 
24-4 
31-6 
35-4 
38-2 
33-4 
32-6 
29-4 
15-4 
270 
48-6 
44-4 
50-2 


8  p.m. 


27-2 
19-6 
4-5 
120 
180 
23-4 
-0-4 
13-2 
25-4 
20-8 
29-4 
30-5 
380 
33-5 
32-6 
270 
13-4 
28-4 
46-6 
41-0 
46-4 


10  p.m. 


27-0 
18-2 
2-4 
6-4 
160 
23-4 
—2-4 
12  4 
24-6 
19-5 
26-4 
30-0 
36-4 
330 
390 
340 
12-0 
290 
41-8 
37-4 
490 


Mid- 
ii  ins  I. 


26-8 
17-4 

-10 

1-8 

14-2 

16-6 

—4-5 
12-0 
25-4 
17-8 
24-4 
26-4 
35-2 
32-8 
37-5 
17  5 
10-2 
33-4 
39-4 
34-2 
43-6 


Me\n. 


25-2 
20-7 
10-0 
6-3 
10  4 
18-1 
2-4 
30 
21-8 
22-2 
26-4 
28-4 
34  1 
360 
330 
31-4 
12-2 
21-3 
41-7 
39-4 
41-8 
34-8 


24. 

25 

26. 

27 

28 

29 

30 

31 


Mean. 


21-2 


200 


18-8 


191 


22-1 


25-8 


27-4 


27-6 


26-8 


25-3 


24-1 


22-0 


23-5 


{Thermograph  damaged  during  gale. 
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Temperature  at  Quebec,  Que.,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  April,  1913. 


2. 

3 

4. 

5. 

6 

7. 

8 

9 
10 
11 
12 
13. 
14 


Day. 


Hour  Ending 


2  a.m.     4  a.m 


6  a.m. 


8  a.m. 


10  a. id 


Noon. 


2  p.m. 


4  p.m. 


6  p.m. 


S  p.m. 


10  p.m. 


Mid- 
night. 


Mean. 


15 


16. 

17. 
18 
19 
20 
21. 
22. 
23 


24 


25 


26 

27. 
28. 
29 
30 
31 


32-4 
26-5 
26-4 
16  5 
24-5 
33-4 
36  0 
360 
34-4 
29-5 
36-4 
I  32-0 
290 
42-2 
200 
280 
37-4 
40  4 
40-4 
500 
52-6 
54-8 
49-4 
44-4 
320 


31-8 

25-8 
230 
15-8 

22-2 
330 
34-5 
36-2 
31-5 
32-4 
340 
32-5 
33-2 
400 
195 
29-8 
34-4 
39-6 
40- 4 
49-2 
50-2 
510 
45  -0 
42-0 
30-6 


32-5 
28-8 
250 
210 
280 
350 
380 
36-4 
35-4 
39-4 
42-2 
38-5 
40-5 
40-4 
230 
30-8 
390 
45-2 
48-8 
57-6 
62-5 
600 
53-2 
47-0 
37-6 


33-5 
27-5 
27-4 
29-6 
35-6 
37-6 
400 
42-6 
41-4 
48-5 
54-5 
40-8 
49-5 
39-8 
27-6 
36-5 
42-6 
52 -4 
51-5 
65-4 
72  0 
67-8 
61  5 
514 
470 


t 
32-6 
29-5 
33-5 
33-4 
42  0 
36-4 
42-4 
45-6 
47-4 
63-0 
54-5 
43-4 
53  0 
370 
31  -5 
42-5 
44-2 
56-6 
61  -5 
75-6 
81-8 
72-6 
670 
.54  0 
530 


37-5 
32-5 
30-4 
320 
37-5 
45  0 
32-8 
45  0 
50  0 
45-8 
57-5 
560 
43-5 
50-2 
320 
37  0 
470 
46-4 
57-4 
71-0 
80-5 
82-4 
76-6 
740 
520 
52-8 


35-8 
30-4 
30-4 
32-8 
33-5 
46-6 
34-6 
48-5 
540 
42-6 
56-6 
52-4 
42-4 
52-6 
32-4 
400 
52-5 
44  5 
57-4 
7:1  4 
82-5 
79-4 
77-6 
66-4 
48-5 
53-6 


35-2 
28-6 
26-5 
30  0 
29-2 
390 
34-2 
45-5 

50  0 
38-6 
510 
43-2 
36-5 
50-2 
28-6 
37-8 
50-6 
42-8 

51  -8 
70-5 
78-4 
73  0 
73-4 
58-4 
43-6 
53-2 


340 
27-6 
265 
24-4 
27-2 
35-4 
35-2 
40-2 
43  0 
36-4 
43-5 
38-6 
34  0 
'490 
27-6 
33-2 
46-6 
41-2 
460 
62 -8 
68-8 
670 
62-6 
52-6 
37-4 
43-4 


330 
27-8 
25-6 
21-6 
26-2 
34-6 
34-6 
37-4 
3S-4 
32-5 
45  0 
34-5 
32-4 
48-4 
24-4 
31-4 
42-6 
41  -4 
43-8 
55-6 
59  0 
630 
56  0 
490 
33-2 
38-8 


32-4 
270 
26-6 
18-8 
230 
34-2 
36-4 
35-4 
34  0 
290 
36-4 
34-8 
30  0 
45-4 
220 
290 
39-4 
412 
42-5 
51-6 
54-8 
58-6 
52-6 
48-4 
33-6 
36-4 


34-6 
30-7 
27-4 
26-6 
25-6 
34-0 
34-6 
400 
41-8 
37-4 
43-4 
42-7 
36-3 
44  3 
35-7 
290 
39  6 
40-9 
47-9 
55-6 
64-3 
66  1 
63  1 
560 
44  1 
42-4 


Mean . 


35-4 


34-0 


34-3 


39-4 


450 


490 


50-2 


500 


461 


41-7 


38- 


36-6 


41-7 


{Damaged  thermograph  replaced  by  new  instrument. 
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Temperature  at  Quebec,  Que.,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  May,  1913. 


Hour 

Snding 

D.\T. 

2  a.m. 

4  a.m. 

0  a.m. 

8  a.m. 

10  a.m. 

Noon. 

2  p.m. 

4  p.m. 

6  p.m. 

8  p.m. 

10  p.m. 

Mid- 
night. 

Mean. 

o 

° 

o 

° 

° 

■> 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

J 

33-6 
43-5 
580 

44  o 

310 
42-6 
52-8 
43-8 

31-6 

41-5 
48-5 
43-8 

410 
470 
490 
48-6 

49-6 
59  0 
47-2 
5.)  4 

56-4 
69-5 
51-4 
650 

56-6 

77-8 
50-5 
7.3  .' 

61-0 
80-5 
53 -4N 
79-8 

59-8 
79-0 
52-5 
780 

510 

720 
48-2 
71-4 

490 
65-5 
47-6 
714 

46-6 
64-8 
45-5 
62-8 

47-3 

') 

61-9 

3 

50-4 

4      

61-6 

5 

63-6 
65-8 
46-5 
31-6 
45-8 
33-4 
32-6 

590 
64-8 
46-4 
31-2 
43  0 
31-4 
31-2 

55-8 
618 
44-8 
31-8 
40-6 
30-4 
31-8 

63  0 
65-6 
49-4 
40  0 
400 
31-4 
370 

68-4 
76-4 
520 
45-5 
41-5 
35-4 
42-8 

750 
83-5 
55-5 
49-8 
45-5 
35-6 
50-4 

81-5 
82-5 
52-5 
540 
51-5 
37-6 
51-5 

84-0 
81-6 

480 
56-5 
46-4 
39-4 
53-5 

800 
67-6 
46-6 
51-0 
470 
37-8 
53-4 

74-6 
64-6 
43-4 
47-5 
43-2 
36-8 
48-0 

690 
53-6 
40-4 
45-4 
37-4 
35-6 
44-4 

680 
480 
36-5 
45  0 
35  4 
33-4 
410 

70-2 

6   

6.80 

7           

46-9 

8           

44   1 

9       

43-1 

10       

34-9 

11 

43-1 

12 

37-6 

36-6 

36-5 

43-4 

51-4 

54-5 

61-5 

60-4 

560 

51-2 

48-6 

43  0 

48-4 

13 

42-8 
47-4 

41-2 
46-5 

44-5 
42-4 

51-4 
41-5 

57-5 
44-5 

61-5 
43-0 

610 
44-5 

59-4 
460 

560 
43-5 

53-8 
380 

51-4 
33-6 

48-4 
30-5 

52-4 

i 

14 

41-8 

15 

29-4 

31-5 

400 

44-6' 

48-4 

40- 0 

35-4 

27-8 
30-2 
39-2 
44-4 
46-5 
37-4 
35-4 

29-6 
33-6 
41-4 
46-5 
46-4 
38-4 
39-6 

350 
450 
460 
46  6 
46-4 
41-6 
470 

40-4 
49-5 
52-4 
48-5 
50-8 
460 
52-5 

460 
520 
57-4 
47-6 
530 
45-6 
580 

510 
50-5 
61-4 

500 
520 
47-6 
610 

51-4 
500 
58-2 
51-0 
51-5 
500 
57-6 

49-5 
47-4 
530 
51-4 

500 
48-5 
54-4 

41-6 
45-8 
48-6 
47-5 

460 
440 
52-4 

380 
44-4 
47-6 
47-6 
45-4 
41-8 
50-2 

35-4 
41-6 
46-4 
49-4 
43-6 
37-0 
50-4 

39-6 

16 

43-5 

17 

49-3 

18 

47-9 

19     . 

48-3 

20 

43-2 

21                                

49-5 

22                              

510 

500 

47-6 

45-4 

45-6 

56-8 

47-2 

46-6 

46-4 

46-0 

460 

45-8 

470 

23          

460 

45-4 

45-5 

•  45-8 

47-2 

48'2 

47-6 

46-4 

45-8 

45-5 

45-8 

45-0 

46-2 

24                                  

450 
410 
45-8 

44-5 

40-8 
45-4 

43-6 
41-5 
44-4 

460 
50'- 8 

45-6 

48-5 
57-6 
50-4 

53-5 
610 
56-5 

57-5 
580 
560 

58-5 
59-5 
51-4 

55^8 
50-2 
480 

48  6 
47-6 
46-8 

45  5 
470 
46-4 

41-4 
46-6 
44-4 

490 

25 

50  1 

26 

48-4 

27 

41-4 

39-8 

450 

54-6 

600 

63-5 

650 

64-8 

61-5 

550 

52-8 

51-5 

54'6 

28          

48-2 
49-4 
48-8 

47-5 
49-2 
490 

47-6 
48-8 
50-6 

48-8 
49-4 
53-4 

49-8 

490 
54-0 

50-4 
500 
55-2 

51-2 

52-5 
59-4 

51-4 
51-0 
630 

50-8 
51-4 

63-8 

50-4 
50-2 
58-4 

49-4 
500 

57-8 

49-5 
490 
540 

49-6 

29          

500 

30 

55-6 

31 

51-6 

48-0 

49-4 

51-4 

53-5 

550 

560 

57-5 

55-8 

51-8 

48-4 

46-4 

52- 1 

440 

42-6 

42-8 

46-7 

510 

54-7 

56-9 

57- 1 

54-6 

50-6 

48-3 

460 

49-6 
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Temperature  at  Quebec,  Que.,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  June,  1913. 


1 

2. 
3. 
4. 
5 
6 
7. 
8. 
9. 
10 

11 

12 
13. 

14 
15 
16 

17 

18. 

19. 

20 

21 

22. 

23 

24 

25 

26 

27 

28. 

29. 

30 


Day. 


Mean. 


Hoi'H  Ending 


52 


4  a.m. 


50 


6  a.m. 


51 


8  a.m. 


56-2 


10  a.m. 


63  0 
54  0 
54-6 
560 

61  8 
56-6 
63;  5 
530 
54-5 
57  4 
640 
54  0 
650 
54-6 
60-0 
66-8 
580 

62  0 
64-0 
64-6 
590 
58-6 
580 
58-2 
63-6 
63-0 
69-4 
66-5 
69-4 
640 


60  6 


Noon. 


710 

56-5 
54-2 
600 
67-5 
60-5 
61  2 
570 
540 
630 
69  0 
58-4 
590 
60-0 
68-8 
72-8 
61-5 
64-2 
700 
700 
630 
610 
69-6 
58  ■  2 
64-0 
67-6 
78-5 
76-5 
73-5 
66-5 


64-6 


72  -6 
62  0 
51  8 
630 
69-5 
570 
620 
55  0 
57  0 
65-6 
74-5 
60-4 
57  4 
62-8 
74-5 
73 -X 
640 
650 
72-6 
71-6 
67  0 
64  2 
68-6 
55  -6 
67-4 
715 
790 
77-5 
70-8 
71-0 


66-2 


1  p.m. 


72-6 
62-8 
51  5 
640 
68-6 
56-8 
61-4 
52-6 
57  0 
69-8 
76-5 
580 
59-4 
63-0 
76-4 
77  4 
61-6 
66-0 
720 
720 
66-4 
670 
690 
.54-2 
63-6 
72  6 
SO -6 
780 
77  4 
630 


fi  j). in . 


71-5 
60-8 
51-0 
60  5 
62-4 
56-8 
57-5 
50  4 
53  5 
690 
75  4 
53  2 
62-4 
61-6 
730 
78-6 
62-6 
65  6 
70-8 
71-0 
63-0 
66- 0 
68-0 
54-4 
62-4 
72-4 
810 
75  4 
76-5 
60-6 


64-7 


8  p.m 


67-4 
58-6 
50-4 
540 
59-2 
56-4 
49  5 
49  4 
50-5 
64  4 
71-4 
530 
62-5 
560 
69-6 
59-4 
560 
61  4 
65-8 
670 
60  0 
600 
65-5 
54  4 
610 
70-6 
70-6 
67-4 
690 
600 


60-7 


10  p.m. 


64-4 
56-8 
49-8 
48-8 
54  4 
54-2 
45  4 
46-8 
45-5 
61  6 
540 
52-4 
60-2 
49-6 
68-5 
58-2 
52-4 
57-6 
620 
650 
57-5 
53-8 
61-8 
550 
59-2 
67-0 
670 
62-4 
63-5 
620 


57-2 


Mid- 
night. 


54-8 


Mean. 


5S 


86263—23 
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Temperature  at  Quebec,  Que.,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  July,  1913. 


Hour  Ending 

Day. 

Mean. 

2  a.m. 

4  a.m. 

6  a.m. 

S  a.m. 

10  a.m. 

Noon. 

2  p.m. 

4  p.m. 

6  p.m. 

8  p.m. 

101). m. 

Mid- 
night. 

= 

o 

• 

° 

• 

0 

o 

■ 

° 

• 

■ 

• 

1 

63-8 

1)2  8 

Ii4  -4 

70  0 

76-4 

81-8 

87-4 

88-8 

87-0 

82-4 

76-5 

730 

70-2 



.   61-5 

58-6 

59-8 

610 

62-4 

65-5 

680 

67-0 

05  0 

01-4 

57-4 

54  0 

61-8 

3        

5  Mi 

50-6 

51-8 

61-8 

69-0 

73-4 

75-6 

78-0 

73  -0 

70-4 

69-4 

660 

65-9 

4 

65-0 

63  0 

640 

69  8 

75-6 

72  0 

77-5 

84-6 

81-4 

730 

72-0 

72-6 

72-5 

70-4 
68  5 

69  0 

65-6 

09  ■  S 
630 

71  II 
62-4 

75-5 
66-2 

77  4 
65-6 

76-5 
680 

76-4 
80-0 

71  5 
77-4 

08-6 
710 

68-4 
67  0 

68-6 
62-6 

72-2 

6           

68-2 

7             

600 

58-5 

56-5 

50-5 

560 

59  0 

60-5 

59-4 

59-8 

59-6 

55-4 

5  -5 

57-9 

8 

53-6 

53  2 

51  4 

52  0 

58-0 

61-5 

00-0 

08-5 

71-0 

68-8 

610 

56-4 

60-1 

9...                    

52-4 
620 

50-4 
610 

50  0 

61-5 

53-8 
64-0 

62  0 
66-4 

70-4 
66-6 

75-5 
69-8 

08-0 
68-2 

65-5 
61-4 

620 
55  0 

62-0 
52-4 

62-6 
50-0 

61  -3 

10 

61-6 

11.    . 

490 

47-8 

47  0 

49-4 

53  0 

55-8 

56-2 

580 

590 

58-4 

57-0 

55  •  5 

53-9 

12...., 

53-0 
62- 0 

50-6 
62-4 

50  -0 
63-4 

57  1, 
67-0 

64-0 
69-0 

08-4 
71-8 

72-S 
72-8 

74-4 
64-6 

09-4 
67-8 

65-4 
66-5 

01-0 
63-4 

60-6 
63-4 

62-3 

13 

66-2 

14 

61-5 

59-5 

57-4 

57-6 

58-6 

61-6 

63-4 

64-4 

670 

65-4 

62-4 

60-4 

01-6 

15 

57  0 

56-8 

56-6 

560 

58-6 

65  0 

680 

67-5 

620 

59-0 

58-4 

57-5 

00-2 

16 

55-4 

53-4 

53-6 

590 

66-5 

71-0 

75-0 

77-5 

76-6 

71-5 

64-4 

62-6 

05-5 

17 

GO- 6 
610 

57  0 
60-8 

56  -4 
60  4 

62-8 
63-4 

68-8 
680 

71  S 
73  0 

700 
74-0 

72-4 
74  0 

720 
76-8 

660 

08-4 

64-0 
04-8 

620 

00-4 

05-3 

18 

67-1 

19 

62-5 

60-4 

58-8 

62-8 

65-4 

68-4 

08-5 

(58-5 

68-6 

69-5 

03-8 

01-4 

64-9 

20 

58-5 

58  0 

58-5 

02-5 

700 

72-5 

66-0 

04  5 

07-8 

05-0 

62-2 

58-2 

63-7 

21            

58-0 

55-6 

53-4 

57-4 

64-8 

73-5 

77-4 

76-2 

70  0 

02-4 

56-8 

54-8 

63-4 

22 

540 

51-8 

52-0 

60-5 

67-5 

73  4 

75  0 

76  0 

72  5 

09-4 

67-4 

640 

65  4 

23 

02  ■  0 

50  -6 

598 

65-6 

72-0 

70-0 

79-4 

76  0 

75-5 

72-8 

70-0 

64-6 

69-3 

24 

63  0 

62-6 

62-8 

02-4 

63-4 

09-0 

74  0 

70-4 

63  li 

60-4 

59-4 

58-4 

04-2 

25 

590 

56-5 

55  0 

59-2 

62-4 

05  -li 

04-5 

03-4 

60-5 

01-0 

50-8 

55  0 

60-4 

26 

52  -0 

51-6 

52   1 

58-8 

660 

70 -8 

74-5 

75-4 

74-S 

69-6 

67-4 

03-6 

04-8 

27                                

62-4 

60-4 

59  2 

63-5 

70-2 

74-4 

7:;  8 

71  -8 

71-0 

69-8 

00-6 

65-8 

67-4 

28 

640 

62-2 

62  0 

68-4 

66  0 

68-5 

76-6 

70-5 

06-5 

64-2 

63-6 

61-5 

66-2 

29 

62  0 

60-6 

61-5 

67-5 

73-5 

76-0 

SI   4 

78-0 

75  0 

72-5 

71  -6 

68-6 

70-7 

30    . 

66  3 

61-6 

630 

71-4 

76-0 

74  0 

72-0 

700 

07-4 

62-4 

59-4 

57-4 

66-7 

31 

54  -1 

49   4 

53-5 

6.3-4 
620 

08-0 

70-5 

73  4 

75  0 

70-0 

04-0 

60  0 

58-2 

63-3 

Mean 

59-6 

57  -7 

57-7 

66-4 

69-9 

721 

71  -9 

70- 1 

66-4 

63-3 

611 

64-9 

MKTEOROLOGICAL    TABLES,    QUKBKC,    QUE.  355 

Temperature  at  Quebec,  Que,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  August,  1913. 


Day. 

Hoir  Ending 

Mean. 

2  a.m. 

4  a.m. 

6  a.m. 

8  a.m. 

10  a.m. 

Noon. 

2  p.m. 

4  p.m. 

6  p.m. 

8  p.m. 

10  p.m. 

Mid- 
night. 

° 

o 

» 

° 

° 

o 

O 

° 

° 

- 

o 

° 

1 

59-5 

59-5 

610 

69-6 

630 

66-6 

72-0 

74-5 

71-8 

70-4 

67-6 

65-6 

66-8 

2 

64-4 

65-2 

65-4 

64-8 

70-6 

77-4 

790 

770 

67-6 

63-4 

60  0 

56-6 

67-6 

3   

b'y  ■  4 
59-4 

55-0 
57-4 

56-6 
58-4 

64-5 
600 

71  5 

65  0 

720 
68-4 

71-8 
69-8 

74-8 
69-4 

69-4 
63-5 

660 
58-5 

62-4 
54-6 

60  0 

52-4 

64-8 

4   

014 

5 

53  4 

51  0 

54-6 

620 

67-5 

70-4 

72-4 

67-2 

65-8 

62-4 

63-5 

61-5 

62-6 

6 

00-4 
560 

600 
52-5 

60-2 

540 

62-6 
620 

62-5 

65-4 

62-4 
68-4 

630 

730 

63-5 
74-6 

63-6 
660 

60-5 

58-6 

58-6 

52-6 

580 
51-6 

61-3 

7.:. 

61-2 

8 

46-8 
75-2 

47-4 
69-4 

51-0 
69-5 

61-4 
72-2 

700 
71-4 

76-5 
70-2 

79-6 
710 

790 
70-8 

74-6 
66-0 

74-8 
66-5 

73-2 
64-2 

50 

62-6 

67-4 

9 

69-1 

10 

59  •  4 

59-6 

58-4 

61-6 

030 

61-4 

640 

62-5 

58-4 

55-6 

53  0 

52-5 

59-1 

11           

54  4 

52-0 

54  0 

600 

65  0 

670 

69-9 

680 

63-6 

57-4 

55-6 

54-6 

60-1 

12         

50  2 

50-8 

51-8 

60-5 

670 

72-5 

70-4 

70-5 

67  0 

59-4 

570 

54-4 

610 

13             ...... 

54-0 

53  0 

57-5 

62-4 

63-4 

62-6 

640 

65-6 

63  0 

580 

55-4 

53-4 

59-4 

14 

510 

49-6 

54  ■  5 

610 

700 

77-6 

76  2 

78-4 

720 

65-4 

60-5 

59-6 

64-6 

15 

57  ■  6 

56  4 

61  0 

66-4 

71  -6 

780 

820 

82-4 

77-0 

73-5 

71-6 

67-6 

70-5 

lf> 

650 

64  0 

64-6 

67-0 

700 

750 

79-5 

78-8 

76-6 

730 

69-4 

61-4 

70-4 

17 

00 -6 

59-6 

59-8 

640 

70-8 

76-6 

74-6 

790 

74-2 

71  -2 

69-6 

700 

69-2 

18...        .  •             

670 

63-4 

65  0 

72-6 

77-5 

80-6 

74-5 

71-0 

650 

59-6 

560 

54-2 

67-2 

19 

50-4 

48-2 

51-S 

61-5 

660 

72-6 

74-8 

73-4 

65-5 

59-8 

55-4 

54-2 

611 

20             .    . 

52-6 

51  0 

51  8 

61-5 

66-5 

08  0 

69-6 

67-0 

62-0 

570 

52-4 

50  0 

59-1 

21 

48  0 

60-5 

47  0 
60S 

50-6 

61-4 

620 
66-4 

67-5 
73-5 

73-5 
750 

75-6 
730 

77-0 
68-2 

66-4 
65-8 

63-8 
64-4 

01-6 
01  6 

60 -4 
60-4 

62-8 

22 

65-9 

23 

590 

50  4 

60-6 

61-0 

690 

700 

680 

66-8 

63-6 

60-6 

59-5 

59-2 

63-1 

24         

56-6 

56-4 

55-8 

60-5 

650 

67-4 

71  0 

68-4 

56- 

530 

49  4 

46-4 

58-9 

25 

45-2 
44-6 

43-2 
44  4 

420 
460 

45-5 
49-4 

500 
50-4 

52   5 
49  ■  S 

57-6 
500 

57  0 
51-8 

55-6 
53  0 

51-5 
54  0 

480 

54-5 

42-6 
550 

49-2 

26   

50-2 

27 

54-2 

54-6 

54-6 

55-4 

58-6 

63  0 

69-4 

70-8 

00-0 

58-6 

56-6 

53-4 

59-2 

28 

53  0 

49-8 

47-4 

53-6 

60-8 

65  0 

66-6 

680 

63-8 

58-6 

53-8 

50-2 

57-6 

29 

48-6 

49-6 

52  4 

54-5 

58-2 

58-8 

59  0 

59-6 

59-6 

56-6 

54-8 

54-6 

55-5 

30 

55  0 

55  0 

55-2 

57-4 

640 

670 

68-  1 

700 

68-6 

64-4 

61-4 

59-5 

62-2 

31 

600 

58-4 

55  2 

57  •  6 

640 

69-6 

71-8 

73-4 

72-0 

66-4 

61-5 

56-5 

63-9 

Mean 

560 

550 

56-2 

61-3 

65  s 

68-9 

70-4 

70-3 

65-7 

620 

59-2 

57-2 

62-3 

86263— 23£ 


356  METEOROLOOICAL    TABLES,    QUEBEC,    QUE. 

Tempeeature  at  Quebec,  Que.,  Bi-hoiirly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  September,  1913. 


Day. 

- 

Hour 

Ending 

Mean.1. 

2  a.m. 

4  a.m. 

6  a. ni. 

8  a.m. 

10  a.m. 

Noon. 

2  p.m. 

4  p.m. 

6  p.m. 

8  p.m. 

10  p.m. 

Mid- 
night. 

• 

o 

° 

= 

■ 

° 

'        o 

« 

o 

o 

1                           

54-4 

54-4 

540 

57-5 

63-4 

75-5 

77-4 

77-4 

71-5 

64-6 

61-5 

590 

64-2 

2 

56-5 

560 

57-4 

64  4 

73-6 

78-5 

81-4 

80  5 

75-6 

72-4 

680 

65-6 

69-2 

3 

68-4 

67-0 

66-8 

66  4 

69<8 

77-4 

77-0 

70-2 

650 

58-5 

54-6 

52-6 

66-1 

4                     

48-8 
48-4 

43  0 

14  8 
47-4 
42  4 

43-5 
48-2 
42-6 

53-8 
55-6 
51-0 

58-6 
59-5 
62- 0 

62-5 
63-5 
67-4 

62-5 
62-8 
730 

63  0 
67-8 
714 

55-6 
57-4 
67-4 

52-4 
52-6 
60-0 

53-2 
51  0 
54-6 

51-4 
46-4 
52-4 

54-2 

5                

55-0 

6 

57-3 

7                          

500 
66-8 
45-2 
39-5 
43-2 
460 
500 
400 
37-6 

49-6 
G6-2 
43-6 
38-4 
43-6 
450 
49  -8 
400 
36-4 

510 
65-6 
43-6 
37-8 

44  -8 

45  -2 
470 
39-2 
33-5 

59-5 
67-4 

50-0 
44-6 
50-0 
490 
48-0 
400 
37-4 

670 
71-0 
55-4 
55-4 
54-5 
55-0 
56-6 
46  0 
46-8 

75-0 
73  0 
58-4 
57-4 
54-5 
590 
60  0 
50-0 
51-6 

790 
73-5 
59  0 
59-8 
53-6 
600 
510 
470 
57-8 

78-8 

69-6 

58-4  ' 

57-4 

53-4 

620 

520 

480 

59-4 

75-0 
60-6 
51  5 
53-2 
510 
56-8 
49-4 
47-4 
56  0 

71-4 
56-6 
46-6 
48-0 
49-4 
54-5 
45  0 
45-5 
51-4 

69-8 

52-4 
46-6 
44-8 
47-6 
51-6 
41-8 
41-8 
46-5 

69-6 
480 
44-4 
41-8 
470 
50-4 
40-0 
3S-8 
44-8 

"66-3 

64-2 

50-2 

48-2 

49-4 

52  ■  9 

49-3 

43-6 

46-6 

410 

37-8 

38-6 

43-4 

51-6 

60-4 

63-4 

65-8 

610 

53-4 

46-6 

43-6 

50-5 

17 

43-6 

43-4 

45-2 

47-6 

51-8 

52-5 

56  0 

55  0 

53-5 

53-6 

53-4 

54-4 

50-8 

IS 

570 

560 

:,::   i 

52-6 

59  4 

62-0 

62-4 

61  0 

58-4 

53  6 

50-8 

46 -e 

56-1 

19 

45-8 

43-6 

42-8 

48  0 

56-4 

60-8 

62-4 

64  0 

59-6 

550 

51-4 

49  0 

53-2 

20.    . 

47  S 

46-4 

46-2 

50  6 

580 

63  -  4 

64  0 

63-8 

60-4 

56-4 

54-4 

54-5 

55-5 

21 

54-8 

56  -0 

55-4 

56-2 

58-6 

64-4 

65-6 

65-5 

64-6 

61-8 

62  -4 

61-4 

60-6 

22 

58-6 

57-8 

57-6 

59  6 

62  0 

63-6 

72-4 

70-4 

62-4 

61-6 

59-5 

57-5 

61-9 

23 

56-6 

55-5 

54-2 

55  0 

59  0 

62-6 

61-6 

5S-2 

54-6 

52-8 

50-6 

49-5 

55-8 

24    . 

46-4 

476 

47  II 

52  -6 

56  0 

57  5 

59-4 

57-8 

53-6 

51  5 

40-6 

44-4 

51-7 

2.5 

43  2 

1 

42-8 

44  4 

49-5 

57-6 

64-5 

700 

69-8 

620 

590 

61-6 

58-2 

56-9 

26           

54-8 

51  4 

520 

57-6 

62-4 

67-8 

71-6 

70-6 

55-4 

55-4 

53  0 

500 

58-5 

27 

47-6 

45  0 

44-8 

48-8 

48-6 

51-6 

53-0 

49-0 

44-6 

40-2 

37-4 

30-0 

45-6 

28 

34-4 

36-2 

36-4 

40-2 

490 

58-0 

640 

65-8 

62-6 

61-4 

60-5 

59-0 

52-3 

29 

57  0 

54-8 

52-6 

52-4 

56  0 

53  -  8 

56-4 

51  0 

44-2 

39  0 

35-6 

35-2 

49-5 

30 

33-2 

20  2 

30-6 

39-6 

43  0 

46-5 

51-4 

480 

45  5 

43  0 

40-8 

43-0 

41-2 

Mean. 

48-7 

47-6 

47-4 

51  6 

57-5 

61-9 

63-6 

62-8 

57-9 

54-2 

51-7 

49-8 

54-6 

METEOROLOGICAL    TABLES,    QUEBEC,    QUE.  357 

Temperature  at  Quebec,  Que.,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  October,  1913. 


Day. 


1 

2 

3 

4 

5   

0 

7 

8 

9 

10 

11. ...... 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

Mean 


Hour  Ending 


43-5 
474 
48-0 
47  -0 
44-2 

52  0 

53  2 

54  4 
58-6 
510 
52-5 
60-4 
414 
33  6 
43-8 
46-2 
46-4 
45-6 
50-2 
42  0 
52-G 
33  0 
33-2 
IS- 2 
520 
42  4 
410 
43-2 
45-8 
38-4 
25-2 


45-6 


-1  a.m. 


42- li 


45 


0  a.m. 


43-5 
47-8 
47-4 
44-6 
43-4 
520 
51  li 
53-6 
55  0 
51-2 
50-4 
52-2 
38-6 
33-2 
44-8 

46  4 
46-2 

44  4 
48-2 
39-2 

45  -6 
30-6 
30 -4 
43-5 
55-0 
40-4 
410 
42-4 

47  4 
36-8 
24  -2 


44-4 


S  a.m. 


49-4 
48-4 
47-0 
52-0 
484 
52  2 
52-4 
54  4 
56-5 
52-8 
520 
51-6 
38-6 
40  0 
46  2 
46-5 
470 
44-4 
470 
40-6 
47-0 
31-4 
38-6 
43-8 
55-4 
400 
41-4 
43-4 
46-4 
36-4 
24-2 


45-6 


10  a.m. 


49-1 


Norm. 


55 
52 
50 
60 
65 
64 
67 
67 
70 
59 
58 
53 
55 
48 
47 
49 
50 
45 
49 
44 
44 
35 
44 
16 
58 
39 
43 
44 
47 
36 
26 


51 


2  p.m. 


58-4 

520 
51-6 

66-8 
66 -4 
69-4 
73-5 
68-4 
57-6 
58-5 
58  6 
56-0 
53-6 
49-4 
47-5 
48-0 
48-2 
45-8 
52  -5 
46-6 
42-6 
35  0 

45  2 
45-6 
57-6 
38-2 
44  4 
45-4 

46  4 
37-4 
26-6 


51-4 


4  p.m. 


56 
51 
51 
59 
62 
74 
71 
68 
55 
56 
59 
54 
49 
47 
46 
47 
47 
45 
51 
50 
36 
34 
45 
47 
55 
38 
44 
42 
44 
35 
20 


50 


6  p.m. 


50-6 
49  6 
50-8 
560 
57-6 

63  0 
63-6 
62-4 
53  4 
52-4 

64  4 
52-5 
46-4 
46-2 
460 

46  4 
46-2 
44-8 
46-6 
510 
3S-4 
32-8 

47  4 
500 
49-6 
38-8 
43-6 
41-6 
42-8 
312 
25-5 


48-1 


S  p.m. 


51 

51 
47 
51 
55 
58 
60 
61 
52 
53 
63 
50 
44 
45 
46 
46 
46 
45 
47 
55 
37 
30 
47 
50 
47 
40 
43 
41 
40 
29 
24 


47-3 


10  p.m. 


48-6 

50-2 
46-6 
47  5 
53  i 
55-0 
56-2 
010 

52  4 

53  4 
62-6 
450 
41  4 
440 
460 
460 
40  6 
46-6 
45  6 
59-5 
35-6 
28-4 
45  2 
50-6 
470 
40-6 
42-8 
420 
39-8 
28-4 
22-4 


46-2 


Mid- 
night. 


47 
48 
48 
45 
53 
54 
53 
57 
51 
53 
61 
44 
37 
44 
46 
46 
47 
47 
42 
59 
34 
30 
43 
51 
44 
41 
43 
44 
39 
27 


45 


Mean. 


50-2 
49-8 

48-8 
530 
54-1 
5S-S 
(ill- I 
60-6 
57-1 
54-3 
57-7 
52-2 
44-4 
42-9 
460 
47-1 
47  2 
45-5 
4-  2 
47-5 
42-7 
32-4 
41-9 
47  1 
52  5 
40-1 
42-6 
431 
44-5 
34-3 
24  -S 


47-5 
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Temperature  at  Quebec,  Que.,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  November,  1913. 


Day. 

Hour  Endino 

2  a.m. 

4  a.m. 

6  a.m. 

8  a.m. 

10  a.m. 

Noon. 

2  p.m. 

4  p.m. 

6  p.m. 

8  p.m. 

10  p.m. 

25-0 
25-8 
41-4 
25-6 
27-8 
370 
38-5 
52-4 
53-2 
32  0 
31-5 
27-8 
35-6 
31-5 
24-5 
24-8 
39-6 
39-8 
36-6 
38-6 
36-6 
50  0 
34-6 
29-2 
25-8 
20-8 
16-6 
24-8 
280 
32-0 

Mid- 
night. 

22-4 
230 
42-0 
24-5 
24-8 
370 
37-4 
49-4 
51-6 
31-6 
31-0 
28-8 
36-0 
29-4 
22-4 
21-S 
39-6 
39-5 
37-5 
38-4 
37-6 
50-4 
32-5 
28-6 
260 
19-8 
15-8 
25-6 
2S-4 
31-4 

1    

24-4 
22-0 
19  0 
43-8 
24-0 
27-6 
33-5 
37-6 
51-4 
52-5 
31  -2 
31  4 
29-4 
37  S 
27-6 
210 
19-4 
390 
38-6 
37-5 
36-8 
37-8 
51-6 
31  0 
29-5 
24-4 
17  4 
14  fi 
260 
28-6 

24-6 
20  2 
22  4 
40-8 
22-8 
31-4 
314 
3.8-5 
51-8 
52-8 
30-8 
29-6 
30  0 
370 
27-4 
200 
20-6 
390 
37-8 
36-8 
36-8 
38-4 
58-8 
29-2 
29-6 
28-5 
160 
14  0 
26-4 
28-4 

3 

25-6 
18-6 

23-2 
40  li 
22-6 
32-4 
31-6 
36-4 
51  5 
550 
30-6 
28-6 
31-2 
37-6 
27-8 
17  8 
20-4 
38-8 
38-4 
37-4 
36-8 
38-4 
592 
26-6 
290 
31-4 
13  6 
140 
26-6 
28-5 

28-4 
180 
25  0 
39-4 
23-6 
34  0 
330 
39  4 
52-8 
55-4 
30-6 
27-4 
32-5 
39-4 
26-2 
17  4 
19-6 
39  0 
38-2 
40-8 
36-6 
39-4 
59-8 
27-2 
28-2 
30-5 
12-4 
13-4 
270 
28-2 

31  -8 
21  -2 
28-4 
39-4 
26-8 
37-8 
39  0 
50-4 
54-4 
55-2 
31-8 
280 
346 
100 
290 
23-6 
25-6 
39-8 
370 
49-8 
38-4 
48  S 
60-4 
31  4 
29-6 
26-6 
18-4 
18  4 
28  0 
2S-S 

35  0 
26-6 
30-6 
36-5 
290 
400 
45  6 
50-8 
55-2 
54-6 
32-6 
28-8 

36  0 
40-5 
30-2 
27-8 
340 
40-4 
36-5 
47-6 
38-4 
52-8 
54  4 
33-4 
30-6 
27-6 
22-5 
22-6 
29-5 
31-8 

370 
30-6 
34-6 
34-5 
31-6 
44-6 
50-5 
53-8 
55-4 
52-4 
320 
29-6 
35  2 
38-6 
30-4 
30  0 
35-2 
40  -2 
35-6 
46-6 
38-2 
54-8 
47-5 
34-4 
29- 0 
27-6 
23-2 
23-6 
29-4 
32-4 

37-6 
32-4 
34-5 

32  S 
30-8 
43-4 
46-S 
52-4 
54  4 
50-6 
300 
290 
35-8 
34-4 
280 
30-6 
35-4 
40-4 
34-0 
42-4 
36-6 
.54-2 
41-5 
31-2 
26-4 
26-8 
21  -4 
24-0 
28-8 

33  0 

36-4 
28-5 
34-6 
30-4 
28-8 
40-5 
41-5 
53-0 
55-4 
42-5 
300 
28-4 
35-8 
32-6 
24-5 
27-6 
35-6 
400 
34-4 
41-5 
36-5 
54-2 
39-8 
30-4 
260 
23-2 
18-8 
240 
280 
32-2 

30-8 
27-5 
37  0 
290 
27-8 
430 
39  0 
48-4 
53-5 
36-5 
30-6 
28-4 
35-8 
32-4 
23-6 
25  0 
390 
400 
35- 0 
39-6 
36-4 
50-2 
36-5 
29-5 
25-6 
21-6 
17-4 
24-6 
28-2 
31-8 

.    0 

29-9 

2 

24 

31 
34 
26 
37 
39 
46 
53 
47 
31 
28 
34 
35 
26 
24 
30 
39 
36 
41 
37 
47 
48 
30 
27 
25 
17 
20 
27 
30 

"i 

3 

1 

4 

8 

5 

6 

7  ... 

8  .:..... 

9 

7 
4 
0 
9 
4 

10   

fi 

11 

1 

12 

8 

13 

0 

14 

9 

15.. 

8 

16 

0 

17 

3 

18 

7 

19 

fi 

20 

4 

21 

1 

22 

4 

23 

1 

24          

? 

25 

9 

26 

7 

27 

8 

28 

3 

29   

9 

30         

fi 

316 

31-7 

31-7 

321 

35  1 

36-7 

37-3 

36-0 

34-5 

33-5 

32-9 

32-1 

33  8 

METEOROLOGICAL    TABLES,    QUEISEC,    QUE.  ,359 

Temperature  at  Quebec,  Que.,  Bi-hourly  (75th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  December,  1913. 


Day. 

Hour 

Snding 

• 

Mean. 

2  a.m. 

4  a.m. 

6  a.m. 

8  a.m. 

10  a.m. 

Noon. 

2  p.m. 

4  p.m. 

6  p.m. 

S  p.m. 

lOp.m 

Mid- 
night. 

1 

o 

30-8 
31-8 
310 
29-4 
31  4 
23-5 
17-2 
31-5 

10  2 
29-8 
268 

.5-4 
20  4 
33  0 
12-4 
14  2 
200 
30-6 

70 

11  -8 
23-4 
23-8 

8-5 
19-4 
250 
25-4 
100 
50 
2-8 
204 
13-5 

300 
320 
310 
29-8 
290 
23-5 
200 
31-6 
110 
30  0 
23  0 
70 
22-4 
:;:;  s 
100 
10  4 
200 
300 
3-2 
13-4 
23-6 
23-8 
6-5 
19  -8 
24-6 
25-8 
6-6 
50 
70 
21  4 
13-4 

30-2 
31-8 
31-6 

29-8 
25-4 
22-5 
22-4 
31  -8 
11  0 
300 
21   4 

6-8 
23-5 
33-8 
10  0 

90 
20-6 
28-8 

0-6 
15-4 
25-0 
20-6 

60 
20-2 
24-6 
26-4 

5-5 

2-6 

7-6 
21-4 
12-5 

30-2 

31-8 
33-6 

30-4 
22-4 
23 -4 
23-8 
31  0 
11 -S 
30  6 
17-8 

7-4 
24-6 
34-5 
10-4 

6  4 
21-0 
27-4 

00 
17  6 
260 
16-6 

7-5 
20-8 
24-6 
250 

3-0 

2-6 

8-6 
22-6 
13  4 

30  6 
33-4 
35  0 

31  5 
21-8 
25-4 
24-5 
31  0 
150 
28-2 
16-6 

8-6 
260 
34  4 
11  -8 
13-2 
22-5 
25-6 

2-6 
19-6 
28-8 
16-8 
17  4 
21  0 
25-2 
220 

60 

3-8 
10-4 
26-6 
11-8 

31-4 
34  4 
35-5 
32-8 
22-8 
20-2 
24  (1 
29-8 

20  4 
28-5 
17-5 
11-6 
28-4 
350 
16-6 
16-4 
23-8 
250 

4-4 

21  6 
31-2 
200 
19-4 
22-6 
26-4 
200 

9-4 

8-8 

14-4 

25-4 

10-4 

Q 

32-6 
33-6 
34-6 
33-2 
25-5 
25-5 
26-2 
27-2 
22-8 
28-4 
170 
140 
30-6 
350 
18-6 
17-6 
29-4 
23-0 

5-4 
21-4 
32-2 
20-8 
19-4 
23-2 
26-5 
190 
12  6 
10-6 
15-8 
23-8 

9-4 

31-6 
32-5 
33-6 
33-6 
25-0 
23-6 
28-2 
250 
23-0 
28-4 
15-4 
15-5 
31  4 
31-5 
19  5 
17-4 
33-4 
212 

5-6 
22-2 
30-4 
18-5 
19-4 
200 
26-4 
18-6 
13-8 

9-8 
16-2 
is  6 

4-0 

31-2 

320 
32-4 
33-8 
23-6 
21  0 
30-4 
20  2 
25-0 
28-2 
11-2 
17  4 
29-5 
27-5 

15  4 
17-6 
34-5 
ISO 

6-2 
22-8 
28-4 

16  4 
20.6 
23-6 
25-6 
19-2 
10-8 

7-2 
16-2 
15-4 

00 

0 

31  -2 
31  5 

31-8 
33-6 
240 
18-5 
310 
17  4 
26-4 
28-2 

8-6 
18-4 
280 
22  4 
170 
18-6 
33  2 
15  4 

6-0 
22-8 
25-6 
14  -0 
20-8 
24-4 
25-4 
19-4 

9-8 

6-0 
17-6 
14-4 
-2-6 

30-8 
31-4 

28-6 
33-4 

24 -S 
16-.", 
31  4 
14-4 
27-4 
28-0 

7-4 
20-4 
28-4 
17-8 
16-4 
19-6 
32-8 
10-8 

S-6 
23-0 
26-4 
11-8 
20-0 
24-8 
25-2 
15-0 

7-0 

4-4 
18-6 
140 
-5-5 

31-2 
310 
28-6 
32-8 
23 -S 
16-4 
320 
11-4 
29-0 
27-6 

5-2 
200 
31-4 
150 
16-6 
20-4 
32  0 

8-6 
10-0 
23  -  4 
24-6 
11-5 
19-4 
250 
24-6 
11-6 

5-4 

4-8 
18-8 
140 
-7-5 

310 

2 

32  ■  3 

3 

32-3 

4 

32  ii 

5 

250 

6 

7 

22-2 
25-9 

8 

25-2 

9 

19  4 

10 

28-8 

11       

15-7 

12 

12-7 

13..    . 

27-1 

14 

29-5 

15   . 

10     

17 

14 -s 
15-1 
26-9 

IS   .  .  . 

22-0 

19.. 

5-0 

20   . 

19-6 

21 

27-1 

22 

17-9 

23    ... 
24..    . 

15-4 
22-1 

25 

25-3 

26 

20-6 

27 

8-3 

28 ... . 

5-9 

29 

12-8 

30 

19-8 

31 

6-1 

20-2 

200 

19-6 

19-5 

20-9 

22-4 

231 

22-4 

21-4 

20-6 

19-8 

19-3 

20-8 

360  METEOROLOGICAL    TABLES,    VICTORIA,    B.C. 

Pressure  at  32°  Fahr.  at  Victoria,  B.C.,  from  Self-registering  Instrument 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


Hour  Ending 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

fi  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 
i 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

3-20 

3 

22 

3 

24 

3-26 

3-26 

3 

28 

3-28 

3-28 

3-30 

3 

30 

3 

30 

3 

27 

9 

314 

3 

15 

3 

16 

317 

3- 19 

3 

20 

3-23 

3-24 

3-27 

3 

29 

3 

32 

3 

32 

3 

3-18 

3 

16 

3 

16 

3  17 

3-15 

3 

15 

3- 15 

3- 15 

313 

3 

13 

3 

14 

3 

15 

4 

3-24 

3 

25 

3 

28 

3-29 

3-30 

3 

30 

3-32 

3-34 

3-36 

3 

37 

3 

38 

3 

38 

5 

3-35 

3 

35 

3 

35 

3-35 

3-35 

3 

36 

3-36 

3-36 

3-37 

3 

38 

3 

38 

3 

38 

G ' 

3 '35 

3 

35 

3 

35 

3-35 

3-34 

3 

33 

3-32 

3-32 

3-31 

3 

31 

3 

30 

3 

28 

7 

2-90 

2 

88 

2 

84 

2-81 

2-77 

2 

75 

2-68 

2-66 

2-62 

2 

57 

2 

54 

2 

54 

8 

2- 57 

o 

57 

2 

59 

2-60 

2-59 

2 

59 

2-5S 

2-58 

2-57 

2 

57 

2 

55 

2 

53 

9 

2-60 

2 

60 

2 

62 

2-62 

2-62 

2 

62 

2-62 

2-62 

2-64 

2 

64 

2 

66 

2 

67 

10 

2-85 

2 

86 

2 

88 

2-89 

2  90 

2 

91 

2-92 

2-93 

2-95 

2 

96 

2 

97 

2 

97 

11 

2-87 

2 

87 

2 

87 

2-85 

2-83 

2 

82 

2-80 

2-79 

2-77 

2 

75 

2 

72 

2 

67 

12 

2  67 

2 

70 

2 

74 

2-75 

2-77 

2 

82 

2-85 

2-87 

2-92 

2 

94 

2 

96 

2 

97 

13 

2-69 

2 

67 

2 

67 

2:65 

2-63 

2 

60 

2-58 

2-56 

2-54 

2 

53 

2 

50 

2 

48 

14 

2  41 

2 

42 

2 

44 

2-45 

2-45 

2 

47 

2-48 

2-50 

2-51 

2 

53 

2 

54 

2 

54 

15 

2-38 

2 

36 

2 

34 

2-30 

2-27 

2 

25 

2-25 

2-25 

2-25 

2 

24 

2 

23 

2 

IS 

16 

2-28 

2 

29 

2 

30 

2-30 

2-31 

2 

31 

2-32 

2-33 

2-33 

2 

33 

2 

32 

2 

31 

17 

2-44 

2 

49 

2 

52 

2-54 

2-56 

2 

57 

2-57 

2-57 

2-59 

2 

60 

2 

60 

2 

58 

18 

2-49 

2 

52 

2 

53 

2-55 

2-57 

2 

63 

2  65 

2-68 

2  71 

o 

73 

2 

75 

2 

75 

19" 

303 

3 

05 

3 

07 

3  07 

310 

3 

11 

3- 15 

316 

3-20 

3 

21 

3 

23 

3 

24 

20 

318 

3 

15 

3 

08 

3  02 

2-96 

2 

91 

2-8S 

2-83 

2-80 

o 

82 

2 

82 

2 

83 

21 

2-86 

2 

85 

2 

84 

2-83 

2-80 

2 

78 

2-77 

2-77 

2-76 

2 

76 

2 

75 

2 

75 

22 

2-81 

2 

84 

3 

86 

2-86 

2-87 

2 

88 

2-90 

2-93 

2-95 

2 

98 

2 

99 

3 

01 

23 

3  03 

3 

02 

3 

02 

302 

300 

2 

97 

2-95 

2-95 

2-94 

2 

94 

o 

93 

2 

93 

24 

2-77 

2 

79 

2 

81 

2-82 

2-83 

2 

84 

2-84 

2-84 

2-85 

2 

87 

•  2 

88 

2 

90 

25 

2-82 

2 

83 

2 

86 

2-88 

2-93 

2 

95 

303 

304 

3-08 

3 

13 

3 

16 

3 

17 

26 

3-27 

3 

28 

3 

29 

3-30 

3-30 

3 

30 

3-30 

3-30 

3-30 

3 

30 

3 

30 

3 

29 

27 

3-25 

3 

25 

3 

25 

3-25 

3-25 

3 

25 

3-24 

3-24 

3-24 

3 

26 

3 

26 

3 

24 

28 

315 

3 

14 

3 

13 

3-12 

3-12 

3 

11 

311 

310 

311 

3 

12 

3 

11 

3 

08 

29 

3  08 

3 

09 

3 

10 

311 

312 

3 

13 

3- 15 

3-16 

3-20 

3 

23 

3 

24 

3 

26 

30 

3-43 

3 

44 

3 

45 

3-45 

3-45 

3 

46 

3-47 

3-48 

3-49 

3 

51 

3 

53 

3 

53 

31 

3-49 

3 

50 

3 

50 

3-48 

3-48 

3 

48 

3-47 

3-47 

3-47 

3 

47 

3 

48 

3 

48 

Mean 

29-928 

29 

934 

29 

940 

29-939 

29-938 

29 

940 

29-943 

29-945 

29-953 

29 

960 

29 

963 

29 

957 

METEOROLOGICAL   TABLES,    VICTORIA,    B.C. 

for  each  Hour  (120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  January,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 


361 


» 

- 

Hour  Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

1 1  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

3-20 

317 

3  16 

315 

3-14 

312 

310 

310 

311 

3- 13 

3 

14 

314 

30-202 

3-31 

3-31 

3-31 

3-31 

3-31 

3-30 

3-28 

3-27 

3-25 

3-23 

3 

22 

3-20 

30-249 

:;  17 

317 

3-17 

3- 17 

318 

318 

319 

3-20 

3-20 

3-21 

3 

22 

3-23 

30- 171 

3-38 

3-37 

3-37 

3-37 

3-37 

3-37 

3-37 

3-37 

3-37 

3-37 

3 

36 

3-35 

30-343 

3-37 

3-37 

3-37 

3-37 

3-37 

3-38 

3-3S 

3-37 

3  37 

3-37 

3 

36 

3-36 

30-366 

322 

3-20 

319 

3-17 

3- 15 

3- 13 

311 

308 

3  05 

302 

9 

99 

2-95 

30-215 

2  54 

2-53 

2-53 

2-53 

2-54 

2-54 

2-54 

2-55 

2  55 

2-56 

2 

56 

2-57 

29-629 

2-51 

2-50 

2-50 

2-52 

2-53 

2-54 

2-55 

2  55 

2  ■  56 

2-57 

2 

59 

2-60 

29-559 

2-67 

2-67 

2-69 

2-70 

2-72 

2-74 

2-76 

2-77 

2-SO 

2-81 

2 

82 

2-84 

29-68S 

2-96 

2  95 

2-95 

2-95 

2-94 

2-93 

2  92 

2-91 

2-90 

2-89 

2 

88 

2-88 

29-919 

2-63 

2-61 

2-58 

2-57 

2-56 

2-55 

2-56 

2-57 

2-57 

2-59 

2 

64 

2-G5 

29-695 

2-98 

2-96 

2-95 

2-95 

2-94 

2-94 

2-90 

2-87 

2-85 

2-80 

2 

76 

2-71 

29-856 

2-44 

2  41 

2-41 

2-41 

2-41 

2-40 

2-40 

2  411 

2-39 

2  38 

2 

38 

2-39 

29-497 

2- 53 

2-53 

2-53 

2-53 

2-53 

2-53 

2-52 

2-50 

2-48 

2  46 

9 

44 

2-42 

29-489 

2   15 

2- 13 

2- 12 

2  12 

2  12 

2- 13 

2- 15 

218 

2  22 

2  23 

2 

25 

2-26 

29-223 

2-29 

2-27 

2  27 

2-28 

2  29 

2-30 

2  31 

2-33 

2  34 

2-37 

2 

39 

2  42 

29-316 

2-56 

2-54 

2-53 

2-52 

2-50 

2-48 

2-46 

2-45 

2  45 

2-45 

2 

46 

2  47 

29-521 

2-75 

2-76 

2-77 

2-80 

2-83 

2-85 

2-87 

2-90 

2-92 

2-95 

2 

97 

2  99 

29-747 

3-24 

3-25 

3-25 

3-26 

3-27 

3  27 

3-28 

3-28 

3-26 

3-27 

3 

27 

3-23 

30-198 

283 

2-84 

2-84 

2-84 

2-85 

2-85 

2  85 

2-86 

2-87 

2-87 

2 

87 

2-87 

29-897 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-71 

2  73 

2-74 

2-75 

2-76 

2 

77 

2-80 

29-762 

300 

3  00 

3-01 

3-03 

3-04 

304 

3  04 

3  04 

303 

303 

3 

03 

3-03 

29-967 

2-91 

2-90 

2-88 

2-87 

2-86 

2-85 

2-83 

2-82 

2-78 

L>  77 

2 

77 

2-77 

29946 

2-89 

2-89 

2-87 

2-87 

2-86 

2-82 

2-82 

2-80 

2-77 

2  -  76 

2 

77 

2-78 

29-831 

317 

3- 18 

3-20 

3-22 

3-23 

3-23 

3-23 

3-23 

3  24 

3-25 

3 

26 

3-27 

30-lOS 

3-28 

3-27 

3-27 

3-27 

3-27 

3-26 

3-26 

3-26 

3-26 

3-26 

3 

26 

3-26 

30-280 

3-21 

3-20 

3- 19 

3- 18 

3- 18 

3  18 

3-18 

317 

3-17 

317 

3 

16 

3- 16 

30-214 

305 

304 

303 

3  03 

3  02 

301 

:;  02 

3  03 

304 

3  05 

3 

06 

3-06 

30-077 

3-27 

3-27 

3-28 

3  29 

3-30 

3-32 

3-33 

3-35 

3-37 

3-39 

3 

41 

3-42 

30-245 

3-52 

3-51 

3-50 

3-50 

3-49 

3-48 

::  48 

3-48 

3-48 

3-48 

3 

48 

.",-49 

30-483 

3-40 

3-44 

3-43 

3-42 

3-41 

3-41 

3-41 

3-40 

3-40 

3-40 

3 

38 

3-38 

30-446 

29-940 

29-934 

29-931 

29-932 

29-933 

29-930 

29-930 

29-930 

29-930 

29-931 

29 

933 

29-934 

29-939 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Victoria,  B.C.,  from  Self-registering  Instruments, 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


DAT. 

Hour  Ending 

1  a.m. 

2  a  in  . 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

ill. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

3-38 

'     3-38 

3-37 

3-37 

3-38 

3-38 

3-38 

3-38 

3-38 

3-38 

3-38 

3-37 

2 

3-15 

3  15 

312 

3- 10 

308 

3  05 

304 

3  03 

301 

3  00 

2-98 

2-90 

3 

2-70 

2-70 

2-70 

2-69 

2-69 

2-68 

2-08 

2-68 

2-69 

2-70 

2-70 

2-71 

4 

2  88 

2-90 

292 

2-93 

2-95 

2-96 

.  -98 

3-01 

302 

3-05 

3  07 

3-07 

5 

3-19' 

3  19 

3  19 

319 

3  19 

3  19 

3  18 

3 -IS 

3- 18 

3  18 

3  17 

3-17 

6 

3  12 

3   13 

3-14 

3   14 

3  14 

3- 14 

3- 14 

3- 15 

3-17 

3-17 

3  18 

3-18 

7 

3  09 

3  09 

308 

3  07 

3  07 

306 

3  06 

3  05 

3-04 

304 

3-04 

303 

8 

2-93 

2-93 

2-93 

2-93 

2-92 

2-92 

2-92 

2  91 

2*92 

2-92 

2-92 

2-91 

0 

2-90 

2-90 

2-92 

2-93 

2-95 

2-96 

2-97 

2-98 

3  00 

300 

3-02 

3  03 

10 

3-12 

3-13 

314 

3-14 

314 

314 

3  15 

3  16 

3- 18 

319 

3  19 

3-20 

11     , 

3-20 

3-20 

3-20 

3-21 

3-22 

3-22 

3-23 

3-24 

3-25 

3-26 

3-27 

3-27 

12 

3-30 

3-30 

3-31 

3-31 

3-31 

3-30 

3-31 

3-32 

3-33 

3-34 

3-34 

3-34 

13 

3-29 

3-29 

3-30 

3-30 

3-28 

3-28 

3-28 

3-27 

3-27 

3-27 

3-27 

3-26 

14     

3  15 

3- 16 

317 

:  -18 

3-19 

3-20 

3-20 

3-20 

319 

3-17 

3-10 

3-16 

15 

3-14 

3- 14 

3- 13 

3-11 

311 

3  10 

3-10 

311 

311 

3  07 

3-07 

3-   6 

16 

2-97 

2-95 

2-92 

2-88 

2-87 

2-83 

2-82 

2-80 

2-77 

2-75 

2-7 

2-71 

17 

2-77 

2-78 

'   2-81 

2-83 

2-84 

2-S5 

2-87 

2-88 

2  93 

2-94 

2-95 

2-97 

18 

3  14 

3- 16 

3-17 

319 

3-20 

3-22 

3-24 

3-2 

3-27 

3-28 

3-29 

3-30 

19 

3-30 

3-30 

3-29 

3-29 

3-28 

3-27 

3-26 

3-25 

3-24 

3-23 

3-22 

3-21 

3  03 

3  02 

3  01 

3  00 

2-99 

2-99 

2-99 

2-99 

2-99 

2-99 

2-98 

2-97 

21 

3  01 

3  02 

3  03 

3  03 

3  04 

3  05 

3-06 

307 

3  08 

3-09 

3-09 

309 

22 

2-94 

2-93 

2-91 

2-90 

2-87 

2-86 

2-85 

2-85 

2-85 

2-84 

2-83 

2-82 

23 

2-87 

2-87 

2-8" 

2-88 

2-88 

2-89 

2-90 

2-91 

2-92 

2-93 

2-94 

2-94 

24 

2-95 

2-95 

2-96 

2-96 

2-96 

2-96 

2-96 

2-97 

2-97 

2-97 

2-97 

2-97 

25 

2 -87 

2-87 

2-87 

2-87 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-84 

2-82 

26 

2-72 

2  73 

2-73 

2-  72 

2-71 

2-72 

2-73 

2-74 

2-75 

2-76 

2  75 

2-75 

27 

2-89 

2-90 

2-90 

2-90 

2-92 

2-93 

2-93 

2-94 

2-95 

2-91) 

2-97 

2-98 

28 

3- 10 

3- 11 

3-12 

312 

312 

3  13 

3- 14 

3-15 

3-17 

3- 18 

3-18 

3-18 

Mean.. 

30  039 

30  042 

30  043 

30  042 

30  041 

30-4  1 

30-044 

i 

30-018 

30-053 

30-054 

30  054 

30-0  I 
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for  each  Hour  (120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  February,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 


Hour  Ending 


Mean. 


1  p. m 


2  p.m. 


3  p.m.         4  p.m 


o  p.m. 


7  p.m. 


I  p.m. 


9  p.m.        10  p.m.        11p.m.     Midnight 


m. 

3-37 
2-94 
2-71 

::  -os 
3-16 
3- 17 
3  00 
2-89 
3  03 
3-18 
3-26 
3- 33 
3-24 
3-11 
303 
2-66 
300 
3-30 
3- 17 
2-95 
3  08 
2-79 
2-93 
2-94 
2-78 
2-75 
2-99 
3-18 


in. 
335 
2-92 
2-71 
3  09 
3  ■  IS 
3  15 
.'  '.17 
2-88 
3  03 
3- 17 
3-25 
3-33 
3-20 
3  08 
3  02 

2  (54 

3  01 
3-30 
315 
2-94 
307 
2-78 
2-93 
2-91 
2-77 
2-75 
2-99 
3- 18 


3-34 
2-88 
2-71 

3-10 
314 
314 
2-96 
2-87 
3  03 
316 
3-25 
3-33 
317 
3- 10 
301 
2-61 
301 
3-30 
3  14 
2-93 

3  or, 

2-77 
2-93 
2-88 
2-76 
2-75 
300 
3-18 


in. 
3-30 
2-84 

2  73 
311 
3- 10 
312 
2-95 
2-87 
305 
3- 10 
3-26 
3-32 
315 
311 

3  00 
2-60 
3  04 
3-30 
311 
2-93 
3  04 
2-77 
2-92 
2-87 
2-74 
2-77 
302 
3-18 


3-25 
2-77 
2-76 
3  ■  15 
309 
3-11 
2-94 
2-88 
307 
3  19 
3-28 
3-32 
3- 13 
314 
3  00 
2-64 
308 
3-30 
308 
2-95 
3-02 
2-81 
2-93 
2-86 
2-72 
2  81 
305 
3-20 


30036 


30-026 


30  018 


30016 


30013 


30  013 


30017 


.  30019 


30-023 


30  02S 


30-032 


30-033 


327 
933 
726 
057 
14.X 
137 
005 
901 
014 
168 
251 
319 
22(1 
153 
054 
743 
964 
265 
180 
972 
041 
837 
915 
919 
795 
"67 
985 
165 
036 
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Hour  Ending 

Day. 
i 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

in. 

1 

3-20 

3-20 

319 

3-18 

317 

3- 16 

3- 15 

3-14 

3   14 

3  13 

•       3-12  ' 

311 

2 

2-90 

2-89 

2-87 

2-85 

2-83 

2-82 

2-82 

2-82 

2-82 

2-83 

2-83 

2-84 

3 

300 

3  01 

3  02 

3-03 

3-04 

306 

3  07 

3  08 

3  10 

3  12 

313 

3-15 

4 

3-21 

3-21 

3-21 

3-21 

3-21 

3-21 

3-21 

3-21 

3-22 

3-21 

3-22 

3-22 

5 

3-26 

3-27 

3-27 

3-27 

3-28 

3-29 

3-30 

3  31 

3-33 

3-33 

3-33 

3-33 

0 

3-35 

3-35 

3-35 

.1-34 

3-34 

3-34 

3-35 

3-36 

3-37 

3-37 

3-30 

3-35 

7 

3' 17 

316 

315 

3-14 

3-13 

312 

3-12 

3-13 

314 

315 

3- 16 

3- 17 

8 

3-24 

3-25 

3-25 

3-25 

3-26 

3-26 

3-27 

.  3-28 

3-29 

3-30 

3-30 

3-29 

9 

3-23 

3-23 

3-23 

3-23 

3-23 

3-24 

3-24 

3-25 

3-25 

3-26 

3-26 

3-25 

10 

301 

3  00 

2-99 

2-97 

2-97 

2-96 

2-96 

2-96 

2-96 

2-96 

2-96 

2-97 

11 

2-99 

2-98 

2-97 

2-97 

2-96 

2-95 

2-96 

2-95 

2-95 

2-94 

2-94 

2-92 

12 

2-64 

2-62 

2-62 

2-62 

2-62 

2-63 

2-64 

2-65 

2-67 

2-68 

2-69 

2-70 

13 

2-88 

2-90 

292 

2-93 

2-95 

2-97 

3-00 

301 

304 

3-06 

306 

307 

14 

3-28 

3-29 

3-31 

3-32 

3-34 

3-36 

3-37 

3-40 

3-42 

3-43 

3-43 

3-44 

15 

3-43 

3-43 

3-41 

3-39 

3-38 

3-38 

3-37 

3-37 

3-36 

3-35 

3-34 

3-32 

16 

3  -07 

3  05 

3  03 

3  02 

301 

3  00 

2-98 

,2-97 

2-97 

2  97 

2-96 

2-95 

17 

2-74 

2-70 

2-67 

2-65 

2-63 

2-62 

2-61 

2-60 

2-59 

2-59 

2-58 

2-57 

18 

2-54 

2-55 

2-56 

2-57 

2-58 

2-59 

2-60 

2-61 

2-65 

2-67 

2-69 

2-70 

19 

2-82 

2-83 

2-84 

2-85 

2-S7 

2-88 

2  91 

2-94 

2-97 

2-99 

3  02 

3-03 

20 

307 

3  07 

307 

3  06 

3  05 

3  05 

305 

3-04 

304 

3-04 

303 

302 

21   

2-84 

2-84 

2-83 

2-83 

2-81 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-79 

2-7S 

22  

2-73 

2  74 

2-74 

2-73 

2-73 

2-73 

2-74 

2-74 

2-74 

2-75 

2-75 

2-74 

23 

2  71 

2-71 

2-72 

2-72 

2-73 

2-73 

2-74 

2-76 

2-78 

2-80 

2-83 

2-84 

24   

2-91 

2-91 

2-91 

2-91 

2  91 

2-92 

2-92 

2-93 

2-94 

2-95 

2-97 

2-98 

25 

3-23 

3-25 

3-26 

3-27 

3-30 

3-32 

3-33 

3-34 

3-35 

3-35 

3-35 

3-35 

26 

3-33 

3-32 

3-31 

3-30 

3-30 

3-29 

3-29 

3-28 

3-28 

3-2S 

3-28 

3-27 

27 

308 

3  07 

305 

301 

2-98 

2-96 

2-94 

2-90 

2-87 

2-83 

2-80 

2-77 

28 

2-78 

2-78 

2-76 

2-76 

2-76 

2-75 

2-74 

2-74 

2-73 

2-73 

2-72 

2-72 

29 

2-70 

2-69 

2  -  67 

2-66 

2  62 

2-60 

2-56 

2-56 

2-56 

2-56 

2-6Q 

2-64 

30. 

293 

2  -95 

2-96 

2-97 

2  ■  98 

3  00 

301 

3-02 

3  03 

304 

3  05 

305 

31 

306 

306 

3  07 

3  08 

3  09 

3-10 

311 

3- 12 

3-14 

316 

317 

3-17 

Menu..  .  . 

30  011 

30010 

30- 007 

30-003 

30002 

30-003 

30-005 

30-009 

30016 

30-021 

30  023 

30-023 

METEOROLOGICAL    TABLES,    VICTORIA,    B  C. 

for  each  Hour  (120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  March,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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Hour 

Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

308 

3  07 

305 

3  02 

3  00 

2-99 

2-96 

2-95 

2-94 

2-93 

2-92 

2-92 

30  072 

2-85 

2-85 

2-86 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

2  ■  92 

2-93 

2-95 

2-96 

2-97 

29-873 

310 

3- 16 

317 

317 

3-17 

317 

318 

3-19 

3-20 

3-20 

3-20 

3-20 

30-124 

3-20 

3-20 

3-20 

3-20 

319 

3-19 

3-20 

3-22 

3-22 

3-23 

3-24 

3-24 

30-212 

3-34 

3-34 

3-33 

3-33 

3-33 

3-33 

3-33 

3-33 

3-34 

3-33 

3-34 

3-35 

30-316 

3-33 

3-30 

3-28 

3-26 

3-24 

3-23 

3-22 

3-22 

3  ■  22 

3  21 

3-20 

319 

30-297 

315 

315 

3-15 

:;  13 

313 

3- 13 

3- 15 

3-16 

319 

3-21 

3  22 

3-23 

30- 156 

3-27 

3-26 

3-25 

3-24 

3-23 

3-23 

3-23 

3-23 

3-23 

3-23 

3-23 

3-23 

30-254 

3-22 

3-20 

318 

316 

314 

312 

310 

3  08 

3-07 

3  05 

3-04 

3  02 

30- 178 

2-98 

2-99 

300 

300 

300 

301 

301 

301 

3  01 

3  01 

301 

300 

29 -98a 

2-87 

2-85 

2-82 

2-79 

2-75 

2  74 

2  72 

2  71 

2-68 

2  67 

2-67 

2-66 

29-850 

2-71 

2-72 

2  7:; 

2  74 

2-74 

2  ■  76 

2-77 

2-79 

2-80 

2-83 

2-84 

2-86 

29-708 

3-08 

3  08 

3-08 

3  09 

3  12 

3  14 

3- 15 

3-17 

3-20 

3-22 

3-24 

3-26 

30,069 

3-44 

3-44 

3-43 

3-43 

3-43 

3-43 

3-43 

3-43 

3-43 

3-43 

3-43 

3-43 

30-399 

3-31 

3-29 

3-28 

3-26 

3-24 

3-22 

3-20 

319 

3-17 

3  15 

312 

3  10 

30-294 

2-92 

2-90 

2-88 

2-87 

2-84 

2-82 

2-80 

2-79 

2-77 

2-77 

2-76 

2-74 

29-910 

2-56 

2-55 

2-55 

2-54 

2  ■  .".4 

2-54 

2-54 

2-54 

2-55 

2-55 

2-54 

2-55 

29-588 

2-71 

2-72 

2-73 

2-74 

2-75 

2-77 

2-78 

2-79 

2-80 

2-81 

2-82 

2-82 

29-690 

3  04 

304 

3  05 

3  05 

305 

305 

3  05 

3  06 

3  06 

3  06 

307 

3  07 

29-983 

300 

2-98 

2-96 

2-95 

2-93 

2-90 

2-89 

2-88 

2-87 

2-87 

2-86 

2-85 

29-980 

2-76 

2  7.5 

2-73 

2  72 

2  71 

2  71 

2-71 

2-71 

2-71 

2  ■  72 

2-73 

2-73 

29-767 

2-73 

2-73 

2-72 

271 

2-70 

2-70 

2-69 

2-69 

2-70 

2-71 

2  71 

2-71 

29-723 

2-86 

2-86 

2-86 

2-87 

2-89 

2-89 

2-90 

2-90 

2-91 

2-91 

2  91 

2-91 

29-823 

3  01 

3  02 

3  03 

3  04 

306 

308 

3- 12 

313 

3-16  ' 

3-18 

3-20 

3-21 

30017 

3-35 

3-34 

3-34 

3-34 

8-32 

3-32 

3-32 

3-32 

3-32 

3-33 

3-33 

3-33 

30-319 

3-26 

3-25 

3  24 

3-  22 

3-20 

317 

316 

3-16 

3-15 

3-14 

3-13 

3-12 

30-239 

2-74 

2-71 

2-74 

2-75 

2-75 

2  75 

2-76 

2-76 

2-76 

2-77 

2-78 

2-79 

29-847 

2-67 

2-66 

2-66 

2-66 

2-66 

2-68 

2-70 

2  71 

2-72 

2-71 

2-70 

2-70 

29-717 

2-69 

2-74 

2-77 

2-77 

2  ■  7(1 

2-80 

2-82 

2-84 

2-86 

2-87 

2-89 

2-90 

29-715 

304 

303 

301 

3  01 

3  00 

2-99 

2-99 

3  00 

3  01 

3  01 

3-02 

3-04 

30-006 

314 

313 

3   11 

3  10 

3- 10 

309 

308 

309 

3-09 

309  ' 

3-08 

3-07 

30- 104 

30015 

30010 

30-006 

30  001 

29-996 

29-995 

29-995 

29-999 

30  002 

::ip  (in;, 

30  006 

30  006 

30  007 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Victoria,  B.C.,  from  Self-registering  Instruments, 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


Day. 

Hour  Ending 

• 

I  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

!!  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

1 

306 

306 

3-05 

3-05 

3  05 

304 

3  04 

303 

302 

3  01 

3-00 

2-97 

2 

2-86 

2S6 

2-86 

2-86 

2-87 

2-88 

2-89 

2-89 

2-89 

2-89 

2-89 

2-89 

3 

2.  SO 

2  SO 

2-80 

2-80 

2-82 

2-83 

2-84 

2-85 

2-86 

2-86 

2-86 

2-86 

4 

2-70 

2-70 

2  71 

2-72 

2-74 

2-75 

2-77 

2-77 

2-76 

2-74 

2-71 

2  69 

5 

2-56 

2-57 

2-59 

2-60 

2-62 

2-63 

2-64 

2-64 

2-64 

2-64 

2-65 

2-65 

6 

2-97 

2-98 

3-00 

3-02 

304 

3-05 

3-07 

3-07 

3  08 

3  09 

3  10 

311 

7 

3  07 

306 

3  06 

306 

3  04 

3  03 

3  01 

3-00 

2-99 

2-98 

2-97 

2i96 

8 

2-93 

293 

2-94 

2-95 

2-96 

2-97 

2-98 

2-99 

3-00 

3  02 

3  03 

3  03 

9 

313 

312 

311 

311 

3- 11 

310 

309 

308 

3  07 

3  07 

3  06 

305 

10 

2-94 

2-94 

2-94 

2-94 

2-94 

2-94 

2-94 

2-94 

2-93 

2-93 

2-92 

2  91 

11 

2-82 

2-80 

2-78 

2-77 

2-75 

2-74 

2-74 

2-73 

2-72 

2-72 

2-72 

2  71 

I9 

2-78 

2-78 

2-78 

2-78 

2-77 

2-78 

2-79 

2-81 

2-82 

2-83 

2-83 

2-84 

13....     . 

2-82 

2-81 

2-81 

2-81 

2-81 

2-82 

2-84 

2-85 

2-87 

2-87 

2-87 

2-87 

14 

2-86 

286 

2-85 

2-85 

2-84 

2-83 

2-82 

2-82 

2-81 

2-80 

2-80 

2-78 

15  

2-68 

2-69 

2-70 

2-72 

2-74 

2-75 

2-77 

2-81 

2-83 

2-84 

2-85 

2-87 

16 

3  03 

3-03 

3  03 

3  03 

302 

302 

303 

3  04 

305 

305 

305 

304 

17 

300 

300 

300 

3-00 

2-99 

2-98 

2-97 

2-97 

2-97 

2-96 

2-96 

2-95 

18 

2  81 

2-80 

2-79 

2-7S 

2-77 

2-77 

2-77 

2-76 

2  75 

2-74 

2-73 

2-72 

19 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

2-91 

2-92 

2-93 

2-94 

2-94 

2-95 

2-96 

2  96 

20 

2-93 

2  91 

2-90 

2-S8 

2-87 

2-S6 

2-86 

2-86 

2-84 

2-83 

2-82 

2-78 

21 

255 

2-56 

2-57 

2-58 

2-64 

2-65 

2-68 

2-71 

2-72 

2-77 

2-78 

2-82 

22 

3  07 

3  -09 

310 

312 

3  13 

316 

3-18 

3-20 

3-22 

3-22 

3-23 

3-23 

23 

3-32 

3-32 

3-32 

3-33 

3-33 

3-33 

3-34 

3-34 

3-34 

3-33 

3-32 

3-31 

24 

3-29 

3-29 

3-29 

3-30 

3-30 

3-30 

3-31 

3-31 

3-32 

3-32 

3-32 

3-32 

25 

3-16 

3-15 

3  14 

3-13 

312 

311 

309 

307 

305 

3-  04 

3  03 

302 

26 

2-S8 

2-88 

2-87 

2-87 

2-88 

2-88 

2-88 

2-88 

2-89 

2-90 

2-92 

2-92 

27 

2-87 

2-87 

2-87 

2-86 

2-86 

2-86 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

2  90 

2-91 

28 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2-94 

2-94 

2-93 

2-93 

2  93 

2-92 

29. ..... . 

2-S7 

2-87 

2-87 

2-87 

2-8S 

2-89 

2-90 

2-91 

2  91 

2-92 

2-92 

2-93 

30   

3  03 

3  04 

305 

3  07 

308 

3-10 

3-12 

314 

3- 16 

316 

317 

317 

Mean 

29-920 

29-920 

29-921 

29-924 

29-928 

29-931 

29-937 

29-941 

29-942 

29-944 

29-943 

29-940 

METEOROLOGICAL   TABLES,    VICTORIA,    B.C. 

for  each  Hour  (120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  April,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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Hour  Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

C  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

i:i- 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

in. 

in 

in. 

2-96 

2 

94 

2-93 

2 

91 

2-90 

2-89 

2-87 

2-87 

2-87 

2-87 

9 

87 

2-86 

29-963 

2-88 

2 

87 

2-85 

2 

82 

2-81 

2-80 

2-80 

2-80 

2-82 

2-82 

9 

81 

2-80 

29-850 

2-84 

2 

82 

2-80 

2 

77 

2-75 

2-73 

2-72 

2  71 

2-70 

2-69 

2 

70 

2-70 

29-788 

2-65 

2 

62 

257 

2 

55 

2-51 

2-48 

2-48 

2-48 

2-50 

2  .52 

2 

53 

2-54 

29-633 

2-66 

2 

67 

2-70 

2 

72 

2-74 

2-77 

2-82 

2-85 

2-86 

2-88 

2 

92 

2-95 

29-707 

313 

3 

13 

312 

3 

12 

3- 12 

311 

310 

310 

3- 10 

3- 10 

3 

09 

308 

30-078 

2-92 

2 

89 

2-87 

2 

86 

2-86 

2-85 

2-87 

2-88 

2-90 

2-90 

2 

92 

2-93 

29-953 

304 

3 

04 

305 

3 

05 

306 

307 

3-07 

308 

3-11 

312 

3 

12 

3  13 

30-028 

302 

3 

01 

2-99 

2 

98 

2-97 

2-96 

2-96 

2-96 

2-95 

2-95 

2 

94 

2-94 

30-030 

2-88 

2 

87 

2-85 

2 

85 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2 

83 

2-83 

29-890 

2-70 

2 

70 

2-70 

2 

70 

2-71 

2-72 

2-73 

2-74 

2-70 

2-77 

2 

78 

2-79 

29-742 

2-85 

2 

85 

2-86 

2 

86 

2-86 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-84 

2 

83 

2-83 

29-824 

2-87 

2 

87 

2-87 

2 

87 

2-88 

2-88 

2-88 

2-88 

2-89 

2-89 

2 

88 

2-87 

29-858 

2-74 

2 

72 

2-70 

2 

68 

2-65' 

2-64 

2-64 

2-65 

2-65 

2-66 

2 

67 

2-68 

29-750 

2-88 

2 

91 

2-93 

2 

94 

2-94 

2-95 

2-96 

2-98 

3-00 

301 

3 

02 

3  03 

29-867 

3  03 

3 

03 

302 

3 

01 

3  00 

300 

2-99 

2-99 

2-99 

2-99 

2 

99 

300 

30  019 

2-92 

2 

88 

2-86 

2 

84 

2-83 

2-82 

2-81 

2-82 

2-83 

2-83 

o 

82 

2-82 

29-910 

2-68 

2 

68 

2-G7 

2 

69 

2-74 

2-77 

2-82 

2-84 

2-85 

2-85 

2 

86 

2-87 

29-771 

2-96 

2 

96 

2-97 

2 

97 

2-97 

2-96 

2-96 

2-97 

2-97 

2-97 

2 

95 

2-94 

29-942 

2-75 

o 

73 

2-68 

2 

66 

2  64 

2-62 

2-60 

2-59 

2-58 

2-56 

2 

55 

2-54 

29-743 

2-80 

2 

87 

2-91 

2 

91 

2>92 

2-93 

2-95 

2-98 

3-00 

301 

3 

03 

3  05 

29-810 

3-23 

3 

23 

3-24 

3 

24 

3-26 

3-26 

3-27 

3-30 

3-32 

3-32 

3 

32 

3-32 

30-219 

3-31 

3 

30 

3-29 

3 

28 

3-27 

3  27 

3-26 

3-25 

3-26 

3-26 

3 

27 

3-28 

30-313 

3  31 

3 

30 

3-28 

3 

26 

3-25 

3  24 

3-23 

3-22 

3-22 

3-20 

3 

19 

3-18 

30-273 

2-98 

2 

97 

2-96 

2 

96 

2-94 

2-93 

2-90 

2-90 

2-90 

2-89 

2 

88 

2-88 

30-008 

2-92 

2 

92 

2-90 

2 

89 

2-89 

2  89 

2-88 

2-88 

2-89 

2-88 

2 

87 

2-87 

29-889 

2-92 

2 

93 

2-94 

o 

93 

2-93 

2-93 

2-93 

2  94 

2-95 

2-95 

2 

95 

2-95 

29-908 

2-91 

2 

90 

2-89 

o 

88 

2-87 

2-87 

2-87 

2-88 

2-88 

2-88 

2 

88 

2-88 

29-912 

2-93 

2 

93 

2-92 

2 

92 

2-92 

2  92 

2-94 

2-96 

2-97 

300 

3 

01 

302 

29-924 

316 

3 

15 

314 

3 

12 

311 

3-12 

3-13 

314 

3- 14 

3  14 

3 

14 

314 

30-122 

29-930 

29 

923 

29-915 

29 

908 

29-905 

29-902 

29-904 

29-911 

29-918 

29-920 

29 

921 

29-923 

29-924 
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Hour  Ending 


Day. 


1 

2. 

3     .. 

4.... 

5... 

6.... 

7. . . . 

8...  . 

9.... 
10. 

11.... 
12.... 
13... 
14 

15.... 
16.... 

17.  .. 

18.  . 
19. . . . 
20. . . . 
21. 

22 ... . 

23 . . . 

24. 

25.... 

26 

27... 

28... 

29... 

30     . 

31 

Mean. 


1  a.m. 


3  14 
309 
3  00 
3  0.5 
3-20 
3-08 
2-80 
2-77 
2-87 
2  91 
2-92 
2-90 
3-00 
2-97 
2-84 
305 
2-98 
280 
2-94 
2-94 
2-87 
3.03 
2  ■  98 
2-94 
2-84 
2  SI 
2-73 
2-92 
3-18 
3-20 
3- 13 
29-904 


3  a.m. 


3  14 
3  09 
300 
3  06 
3-20 
307 
2-79 
2-77 

2  80 
2-92 
2-93 
2-90 

3  01 
2-96 
2-84 
306 
2-97 
2-80 
2-94 
2-93 
2-88 
303 
2-97 
2 '94 
2-84 
2-82 
2-73 

2  93 

3  18 
3-20 
3- 14 

29-965 


29-965 


4  a.m. 


29-967 


5  a.m. 


29  90S 


6  a.m. 


in 

315 
307 
2-97 
308 
3-20 
3-05 
2-78 
2-77 
2-83 
2-91 
2-96 
2-90 
303 
2-94 
2-88 
308 
2-94 
2-83 
2-97 
2-93 
2-90 
3-04 
2-98 
2-93 
2-86 
2-85 
2-75 
2-98 
3-23 
3-20 
316 
29-973 


in. 

3- 15 
308 
2-97 
3  09 
3-21 
304 
2-78 
2  77 
2-82 
2-90 
2-96 
2-90 
304 
2-93 
2-89 
309 
2-93 
2-84 
2-98 
2-93 
2-92 
3-04 
2-98 
2-93 
2-87 
2-85 
2-76 
300 
3-23 
3-20 
316 
29-975 


8  a.m. 


in. 
315 

3-09 
2-97 
3-11 
3-22 
303 
2-78 
2-77 
2-81 
2-90 
2-95 
2-91 
305 
2-92 
2-91 
3-10 
2-92 
2-84 
2-98 
2-93 
2-93 
305 
2-98 
2-92 
2-87 
2-85 
2-77 
3  02 
3-24 
3-19 
3- 16 
29-978 


9  a.m. 


in. 
315 
309 
2-99 
3- 12 
3-22 
302 
2-78 
2-77 
2-82 
2-89 
2-95 
2-92 
306 
2-91 
2-92 
312 
2-90 
2-84 
2-99 
2-92 
2-94 
307 
2-98 
2-90 
2-87 
2-85 
2-77 
303 
3  24 
319 
3- 15 
29-980 


10  a.m.       11  a.m. 


in. 
315 
3-09 
2-99 
3  13 
3-22 
300 
2-78 
2-77 
2-82 
2-89 
2-95 
2-92 
3-06 
2-90 
2-92 
3-12 
2-88 
2-84 
2-99 
2-92 
2-94 
3  08 
2-98 
2-88 
2-88 
2-85 
2-78 
303 
3-25 
318 
314 
29-978 


lii- 

314 

3  08 

2-99 

314 

3-23 

2-99 

2-77 


2-94 
2-92 
306 
2-90 
2-93 
312 
2-87 
2-85 
2-99 
2-91 
2-96 
308 

2  97 
2-87 
2-90 
2-85 
2-78 

3  03 
3-25 
3- 17 
3- 13 

29-977 


Noon. 


313 

307 
2-99 
315 
3-23 
2-98 
2-77 
2-78 
2-83 
2-88 
2  94 
2-93 
306 
2-90 
2-93 
3-12 
2-86 
2-85 
2-99 
2-91 
2-96 
3-OS 
2  97 
2-85 
2-90 
2-85 
2-79 
304 
3-25 
317 
312 
29-977 
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Hour 

Ending 

M  E.\  N . 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

1 1  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

in. 

312 

312 

311 

3-10 

310 

308 

3-OS 

308 

3- 10 

3-10 

310 

3  09 

30- 123 

3  06 

3  05 

305 

304 

304 

3  03 

302 

302 

302 

302 

301 

3-01 

30- 057 

2-98 

2-98 

2-99 

2-99 

300 

300 

3  00 

300 

301 

303 

304 

3-05 

29-996 

316 

316 

317 

3  17 

317 

317 

317 

317 

317 

318 

319 

3-20 

30- 134 

3-21 

3-20 

318 

316 

3-14 

313 

3-12 

3- 11 

311 

311 

310 

310 

30-175 

2-94 

2-92 

2-88. 

2-87 

2-85 

2-83 

2-83 

2-83 

2-83 

2-82 

2-81 

2-81 

29-942 

2-70 

2-75 

2-74 

2-73 

2-72 

2-71 

2-71 

2-72 

2-74 

2-74 

2-75 

2-76 

29-758 

2-79 

2-78 

2-79 

2-80 

2-80 

2-83 

2-84 

2-85 

2-86 

2-86 

2-87 

2-87 

29-800 

2-84 

2-84 

2-85 

2-85 

2-86 

2-85 

2-87 

2-87 

2-88 

2-90 

2-90 

2-90 

29-850 

2-87 

2-87 

2-86 

2-86 

2-86 

2-87 

2-87 

2-88 

2-90 

2-91 

2-91 

2"-92 

29-893 

2-93 

2-92 

2-92 

2-92 

2-91 

2-90 

2-90 

2-90 

2-91 

2-91 

2-91 

2-90 

29-928 

2-92 

2-92 

2-93 

2-93 

2-94 

2-94 

2-95 

2-96 

2-97 

2-98 

2-99 

300 

29-930 

305 

305 

3-04 

304 

304 

303 

302 

3  02 

301 

3-00 

2-99 

2-98 

30  029 

2-89 

2-87 

2-86 

2-85 

2-83 

2-83 

2-82 

2-82 

2-82 

2-82 

2-83 

2-83 

29-886 

2-93 

2-93 

2-94 

2-94 

2-95 

2-95 

2-97 

2-98 

300 

302 

3  04 

305 

29-931 

3-11 

310 

3-10 

307 

3  05 

304 

303 

3  03 

302 

302 

3-00 

2-99 

30- 068 

2-84 

2-82 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

29-865 

2-86 

2-86 

2-86 

2-86 

2-85 

2-85 

2-86 

2-87 

2-88 

2  92 

2-93 

2-94 

29-852 

2-96 

2-95 

2-94 

2-93 

2-93 

2-93 

2-94 

2  94 

2-94 

2-94 

2-95 

2-95 

29-954 

290 

2-90 

2-89 

2-89 

2-88 

2-88 

2-87 

2-86 

2-87 

2-86 

2-87 

2-87 

29-902 

2-97 

2-97 

2-97 

2-98 

2-98 

2-98 

2-99 

2-99 

300 

3  01 

301 

302 

29-952 

307 

3  07 

306 

3  05 

3  03 

3  02 

3-01 

3  00 

2-99 

2-99 

2-99 

2-98 

30070 

2-97 

2-90 

2-96 

2-95 

2-94 

2-93 

2-93 

2-93 

2-94 

2-94 

2-94 

2-94 

29-960 

2-85 

2-84 

2-82 

2-80 

2-8» 

2-80 

2-80 

2-80 

2-82 

2-83 

2-83 

2-83 

29-866 

2-90 

2-89 

2-88 

2-86 

2-84 

2-82 

2-82 

2-81 

2-82 

2-82 

2-81 

2-81 

29-852 

2-83  ' 

2-81 

2-80 

2-78 

2-76 

2-76 

2-75 

2-75 

2-75 

2-75 

2-75 

2-74 

29-804 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-82 

2-83 

2  85 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

29-796 

304 

3  05 

306 

306 

3-06 

3  07 

308 

309 

3- 12 

314 

316 

3-18 

30  040 

3-25 

3-25 

3-24 

3  22 

3-22 

3  21 

3-21 

3  21 

3-22 

3-23 

3-22 

3-22 

30-224 

3  16 

3-16 

3-15 

3-14 

3- 13 

312 

312 

3-12 

313 

3- 13 

3  13 

3- 13 

30-163 

311 

310 

3-08 

307 

3-05 

304 

3  03 

303 

302 

302 

302 

3-02 

30- 097 

29-970 

29-964 

29-959 

29  952 

29-946 

29-943 

29-944 

29-945 

29-952 

29-957 

29-959 

29   961 

29-963 

86263—24 
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Hour 

Ending 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in 

in. 

in. 

in 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

3-02 

3-02 

302 

3-02 

3-02 

3  02 

302 

3  02 

3  02 

3-01 

3-01 

3-0') 

2 

2-92 

2-92 

2-92 

2-93 

2-94 

2-95 

2  95 

2-95 

2-   6 

2-96 

2-96 

2-96 

3 

2  91 

2  91 

2-91 

2-91 

2-92 

2-92 

2;  93 

2-92 

2-92 

2-91 

2-90 

2-89 

1 

2  79 

2  79 

2 -SO 

2-81 

2-82 

2-83 

2-84 

2-8". 

2-86 

2-88 

2-90 

2-91 

2-98 

2-99 

3 -00 

3  00 

3-01 

301 

302 

3  02 

3  03 

3-03 

302 

3-02 

6 

3  -00 

300 

2-99 

2-99 

2-99 

3  00 

3-00 

2-99 

2-98 

2-97 

2-96 

2-95 

7 

2-74 

2-73 

2-73 

2-73 

2-73 

2-72 

2-72 

2-72 

2-72 

2  73 

2-73 

2  73 

2-77 

2-77 

2-77 

2-77 

2-77 

2-78 

2-79 

2-80 

2-80 

2-81 

2-82 

2  82 

2-83 

2-83 

2  ■  83 

2-83 

2-83 

2-83 

2-84 

2-85 

2-   5 

2-85 

2-85 

2-85 

10 

2-92 

2-92 

2  93 

2-94 

2-95 

2-96 

2-97 

2-98 

2-99 

2-99 

2-99 

3  00 

11 

3  03 

303 

3-03 

3-03 

3  03 

3-03 

304 

3-04 

304 

304 

3  03 

3-1  2 

2-90 

2-89 

2-88 

2-88 

2-87 

2-86 

2-85 

2-84 

2-83 

2-83 

2-82 

2-81 

13 

2-82 

2-82 

2-82 

2-81 

2-81 

2-81 

2-80 

2-80 

2-80 

2-81 

2-82 

2-83 

14 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

15 

2-91 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-91 

2-90 

2-90 

2-89 

2-88 

16 

2-9! 

2-T7 

2-97 

2-98 

2-98 

2-99 

3-00 

302 

3-03 

3-04 

3-05 

3  06 

17       .    . 

301 

3  00 

2-99 

2-98 

2-98 

2-98 

2-98 

2-97 

2-96 

2-95 

2-95 

2-94 

18 

2-85 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-83 

2-83 

2-82 

2-82 

2-80 

19. 

2-73 

2-74 

2-73 

2-73 

2-74 

2-75 

2-76 

2-77 

2-78 

2-79 

2-80 

2-82 

20 

3  08 

?,■'  9 

3-09 

3  09 

3- If) 

3   10 

3   11 

311 

3- 11 

3-11 

3-11 

311 

21 

2-90 

2-89 

2-88 

2-87 

2-87 

2-87 

2-86 

2-85 

2-83 

2-83 

2  82 

2-82 

22 

2-74 

2-73 

2-73 

2-72 

2  71 

2-70 

2-69 

2-69 

2-68 

2-67 

2-67 

2-66 

23 

2  66 

2-67 

2  68 

2-68 

2-68 

2-68 

2-69 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

24 

2-68 

2-67 

2-67 

2-6' 

2-66 

2-('6  . 

2  66 

2-66 

2-66 

2-66 

2-66 

2-65 

25 

2-66 

2  ■  fir, 

2-66 

2-66 

2  66 

2-67 

2-67 

2-68 

2-69 

2-70 

2-70 

2-70 

26 

2-68 

2-68 

2-69 

2-69 

2-70 

2-70 

2-71 

2  71 

2-  72 

2-72 

2-72 

2-7' 

27 

2-71 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-72 

2-73 

2-73 

2-72 

2-71 

2-71 

28 

2-77 

2-79 

2-80 

2-81 

2-83 

2-84 

2-86 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

2-90 

29 

2-95 

2-C5 

2-95 

2-95 

2-95 

2-96 

2-96 

2-96 

2-97 

2-97 

2-96 

2-   5 

30 

2-84 

2-84 

2 -S3 

2-83 

2-84 

2-84 

2-85 

2-85 

2-86 

2-87 

2-87 

2-88 

Mean 

29  N.-.l 

29-853 

'."i    vVI 

29-853 

29-856 

29-858 

29-863 

29  865 

29S66 

29-867 

29-866 

29-865 

METEOROLOGICAL    TABLES,    VICTORIA,    B.C. 

for  each  Hour  (120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  June,  1913. 
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Hour 

Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

I 1  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-98 

2-97 

2-95 

2-94 

2-93 

2-92 

2-90 

2-90 

2-90 

2  90 

2-90 

2-91 

29-971 

2-95 

2-94 

2-90 

2-89 

2-88 

2-88 

2-89 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2  90 

29-923 

2-87 

2-85 

2-84 

2-83 

2-80 

2-80 

2-78 

2-78 

2-79 

2  79 

2  79 

2-79 

29-  61 

2-91 

2-92 

2-92 

2-93 

2-94 

2-94 

2-94 

2-94 

2-96 

2-97 

2-8 

2-98 

29-892 

301 

300 

2-99 

2-99 

2-98 

2-98 

2-97 

2-97 

2-98 

2-98 

2-99 

3  00 

29-999 

2-90 

2-88 

2-86 

2-84 

2-81 

2-80 

2-77 

2-76 

2-76 

2-76 

2-76 

2-74 

29-894 

2-72 

2-72 

2  71 

2  71 

2-70 

2-70 

2-71 

2  72 

2-74 

2-75 

2-75 

2-76 

29-726 

2-83 

2-83 

2-83 

2-83 

2-83 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

:-84 

2-84 

2-84 

29-813 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2  85 

2-85 

2-87 

2-89 

2-90 

2-91 

2  91 

2  91 

29-857 

301 

301 

301 

3  01 

3  01 

301 

3-01 

3  02 

3-02 

3  03 

3  03 

3-03 

29-989 

301 

3  00 

2-98 

2-97 

2-95 

2-95 

2  94 

2-93 

2-93 

2-93 

2-92 

2-90 

29-992 

2-80 

2-80 

2-80 

2-81 

2  -81 

2  -SO 

2-80 

2-80 

2-80 

2-81 

2-81 

2-82 

29-830 

l1  82 

2-82 

2-83 

2-84 

284 

2-84 

2-84 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

29-826 

2-86 

2-86 

2-87 

2-88 

2-88 

2-88 

2-89 

290 

2-91 

2-92 

2-92 

2-92 

29-870 

2-87 

2-87 

2-86 

2-86 

2-86 

2-86 

2-87 

2-88 

2  92 

2-93 

2-95 

2-95 

29-895 

307 

307 

3  07 

3  00 

306 

306 

3  06 

305 

3  05 

3  04 

3  03 

3  02 

30-029 

2-93 

2-93 

2-92 

2  -91 

2  89 

2-88 

2-87 

2-87 

2-87 

2-86 

2-86 

2-85 

29-93(1 

2-78 

2-77 

2-70 

2-74 

2-73 

2-72 

2-72 

2-72 

2-72 

2-  72 

2-71 

2-72 

29-783 

2-86 

2-88 

2  93 

2-93 

2  95 

2-96 

300 

3  01 

3-03 

3  05 

307 

3  08 

29-870 

3-09 

307 

305 

3  03 

302 

301 

2-99 

2-97 

2-96 

2-95 

2-93 

2-93 

30-050 

2-82 

2-82 

2-82 

2-81 

2-81 

2-81 

2-81 

2-80 

2-80 

2  ■  79 

2-77 

2-76 

29-830 

2-66 

2-65 

2-64 

2-64 

2  B3 

2  1)3 

2-63 

2-63 

2-14 

2-64 

2-64 

2-65 

29-669 

2-72 

2-73 

2-73 

2-72 

2-71 

2-71 

2-69 

2-68 

2-68 

2-68 

2-68 

2-69 

29-694 

2-65 

2-65 

2-6 

2 -65 

2  -65 

2-65 

2-65 

2-64 

•65 

2-65 

2-65 

2-65 

29-656 

2-70 

2-69 

2-08 

2-68 

2-67 

2-67 

2  -117 

2-67 

2-67 

2-68 

2-68 

2-68 

29-   77 

2-72 

2-72 

2-72 

2-71 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-71 

2-71 

29-705 

2-71 

2-70 

2-70 

2-70 

2-71 

2-72 

2-74 

2-74 

2-76 

2-77 

2-77 

2-77 

29-722 

2-90 

2-91 

2-92 

2-92 

■>  g2 

2-92 

2-93 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2   -888 

2-94 

■93 

2-92 

2-91 

2-89 

2-88 

2-87 

2-87 

2-86 

2-86 

2-85 

2-85 

29-921 

2-91 

2-92 

2-94 

2-95 

2-96 

2-97 

300 

301 

3  02 

303 

304 

3  05 

29-917 

29-861 

29-859 

29-855 

29-851 

29-846 

29-845 

29-845 

29-846 

29  K.-.2 

29-855 

29-855 

29-855 

29-856 

86263— 24£ 
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1>\Y. 


1 

2 
3. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 
19 
■JO 
21 

22 

23 

24 

25. 

26 

27 
28 
29 
30 

31 

Mean 


Hour  Ending 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a  .in . 

4  a.m. 

5  a.m. 

i>  a.m. 

7  a.m. 

S  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

in. 

in. 

305 

3  05 

3-05 

3-05 

3-06 

3-06 

3  117 

3 -OS 

3  -  IIS 

308 

3-07 

3  07 

3-02 

302 

3-01 

3  01 

3  01 

3  00 

3  00 

3.00 

3-00 

2-99 

2-98 

2-97 

2-79 

2-78 

2-77 

2-77 

2-77 

2-76 

2-76 

2-77 

L'  77 

2-77 

2-7S 

2-7S 

2-85 

2-85 

2-85 

2  85 

2  86 

2-86 

2-87 

2-88 

2 -88 

2-89 

2-90 

2-92 

3-02 

302 

3-02 

3  02 

3  04 

3-04 

3  05 

3  05 

3-05 

3  04 

304 

3  03 

2-84 

2  82 

2-80 

2  77 

2-77 

2-7S 

2-79 

2-79 

2-79 

2-79 

2-78 

2-79 

3   in 

311 

3- 11 

3- 11 

3-12 

3-12 

3-12 

3-12 

3-13 

313 

3- 12 

3  12 

2-99 

2-98 

2-98 

2  !>7 

2  97 

2  90 

2  95 

2-94 

2-93 

2-92 

2-90 

2-88 

2-89 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2  92 

2-93 

2-93 

2-94 

2-94 

2-94 

2-98 

2-99 

3-00 

3  00 

304 

306 

3-07 

309 

3  •  13 

3- 14 

3- 16 

3-18 

3-26 

3-26 

3-26 

3-26- 

3-26 

3-27 

3-26 

3-26 

3-25 

3-25 

3-23 

3-23 

2-94 

2-92 

2-90 

2-88 

2-87 

2-87 

2-86 

2  85 

2-84 

2-82 

2-81 

2-80 

2-81 

2-81 

2-81 

2-81 

2-82 

2-83 

2  S4 

2-85 

2S5 

2-86 

2-87 

2-SS 

2-97 

2  '.17 

2  (Hi 

2-96 

2-96 

2-96 

2-9S 

2-99 

3-00 

3  00 

300 

300 

3-09 

3  -09 

310 

311 

312 

3-13 

3-15 

3-16 

3-16 

3-17 

3-17 

3-17 

3-16 

3- Hi 

3-15 

315 

3  15 

316 

3  17 

3  17 

3  17 

3  17 

3-17 

3-17 

315 

3  15 

315 

3  15 

316 

3  16 

3-17 

3  18 

319 

319 

319 

3-20 

3   12 

3-12 

312 

312 

3-12 

3  13 

3  13 

3  13 

312 

3-12 

3  10 

3  09 

2-99 

3  00 

300 

3-00 

301 

3-02 

3  03 

3-04 

3-04 

3  03 

3  03 

3  02 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2  95 

2-95 

2-95 

2-95 

2  94 

2-93 

2-92 

2  S3 

2-83 

2-83 

2-83 

2-83 

2  ■  83 

2-84 

2  SI 

2-84 

2-84 

2-82 

2-82 

2 -7S 

2-80 

2-80 

2  82 

2  ■  82 

2-S4 

2  si 

2-85 

2-S5 

2-85 

2-85 

2-84 

•J  SI 

2-82 

2  83 

2  84 

2S5 

2-85 

2-86 

2 -85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-85 

2-77 

2-79 

2-80 

2-80 

2 -SO 

2  si 

2  82 

2-82 

2-82 

2S1 

2  81 

2-80 

2-78 

2-80 

2-81 

2-82 

2-83 

2-84 

2-85 

2-85 

2-87 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

2-91 

i;  Hi" 

2  93 

2-94 

2  -95 

2  ■  95 

2-96 

2-96 

2-96 

2-96 

2-96 

2-89 

2-89 

2  ■  89 

2-88 

2-90 

2-90 

2-92 

2-91 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-85 

2-85 

2-85 

'_' .  85 

_'  85 

2  85 

2-86 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

2-90 

2-98 

2  'Hi 

3  00 

3  02 

3-03 

3-05 

::  mi 

3-07 

3  OS 

3  09 

3  09 

310 

3-07 

3  07 

3  07 

3-07 

3 -OS 

309 

310 

3-11 

311 

311 

3-11 

3-11 

3  05 

305 

3  05 

3  05 

3  05 

3-05 

3  05 

3-05 

3  05 

3  03 

3-01 

29  957 

29-959 

29-960 

29-966 

29-970 

29-977 

29-981 

29-983 

29-983 

29-980 

29-979 
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THE  NUMBERS  IN  TABLES. 


373 


Hour  Evding 

.Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

S  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

i  i. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

3-06 

3  Of) 

306 

;;  05 

3-04 

303 

.    303 

3  03 

3  03 

303 

3 

■03 

3  03 

30  052 

2-96 

2-95 

2-94 

2-92 

2-90 

2  ss 

2-86 

2-85 

2-84 

2-83 

o 

82 

2-80 

2-78 

2-78 

•       2-79 

2  ■  79 

2 -SO 

2  SO 

2-80 

2-81 

2  ■  83 

2-84 

o 

84 

2-85 

29-791 

2-94 

2-95 

■i  • 96 

2  ■  97 

2-97 

2-97 

2-97 

2-98 

3-00 

3-00 

o 

01 

3-02 

29-925 

302 

302 

3  00 

2  98 

2-95 

2-95 

2-94 

2-94 

2-92 

2-90 

2 

89 

2-87 

29-992 

2-78 

2-79 

2-82 

2-84 

2-87 

2-90 

2-94 

2-97 

3  03 

3-06 

o 

07 

3-08 

29-861 

.'ill 

310 

3  08 

;;  ii: 

306 

3  05 

304 

3-03 

3  03 

3  02 

9 

01 

3  00 

30  (1S4 

2-87 

2-87 

2-87 

2-87 

2-87 

2-86 

2-86 

2-87 

2-88 

2-88 

2 

88 

'J  88 

29-910 

2-94 

2-95 

2-95 

2  95 

2-94 

2  93 

2-93 

2-93 

2-93 

2-94 

2 

95 

2-97 

29-929 

3  19 

3-20 

3-21 

3-22 

3-22 

3-22 

3-22 

3-22 

3-23 

3-24 

3 

25 

3-26 

30- 147 

3-20 

3-18 

3-16 

3  14 

3- 10 

307 

3  04 

3  01 

2-99 

2-98 

2 

97 

2-95 

30160 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-80 

2-79 

2-80 

2  SO 

2-81 

2-81 

2 

81 

2  81 

29-833 

2-90 

2-91 

2-92 

2-93 

2-93 

2-94 

2  95 

2  ■  96 

2-97 

2  97 

2 

97 

2-97 

29-890 

3  00 

301 

3-01 

3-01 

3-01 

3  02 

3  03 

3-05 

3-07 

307 

3 

08 

3-08 

30-008 

3  18 

318 

3- 18 

:;  is 

3-17 

317 

317 

3- 17 

317 

3-17 

3 

16 

316 

30-153 

3  17 

3-16 

3- 16 

3- 15 

314 

3  13 

313 

3-13 

3-13 

314 

3 

1* 

3  15 

30- 154 

3-19 

3-18 

3-17 

3-16 

3  16 

3- 15 

314 

313 

313 

3-13 

3 

13 

3-12 

30- 160 

3  07 

3  05 

3-04 

3-02 

2  ■  99 

2-98 

2-98 

2-98 

2-98 

2-98 

2 

98 

■i  ■  us 

30-060 

3  00 

2-98 

2-97 

2-96 

2-95 

2-94 

2-93 

2-93 

2-93 

2-93 

2 

94 

2  94 

29-984 

2-90 

2-89 

2-87 

2-86 

2-84 

2-82 

2-82 

2-81 

2-82 

2-82 

2 

82 

1  83 

29-893 

2-80 

2-77 

2-76 

2-75 

2-7.1 

2-75 

2  7.", 

2-75 

2-75 

2-75 

2 

75 

2-77 

29-795 

2-84 

2-83 

2-82 

2-80    . 

2-79 

2-77 

2  77 

2-77 

2  78 

2  SO 

2 

80 

2-80 

29-813 

2-84 

2-82 

"  2-80 

2-78 

2-711 

2  7.'. 

2-75 

2-75 

2-75 

2  ■  75 

2 

75 

2-76 

29-807 

2-80 

2-79 

2-77 

2-7G 

2  ■  7.-. 

2  7:; 

2-73 

2  73 

2-74 

2  ■  75 

2 

75 

2-77 

29-780 

2-89 

2-89 

2-89 

2-88 

2-87 

2-86 

2-86 

2-86 

2-87 

2-89 

2 

90 

2-90 

29-860 

2-96 

2-9.i 

2-95 

2-93 

2-92 

2-90 

2-90 

2-88 

2-88 

2-88 

2 

88 

2-89 

29-926 

2-89 

2-88 

2  SO 

2-85 

2-84 

2-83 

2-82 

2-82 

2-82 

2-83 

2 

84 

2-85 

29  871 

2-90 

2-90 

2-90 

2-89 

2-88 

2-90 

2-91 

2-94 

2-94 

2-95 

2 

96 

2  ■  97 

29-893 

3-10 

3  10 

309 

308 

3-08 

308 

306 

305 

306 

3-07 

3 

07 

3-07 

30061 

3- 10 

3-10 

310 

308 

3  07 

3  05 

304 

3  05 

305 

3-05 

3 

05 

305 

30-079 

3  00 

300 

2-98 

2-96 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2 

95 

2-96 

30-004 

29-973 

29-969 

29-964 

29-956 

29-947 

29-941 

29-939 

29-940 

29-945 

29-949 

29-950 

29-953 

29-961 
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27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


Hour  Ending 


Day. 


1  a.m. 


2  a.m. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  .    . 

14 

15 

16 

17 

18 

19       . 

20 

21 

22 
23 
24 
25 

26 

27 

28 

29 

:so 

31 

Mean. 


2-95 

2-94 
3  00 
2-98 
300 
3  06 
3-18 
2-97 
2-95 
2-84 
2-83 
2-83 
2-87 
2-85 
2-96 
2-92 
2- 85 
301 
3  10 
306 
301 
291 
2-90 
305 
2-88 
2-94 
313 
304 
3  00 
2-97 
2-75 


in. 
2-95 

2-95 
300 
2-99 
300 
300 
3-18 
2-95 
2-95 
2-84 
2 '83 
2-83 
2-80 
2-85 
2-95 
2-91 
2-85 
302 
3  09 
306 
3  00 
2-92 
2-92 
3  06 
2-86 
2-95 
3-14 
3  03 
301 
2-96 
2-75 


29-959 


29-959 


3  a.m. 


in. 
2-96 


29 


961 


4  a.m. 


in. 
2-96 
2  96 
00 
01 
02 
07 
19 
95 
95 
85 
84 
85 
85 
85 
95 
90 
85 
02 
08 
08 
00 
94 
93 
05 
85 
97 
16 
02 
03 
95 


29 


964 


m. 
2-97 
2-95 
■00 
301 
3  03 
3  07 
3-17 
2-95 
2-95 
2-85 
2-84 
2-85 
2-85 
2-85 
2-95 
2-90 
2-85 
302 
3  08 
308 
300 
2-93 
2-95 
3  05 
2-85 
2-98 
3- 17 
302 
3  04 
2-94 
2-74 


29-964 


2-97 

2-97 
3  00 
3-02 
3-03 
3-08 
3-20 
2-95 
2-95 
2-85 
2-85 
2-86 
2-85 
2-85 
2-96 
2-90 
2-85 
3  03 
307 
3  10 
300 
2-94 
2-98 
3  05 
2-85 
3  00 
3-18 
3  03 
305 
2-94 
2-74 


29-971 


7  a.m. 


2-98 
2-96 
3-01 
3  02 
3  04 
3- 10 
3-20 
2-95 
2-95 
2-85 
2-86 
2-88 
2-85 
2-87 
2-96 
2-90 
2 -87 
3  05 
3-07 
311 
3-00 
2-95 
3  00 
3  05 
2-85 
301 
3-20 
3  03 
306 
2-94 
2-75 


29-978 


8  a.m. 


2-98 

3  00 

3  02 

3-05 

3  •  10 

3  18 

2-9 

2-95 

2-85 

2-87 

2-89 

2-85 

2-88 

2-96 

2-90 

2-88 

3  05 

3-08 

3-11 

3  00 

2-95 

300 

3-06 

2-85 

303 

3-21 

302 

3  06 

2-94 

2-76 


29-981 


9a.m. 


2-98 
2-99 
3  00 
3-02 
3-05 
3-11 
3-20 
2-95 
2-95 
2-85 
2-87 
2-90 
2-  4 
2-88 
2-98 
2-90 
2-89 
306 
308 
312 
300 
2-95 
302 
3  07 
2-85 
304 
3-21 
3  02 
3  07 
2-93 
2-77 


29  '.in:, 


10  a.m. 


in. 

2-97 

2-99 

3-00 

3  03 

3  05 

3-13 

3-20 

2-95 

2-93 

2-85 

2-88 

2-90 

2-84 

2-90 

2-98 

2-89 

2-90 

3-07 

3-07 

313 

2-99 

2-94 

3-06 

3-05 

2-85 

3-05 

3-20 

301 

3-07 

2-92 

2-78 


29-986 


1 1  a.m. 


in. 

2-97 

2-98 

3-01 

3-03 

3  05 

3- 14 

3-20 

2-97 

2-93 

2-85 

2-90 

2-90 

2-83 

2-90 

2-98 

2-88 

2-90 

3-08 

3-07 

3-13 

2-98 

2-95 

3  05 

305 

2-85 

306 

3   19 

3  00 

3-07 

2-90 

2-79 


29-987 


Noon. 


2-96 
3-00 
3  00 
303 

3  05 
3-15 
3-17 
2-98 
2-92 
2-83 
2-90 
2-90 
2-83 
2-92 
2-98 
2-  6 
2-90 
3 -OS 
306 
312 
2-97 
2-93 
3-06 
304 
2-84 
306 
3-1S 
2-99 
3  07 
2-89 


29-983 
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for  each  Hour  (120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  August,  1913. 
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Hour 

Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

1  1  p. Ml. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-95 

2-95 

2-92 

2  91 

2-90 

2-88 

2-88 

2-89 

2-90 

2  90 

2-92 

2 

93 

2g  939 

2-99 

2-97 

2-98 

2-98 

2-98" 

2-98 

2-98 

2-98 

3  00 

300 

3-00 

3 

00 

29-978 

2-98 

2-97 

2:6 

2  95 

2-94 

2-93 

2-93 

2-94 

2-96 

2-96 

2-97 

2 

98 

29-980 

302 

300 

2-98 

2-96 

2-96 

2  95 

2-97 

2-97 

2-99 

2-99 

3  00 

3 

00 

29  998 

3  05 

3  03 

302 

3-02 

302 

3-02 

302 

304 

3-05 

3  05 

3-07 

3 

07 

30  035 

3- IS 

3- 15 

3-14 

3  15 

315 

3- 16 

3- 15 

316 

317 

3  IS 

3-18 

3 

19 

30- 123 

3-15 

315 

3  13 

3- 10 

3  08 

3  06 

3  04 

1 
2-95 

3  00 

300 

2-96 

2-9. 

2 

97 

30,118 

2-96 

2-C8 

2-97 

2-95 

2-96 

2-95 

2-95 

2  95 

2-95 

2-95 

2 

95 

29  956 

2-91 

2-90 

2-88 

2-85 

2-85 

2-83 

2-82 

2-83 

2-83 

2-83 

2-84 

2 

84 

29-595 

2-83 

2-81 

2-80 

2-80 

2-77 

2-77 

2-  7 

2-78 

2-80 

2-80 

2-81 

2 

82 

29-822 

2-88 

2-87 

2-85 

2-85 

2-85 

2-84 

2-83 

2-83 

2-83 

2-82 

2-82 

2 

82 

29  850 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

■90 

2-90 

2-90 

2-89 

2-88 

2 

88 

29-883 

2-82 

2-82 

2-82 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-85 

2-85 

2  85 

2-85 

2 

85 

29-843 

2-93 

2-94 

2-95 

2-95 

2-  5 

2-95 

2.95 

_'  95 

2-90 

2-90 

2-96 

2 

96 

29-910 

2-98 

2-97 

2-96 

2-95 

2-95 

2-94 

2-94 

2-94 

2-94 

2-92 

2 

92 

29-954 

2-85 

2-85 

2-85 

2-28 

2-82 

2-83 

2-82 

2  84 

2-84 

.'   S4 

2-85 

2 

85 

29   S68 

2-90 

2-92 

2-93 

2-94 

2-95 

2-96 

2-97 

2-98 

2-99 

3  00 

3  00 

3 

01 

29-916 

3  10 

310 

3   10 

3-10 

3- 10 

3-10 

3  10 

3-10 

310 

310 

3-10 

3 

10 

30-011 

3  05 

3-05 

3  05 

3  04 

3  04 

3-03 

303 

303 

3  05 

3  05 

3-0) 

3 

05 

30-061 

3-10 

3  08 

305 

3-04 

303 

302 

3-01 

3  01 

3  01 

301 

301 

3 

02 

30-065 

2-95 

2-95 

2-95 

2-93 

2-92 

2-90 

2-90 

2-91 

2-90 

2-90 

2-90 

2 

91 

2,9-957 

2-90 

2-87 

2-86 

2-85 

2-85 

2-85 

2-86 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

2 

90 

29-905 

3-  or. 

3  05 

305 

3  04 

3-03 

302 

3-03 

304 

3  05 

305 

3  05 

3 

05 

30012 

3  03 

3  00 

2-98 

2-96 

2-95 

2-93 

2-92 

2-92 

2-90 

2-90 

2-90 

2 

89 

29-997 

2-83 

2-82 

2-82 

2-82 

2-83 

2-83 

2-84 

2-85 

2-87 

2-89 

2-91 

2 

96 

29-853 

307 

307 

307 

307 

307 

3  07 

308 

309 

3-10 

310 

311 

3 

12 

30-045 

3- 15 

314 

310 

309 

307 

306 

3  06 

306 

3  06 

306 

3-06 

3 

05 

30- 128 

2-97 

2-97 

2-97 

2-96 

2-96 

2-96 

2-96 

2-97 

2-98 

2-98 

2-99 

3 

00 

29-996 

3-   6 

3  05 

3-03 

3  00 

3  00 

2-98 

2  (17 

2-96 

2-96 

2-97 

2  97 

2 

97 

30  020 

2-86 

2-84 

2-83 

2-80 

2-78 

2-77 

2-76 

2-76 

2  77 

2-77 

2-76 

2 

76 

29S83 

2-78 

2-78 

2-78 

2-7S 

2-78 

2-79 

2-78 

2-80 

2-S2 

2-83 

2-83 

2 

83 

29-779 

29-973 

29-966 

29-957 

29-948 

29-945 

29-939 

29-937 

29-943 

29-949 

29-949 

29-952 

29 

95i ; 

29-962 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Victoria,  B.C.,  from  Self-registering  Instruments, 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


Day. 

Hour  Ending 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

2-83 

2-84 

2-84 

2-84 

2-85 

2-85 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

2-90 

2  90 

■i 

2  72 

2  71 

2-68 

2-67 

2-65 

2-64 

2-63 

2  60 

2-58 

2-57 

2-54 

2-51 

3   

2,45 

2,47 

2-50 

2-52 

2  54 

2  56 

2-57 

2-58 

2-58 

2-58 

2-58 

2-57 

4 

2-54 

2-55 

2-55 

2-56 

2-57 

2-58 

2-58 

2-59 

2-62 

2-63 

2-65 

2-69 

5 

2-88 

2-89 

2-90 

2-92 

2-94 

2-95 

2-97 

2-98 

301 

302 

303 

304 

6 

308 

309 

311 

3-11 

312 

313 

3- 14 

315 

316 

316 

3-16 

315 

7.-.    ... 

303 

302 

301 

301 

3-00 

2-99 

2-98 

2-99 

2-98 

2-97 

2-95 

2-92 

S 

2-80 

2-79 

2-78 

2-77 

2-75 

2-75 

2-75 

2-76 

2-77 

2-77 

2-79 

2-81 

9     

2-97 

2-97 

2-97 

2-98 

3  00 

301 

303 

3-04- 

305 

306 

307 

308 

10 

3- 13 

3  13 

3- 13 

314 

3- 15 

316 

3-17 

318 

319 

3-20 

3-21 

3-21 

11 

3-22 

3-21 

3-20 

3-20 

3- 19 

319 

318 

317 

316 

315 

314 

312 

12 

2-96 

2-96 

2-94 

2-93 

2-93 

2-93 

2-93 

2-92 

2-90 

2-90 

2-88 

2-87 

13 

280 

2-82 

2-83 

2-84 

2-85 

2-87 

2  90 

2  91 

2-94 

2-95 

2-96 

2-96 

14 

3  06 

306 

307 

307 

307 

307 

308 

308 

309 

3-10 

3- 10 

310 

15. 

307 

307 

307 

308 

308 

308 

308 

308 

309 

3-10 

310 

311 

16 

3  15 

315 

315 

315 

315 

3- 15 

316 

316 

3- 16 

3-16 

315 

314 

17 

2-96 

2-95 

2-93 

2-92 

2-90 

2-88 

2-89 

2-89 

2-88 

2-87 

2-85 

2-84 

18 

2-86 

2-87 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

2-92 

2-93 

2-96 

2-98 

300 

3  01 

19 

311 

312 

3-12 

312 

312 

313 

314 

314 

315 

315 

3-15 

314 

20 

2-98 

2-97 

2-96 

2-95 

2-94 

2-94 

2-94 

2-93 

2-92 

2-92 

2-90 

2-88 

21 

2-75 

2-75 

2-74 

2-75 

2-76 

2-70 

2-76 

2-78 

2-78 

2-80 

2-80 

2-81 

22 

301 

303 

304 

3-04 

306 

307 

3  10 

312 

313 

314 

316 

316 

23 

3-23 

3-23 

3-23 

3  24 

3-25 

3-26 

3-26 

3-27 

3-26 

3-26 

3-25 

o-24 

24     .. 

311 

311 

311 

309 

309 

3  09 

309 

309 

308 

3-07 

307 

306 

25 

302 

3  02 

302 

302 

302 

302 

3  03 

303 

3-03 

3  03 

3  03 

303 

26 

2-95 

2-94 

2-94 

2-93 

2-92 

2-92 

2-91 

2-92 

2-92 

2-92 

2-91 

2-90 

27 

2-81 

2-80 

2-7S 

2-77 

2-77' 

2-77 

2-75 

2-74 

2-74 

2-73 

2-72 

2-71 

28 

2-74 

2-76 

2-77 

2-78 

2-79 

2-80 

2-82 

2-83 

2-83 

2-84 

2-85 

2-85 

29 

305 

307 

309 

310 

311 

313 

3- 15 

3-17 

3-19 

3-20 

3-21 

3-22 

30 

3-25 

3-25 

3-25 

3-25 

3-26 

3-27 

3-27 

3-27 

3-28 

3-28 

3-27 

3-25 

Mean. 

29-951 

29-953 

29-953 

29-954 

29-957 

29-962 

29-968 

29-973 

29-977 

29-980 

29-979 

29-976 
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Hour 

Snding. 

Mean. 

I  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-88 

2-88 

2-87 

2-85 

2-84 

2-83 

2-80 

2-78 

2  77 

2-76 

2-75 

2-74 

29-839 

2-49 

2-48 

2  47 

2-46 

2-45 

2  44 

2-43 

2-43 

2-43 

2-43 

2-43 

2  44 

29-537 

2-56 

2  55 

2  52 

2  50 

2-48 

2  47 

2-47 

2-48 

2  50 

2-53 

2-53 

2-54 

29-526 

2  72 

2-74 

2  7.i 

2-70 

2-76 

2-77 

2-78 

2-81 

2-83 

2-83 

2-84 

2-86 

29-690 

304 

304 

304 

3  04 

.3  04 

304 

3-04 

3-05 

307 

307 

3-08 

308 

30-007 

3  13 

3  12 

310 

3-08 

3  07 

306 

306 

3-06 

306 

305 

3  04 

3-04 

30- 101 

2-90 

2-89 

2-88 

2-86 

2-85 

2-83 

2-83 

2-82 

2-82 

2-82 

2-81 

2-80 

29-915 

2-84 

2-85 

2-86 

2-86 

2-87 

2-88 

2-89 

2-92 

2-93 

2-94 

2-95 

2-97 

29-83 

308 

308 

3-08 

308 

3-08 

3-08 

3  10 

310 

311 

312 

3-13 

3-13 

30  05.S 

3-22 

3  22 

3-22 

3-22 

3-22 

3-22 

3-22 

3-22 

3-22 

3-22 

3-22 

3-22 

30- 193 

3- 10 

3-07 

304 

302 

2-99 

2-98 

2-97 

2  97 

2-97 

2-97 

2-96 

2-96 

30-089 

2-86 

2-85 

2-83 

2-82 

2-80 

2-80 

2-79 

2-78 

2-78 

2-78 

2-78 

2-79 

29-863 

2-97 

2-98 

2-99 

3  00 

300 

301 

302 

3-02 

3-03 

3-04 

3  04 

3-05 

29-949 

310 

3  10 

310 

309 

3  07 

307 

307 

3-06 

3-07 

3  07 

3-07 

307 

30-079 

312 

312 

312 

312 

312 

312 

3- 13 

3- 13 

3-14 

3- 14 

3-14 

3- 14 

30- 106 

312 

3-10 

3  07 

305 

304 

302 

3-00 

300 

2-98 

2-97 

2-97 

2  ■  96 

30- 088 

2-84 

2-85 

2-86 

286 

2-86 

2-86 

2-85 

2-85 

2-86 

2-86 

2-86 

2-86 

29-876 

303 

303 

3  04 

305 

3-05 

305 

305 

306 

308 

3  10 

310 

3-11 

29-993 

312 

3-08 

3-05 

3  04 

301 

300 

3-00 

3  00 

300 

3  00 

2-99 

2-98 

30  078 

2-86 

2-84 

2-82 

2-80 

2-78 

2-77 

2-76 

2-76 

2-76 

2-76 

2-76  - 

2-76 

29-861 

2-84 

2-85 

2-85 

2-86 

2-86 

2-87 

2-89 

2-91 

2  93 

2-96 

2-97 

2-98 

29-834 

317 

317 

317 

3   17 

318 

319 

3  19 

3-20 

3  21 

3-22 

3-23 

3-23 

30- 141 

3  21 

3-20 

317 

316 

3  15 

314 

3-13 

3- 12 

3  12 

3  11 

311 

311 

30- 196 

305 

3  04 

3  03 

302 

3-00 

2-98 

2-98 

2-99 

300 

3-00 

3-01 

3  02 

30-049 

3  03 

3  02 

3  01 

2-98 

2-97 

2-97 

2-97 

2-97 

2-97 

2  96 

2-96 

2-95 

30- 003 

2-88 

2-87 

2-86 

2-84 

2-83 

2-83 

2-82 

2-83 

2  83 

2-83 

2-82 

2-81 

29-880 

2-68 

2  07 

2  67 

2-65 

2  65 

2-65 

2-65 

2-66 

2-68 

2-71 

2  72 

2  73 

29-717 

2-86 

2-87 

2-87 

2-88 

2-88 

2-89 

2-92 

2-94 

2-97 

2-98 

3  01 

303 

29-865 

3  21 

3-20 

3-20 

3-20 

3  20 

3  21 

3-22 

3-23 

3-23 

3-23 

3-24 

3-24 

30- 179 

3-24 

3-22 

3-20 

3-20 

319 

318 

3-18 

318 

3  18 

318 

3  18 

3-18 

30-228 

29-972 

29-966 

29-958 

29-951 

29  943 

29-940 

29-940 

29-945 

29-951 

29-955 

29-957 

29-959 

29-959 
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Day. 

Hour  Ending 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

1 1  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

318 

3  18 

317 

317 

3-16 

316 

317 

3  17 

3-17 

3 

17 

3  15 

3- 14 

c 

2-97 

2-97 

2-97 

2-97 

2-98 

2-99 

3  00 

301 

3  02 

3 

03 

303 

304 

3 

301 

300 

2-98 

2-96 

2-94 

2-93 

2-93 

2-93 

2-94 

o 

94 

2-94 

2-94 

4 

2-97 

2-98 

2-99 

300 

3  01 

304 

3  06 

3  07 

307 

3 

08 

309 

309 

5 

312 

312 

3- 12 

312 

3-12 

3  13 

'    313 

3  13 

313 

3 

13 

311 

310 

6 

2-92 

2-91 

2-88 

2-86 

2-84 

2-82 

2-78 

2-76 

2-73 

2 

70 

2-66 

2-62 

7 

2-53 

2-55 

2-57 

2-58 

2-61 

2-63 

2-65 

207 

2-70 

2 

73 

2-75 

2-77 

8 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-83 

2-83 

2-82 

2 

81 

2-80 

2-80 

9 

2-86 

2-87 

2-88 

2-89 

2-89 

2-90 

2  92 

2-95 

2-95 

2 

96 

2-97 

2-97 

10 

2-95 

2-94 

2-90 

2-87 

2-83 

2-81 

2-80 

2-79 

2-77 

2 

78 

2-78 

2-77 

11 

2-78 

2-78 

2-79 

2-80 

2-82 

2-83 

2-85 

2-85 

2-87 

2 

87 

2-88 

2'87 

12 

2-81 

2-80 

2-78 

2-77 

2-75 

2-74 

2-74 

2-74 

2-74 

2 

73 

2-72 

2-70 

13 

2-48 

2-48 

2-48 

2-49 

2-54 

2-56 

2-63 

2-06 

2-73 

2 

77 

2-82 

2-S5 

14 

312 

3- 13 

3  14 

315 

3-17 

3-18 

3- 19 

3-20 

3-23 

3 

23 

3-23 

2-33 

15 

2-98 

2-98 

2-97 

2-97 

2-98 

2-99 

3  00 

3  00 

301 

3 

02 

303 

304 

16 

314 

315 

3-17 

318 

318 

319 

320 

3-22 

3-23 

3 

24 

3-24 

3-24 

17 

3-20 

3-20 

3-20 

3-20 

3-21 

3-21 

3-22 

3  23 

3- 24 

3 

24 

3-25 

3-25 

18 

3-35 

3-35 

3-36 

3-36 

3-37 

3-37 

3-40 

3-42 

3-43 

3 

45 

3-45 

3-45 

19 

3-50 

3-50 

3-48 

3-47 

3-46 

3-45 

3-44 

3-43 

3-42 

3 

40 

3-38 

3-36 

20 

3  14 

313 

3-12 

311 

3-12 

.111 

310 

310 

311 

3 

10 

309 

309 

21 

304 

305 

305 

305 

306 

3-07 

3-08 

310 

311 

3 

12 

313 

315 

22..:. 

3- 19 

3  19 

319 

3-18 

3-18 

3-18 

3  17 

3-17 

317 

3 

17 

3-17 

3- 16 

23 

312 

3-12 

311 

3  10 

3  10 

3  10 

310 

310 

310 

3 

10 

3  10 

3-10 

24 

306 

3  06 

306 

307 

307 

308 

309 

310 

312 

3 

13 

3- 16 

317 

25 

3-38 

3-40 

3-40 

3-41 

3-42 

3-42 

3-40 

3-40 

3-40 

3 

39 

3-38 

3-35 

26 

304 

3  02 

300 

2-99 

2-99 

2-98 

2-97 

2-95 

2-95 

2 

95 

2-95 

2-95 

27 

306 

307 

308 

308 

3-09 

3  10 

312 

3-14 

315 

3 

16 

3  10 

317 

28 

3-21 

3  21 

3-21 

3-20 

3-20 

3  20 

319 

318 

318 

3 

18 

3- 19 

3-20 

29... 

309 

3  09 

307 

3  06 

305 

304 

303 

303 

303' 

3 

02 

300 

2-98 

30 

2-90 

2  91 

2-92 

2-92 

2-92 

2-92 

2  93 

2-93 

2-93 

2 

94 

2-94 

2-94 

31 

2-90 

2-90 

2-89 

2-88 

2-88 

2-87 

2-86 

2-86 

2-86 

2 

86 

2-86 

2-86 

Mean   . 

30  027 

30  028 

30  025 

30  023 

30  025 

30  027 

30  032 

30  036 

30- 042 

30-1 

)45 

30  045 

30  044 
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for  each  Hour  (120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  October,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 


Hour  Endinc 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

311 

309 

3-07 

306 

3 

04 

303 

3 

01 

300 

300 

3  00 

2-99 

2-97 

30-098 

304 

3  05 

305 

3  04 

3 

03 

3  03 

3 

04 

304 

305 

3-05 

304 

303 

30-020 

2-94 

2-95 

2-95 

2-95 

2 

94 

2-94 

2 

95 

2-95 

2-96 

2-96 

2-97 

2-97 

29-953 

310 

310 

310 

310 

3 

09 

3  -09 

3 

09 

3- 10 

310 

311 

3- 11 

312 

30-069 

3  OS 

3  00 

304 

301 

2 

99 

2-98 

2 

97 

2  97 

2-96 

2-95 

2-94 

2-93 

30  056 

2-56 

2-55 

2-50 

2-48 

o 

47 

2-46 

2 

45 

2-45 

2  45 

2-47 

2-48 

2-52 

29-638 

2-78 

2-78 

2-79 

2-80 

2 

82 

2 -S3 

2 

83 

2-83 

2-83 

2 -S3 

2-83 

2-84 

29-730 

2-79 

2-78 

2-78 

2-80 

2 

80 

2-81 

2 

82 

2-83 

2-83 

2-84 

2-85 

2-85 

29-821 

2-97 

2-97 

2-97 

2-97 

2 

98 

2-98 

2 

98 

2-98 

2-98 

2-98 

2-96 

2-96 

29-945 

2-76 

2  70 

2-70 

2-76 

2 

75 

2-75 

2 

76 

2-76 

2-76 

2-77 

2-78 

2-78 

29-798 

2-87 

2-87 

2-87 

2-87 

o 

87 

2-87 

2 

86 

2-86 

2-85 

2-84 

2-83 

2-83 

29-845 

2-63 

2-60 

2-58 

2-56 

2 

54 

2-53 

2 

50 

2  52 

2-48 

2-43 

2-45 

2-47 

29-638 

2-88 

2-90 

2-94 

2-95 

2 

97 

2-98 

3 

00 

3  02 

304 

3  06 

3  07 

310 

29-808 

3-22 

3  21 

3-20 

3- IS 

3 

16 

315 

3 

13 

3   11 

306 

3  04 

300 

2-98 

30-152 

304 

3  04 

305 

3  05 

3 

05 

306 

3 

07 

309 

3- 10 

312 

312 

313 

30-037 

3-24 

3-24 

3-23 

3-22 

3 

22 

3-21 

3 

21 

3-21 

3-20 

3-20 

3-21 

3  21 

30-208 

326 

3-27 

3-27 

3-28 

3 

29 

3-30 

3 

30 

3-30 

3-33 

3-33 

3-34 

3-34 

30-261 

3-46 

3-47 

3-47 

3-48 

3 

49 

3-49 

3 

48 

'  3-48 

3-49 

3-49 

3-49 

3-50 

30-440 

3-34 

3-32 

3-30 

3-28 

3 

25 

3-23 

3 

22 

3  21 

319 

317 

3-17 

3-15 

30-338 

305 

3  04 

304 

304 

.     3 

02 

302 

3 

02 

302 

302 

302 

303 

3-03 

30-070 

316 

316 

316 

316 

3 

16 

3-16 

3 

16 

317 

318 

318 

3- 18 

3- 18 

30- 126 

315 

3- 13 

312 

312 

3 

10 

3- 10 

3 

11 

311 

310 

310 

3-11 

312 

30- 145 

308 

307 

3  06 

305 

3 

05 

3  05 

3 

05 

305 

3  05 

3  05 

3-06 

306 

30-080 

3  18 

3-20 

3  ■  22 

3-23 

3 

25 

3-27 

3 

30 

3-31 

3-32 

3-35 

3-36 

3-37 

30- 189 

3-32 

3-28 

3  24 

3-20 

3 

18 

316 

3 

15 

315 

3-15 

308 

307 

307 

30-283 

2-94 

2-94 

2-94 

2-95 

9 

95 

2-96 

2 

98 

2-98 

301 

3  03 

3-04 

305 

29-980 

318 

318 

318 

31S 

3 

19 

3- 19 

3 

20 

3-20 

3-21 

3  21 

3-21 

3-21 

30  155 

317 

315 

314 

3-13 

3 

12 

311 

3 

11 

310 

3  10 

310 

310 

3  09 

30-157 

2-95 

2-93 

2  91 

2-90 

2 

89 

2-88 

2 

88 

2-88 

2-88 

2-88 

2S9 

2-90 

29-969 

2-93 

2-92 

2-90 

2-90 

2 

89 

2-88 

2 

88 

2-88 

2-89 

2-89 

2-90 

2-90 

29-91 

2-87 

2-90 

2-92 

2-93 

2 

94 

2-96 

2 

96 

2-97 

2-99 

300 

302 

303 

29-907 

30  034 

30029 

30  024 

30  020 

30 

016 

30-015 

30 

015 

30017 

30-018 

30017 

30-020 

30-022 

30-027 

380 
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Hour  Ending 


Day. 


1 

2 

9 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10     .... 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20.    ..." 

21 

22 

23 

24 

25 

26     .     . 
27. 

28 

29 

30 

Mean. 


1  a.m. 


03 
10 
94 
72 
03 
35 
10 
04 
80 
90 
85 
01 
08 
15 
10 
46 
67 
76 
61 
55 
66 
65 
00 
64 
40 
63 
53 
94 
28 
07 
29-788 


3  a.m. 


04 
10 
94 
7") 
62 
39 
10 
02 
82 
90 
86 
02 
08 
16 
07 
47 
67 
76 
58 
55 
68 
64 
99 
64 
40 
64 
55 
95 
27 
08 


29-791 


in. 
3  04 
311 
2-90 
2-76 
2-61 
2-47 
312 
300 
2-83 
2-90 
2-86 
303 
3-08 
3-17 
305 
2-48 
2-67 
2-77 
2-55 
2-54 
2-69 
2-65 
2-98 
2-64 
2-41 
2-64 
2-56 
2-96 
2-26 
3-11 
29-795 


4  a.m. 


in. 
3-05 
311 
2-88 
2-70 
2-60 
2-53 
3-12 
2-99 
2-83 
2-90 
2-87 
304 
308 
3-17 
3  03 
2-52 
2-67 
2-7S 
2-48 
2-54 
2-70 
2-65 
2-97 
2-64 
2-40 
2-64 
2-57 
2-96 
2-26 
3  13 
29-796 


in. 

305 

3- 11 

2-85 

2-76 

2-59 

2-59 

312 

2-98 

2-83 

2-90 

2-87 

304 

308 

318 

3  00 

2-54 

2-67 

2-79 

2-45 

2-52 


2-95 

2-62 
2-38 
2-64 
2-59 
2-96 
2-25 
315 
27-796 


in. 
3  05 
3- 11 
2-84 
2-78 
2-59 
2-63 
311 
2-97 
2-83 
2-90 
2-88 
305 
3  08 
318 
2-98 
2-56 
2-68 
2-81 
2-44 
2-51 
2-73 
2-72 
2-93 
2-61 
2-37 
2-63 
2-60 
2-96 
2-25 
3  16 
29-798 


306 
3-11 

2-82 
2-79 
2-60 
2-68 
3  12 
2-96 
2-83 
2-90 
2-89 
306 
3-10 
3-20 
2-95 
2-59 
2-68 
2-83 
2-37 
2-51 
2-76 
2-75 
2-90 
2-60 
2-J7 
2-59 
2  00 
2-94 
2-26 
3- 18 
29 • 800 


8  a.m. 


in. 
3  08 
311 
2-82 
2-79 
2-58 
2-74 
3-12 
2-95 
2-83 
2-90 
2-90 
3  07 
310 
3-21 
2-93 
2-61 
2-69 
2-84 
2-38 
2-50 
2-78 
2-80 
2-89 
2-60 
2-36 
2-57 
2-63 
2-93 
2-28 
3  19 
29-806 


9  a.m. 


in. 
308 
311 
2-80 
2-79 
2-57 
2-79 
3  13 
2-92 
2-84 
2-90 
2-92 
309 
3-11 
3-22 
2-88 
2-64 
2-70 
2-84 
•2-39 
2-50 
2-81 
2-83 
2-87 
2-58 
2-36 
2-55 
2-65 
2-88 
2-30 
3-20 
29-SII9 


10  a.m. 


in. 
3-09 
311 
2-78 
2-80 
2-56 
2-82 
313 
2-90 
2-84 
2-90 
2-93 
310 
311 
3-22 
2-87 
2-67 
2-70 
2-84 
2-40 
2-50 
2-83 
2-85 
2-86 
2-58 
2-36 
2-54 
2-66 
2-87 
2-34 
3-21 
29-812 


11  a.m. 


in. 
3-09 
3- 10 
2-76 
2-78 
2-5.5 
2-87 
3-13 
2-87 
2-85 
2-89 
2-93 
3- 10 
311 
3-22 
2-85 
2-68 
2-68 
2-84 
2-42 
2-50 
2-84 
2-87 
2-82 
2-57 
2-40 
2-50 
2-67 
2-83 
2-37 
3-20 
29-810 


Noon. 


3-08 
3-09 
2-75 
2-75 
2-50 
2-88 
3-13 
2-84 
2-85 
2-88 
2-93 
3-10 
310 
3-23 
2-80 
2-70 
2-67 
2-84 
2-42 
2-48 
2-84 
2-88 
2-78 
2-55 
2-43 
2-46 
2-67 
2-80 
2-43 
3-20 
29-802 


METEOROLOGICAL    TABLES,    VICTORIA,    B  C. 

for  each  Hour  (120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  November,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 


381 


Hour  Ending. 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

S  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

1 1  p.m. 

Mid- 
night . 

in. 

in'. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

307 

3  07 

3-07 

3  07 

307 

3  07 

308 

308 

308 

308 

309 

310 

30-070 

309 

307 

305 

3  04 

3  03 

3  01 

300 

3  00 

2-99 

2-98 

2-97 

2-96 

30  061 

2-70 

2-67 

2-65 

2-63 

2-62 

2-63 

2-62 

2-61 

2-62 

2-64 

2-66 

2-69 

29-742 

2-67 

2-66 

2-70 

2-70 

2-69 

2-69 

2-68 

2-68 

2-67 

2-66 

2-65 

2-64 

29-723 

2-46 

2  42 

2-37 

2-35 

2  32 

2-28 

2-25 

2-20 

2  17 

2- 16 

217 

2-24 

29-433 

2-90 

2-94 

2-95 

2-97 

2-99 

303 

304 

3-04 

3  05 

3  07 

308 

309 

29-829 

3- 12 

313 

3- 12 

311 

311 

310 

310 

3-10 

310 

3-09 

307 

306 

30110 

2-81 

2-80 

2-78 

2-76 

2-75 

2-74 

2-73 

2-72 

2-68 

2-73 

2-76 

2-78 

29-853 

2-85 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-85 

2-86 

2-87 

2-87 

2-88 

2-89 

2-90 

29-846 

2-84 

2-83 

2-82 

2-82 

2-82 

2-82 

2-82 

2-82 

2-83 

2-84 

2-84 

2-85 

29-863 

2-93 

2-93 

2-93 

2-93 

2-94 

2-94 

2-95 

2-96 

2-97 

2-98 

300 

3  00 

29-923 

309 

3-08 

307 

307 

307 

3  ■  07 

3  07 

3  07 

308 

308 

3  08 

308 

30  068 

310 

310 

3- 10 

3-10 

3-10 

3  10 

311 

3- 12 

3- 12 

3- 13 

3- 14 

315 

30- 103 

3-22 

3-22 

3-21 

3-20 

318 

319 

3   19 

3-20 

3-18 

317 

3- 15 

3- 14 

30-  no 

2-70 

2-74 

2-7:; 

2-72 

2-68 

2-60 

2-63 

2-58 

2-58 

2-53 

2-50 

2-49 

29-796 

2-71 

2-71 

2-71 

2  71 

2-71 

2-71 

2-71 

2  71 

2-70 

2-70 

2-69 

2-68 

29-640 

2-65 

2-65 

2-66 

2-68 

2-69 

2-70 

2-72 

2-72 

2-74 

2-74 

2-75 

2-75 

29-692 

2-83 

2-82 

2-81 

2-80 

2-80 

2-78 

2-76 

2-75 

2-74 

2-72 

2-70 

2-66 

29-786 

2-43 

2-43 

2-45 

2-47 

2- 50 

2  51 

2-53 

2-54 

2-54 

2  54 

2-55 

2-55 

29-480 

2-49 

2-51 

2-52 

2-53 

2-54 

2-50 

2-57 

2-60 

2-62 

2-63 

2  65 

2-66 

29-545 

2-S6 

2-87 

2-88 

2-88 

2-89 

2-88 

2-85 

2-83 

2-80 

2-75 

2-72 

2-69 

29-789 

2-90 

2-90 

2-92 

2-93 

2-94 

2-95 

2-97 

2-97 

2  99 

300 

3-00 

3  00 

29-852 

2-74 

2-72 

2-68 

2-66 

2-65 

J  ■  (',:> 

2-65 

2-65 

2-65 

2-65 

2-63 

2-63 

29-7S8 

2-50 

2-48 

2-47 

2-46 

2-45 

2-45 

2-44 

2-43 

2-42 

2-42 

2-40 

2-40 

29-525 

2  41', 

2  47 

2-48 

2-48 

2-50 

2  51 

2-53 

2-55 

2  57 

2-59 

2-62 

2-63 

29-460 

2-43 

2-40 

2-36 

2-33 

2-30 

2-27 

2-27 

2-26 

2-35 

2-38 

2-43 

2-47 

29-470 

2-69 

2-70 

2-72 

2-74 

2-77 

2-78 

2S0 

2-84 

2-85 

2-87 

2-90 

2-92 

29-703 

2-711 

2-60 

2-55 

2  40 

2-40 

2-36 

2-32 

2-30 

2-28 

2-29 

2-27 

2-29 

29-658 

2-48 

2-53 

2-60 

2-67 

2-75 

2-78 

2-83 

2-88 

2-94 

2-98 

303 

304 

29-544 

3-20 

3-20 

3-18 

3-19 

3-20 

3-20 

3-22 

3-25 

3-26 

3-27 

3-27 

3-28 

30- 192 

29-789 

29-783 

29-779 

29-777 

29-777 

29-776 

29-777 

29-778 

29-781 

29-785 

29-789 

29-794 

29-791 

382  METEOROLOGICAL    TABLES,    VICTORIA,    B.C. 

Pressure  at  32°  Fahr.  at  Victoria,  B.C.,  from  Self-registering  Instruments, 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


Hour  Ending 


Day. 


1  a.m. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      ... 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22. 

23 

24.    . 
25 
26. 
27 

28 

29... 
30 
31.  . 

Mr;, || 


in. 

3-28' 

3-30 

3-22 

3-08 

3-10 

3-10 

308 

3-22 

311 

2-92 

i-n 


2-82 
3-12 
300 
2-78 
304 
3  10 
3-00 
2-87 
2-42 
2-70 
2-85 
2-56 
2-83 
2-83 
3-07 
2-97 
204 
2-30 
29-924 


.')  a.m. 


3-28 
3  29 
3-21 
3-07 
3-11 
3  08 
314 
3-22 
3-12 
2-90 
2-73 
2-86 
2-72 
2-82 
3-12 
2  99 
2-78 
305 
310 
300 
2  87 
2  42 
2-72 
2-85 
2-56 
2-84 
2-82 
3- 10 
2-96 
2-63 
2  29 
29  '.124 


in. 
3-30 
3-29 
3  21 
3-07 
3-12 
306 
315 
3-21 
312 
2-89 
2-74 
2-86 
2-73 
2-83 
313 
2-98 
2-79 
306 
309 
3-00 
2-85 
2-44 
2-73 
2-84 
2-54 
2-85 
2-80 
311 
2-95 
2-63 
2-26 
29-924 


4  a  .in 


3-30 
3-29 
3-20 
306 
3-13 
304 
316 
3-20 
3-12 
2-87 
2-74 
2-84 
2-73 
2-83 
313 
2-96 
2-79 
307 
309 
2-98 
2-84 
2-45 
2-74 
2-82 
2-54 
2-86 
2-78 
3-12 
2-92 
2-62 
2-23 
29-918 


5  a.m. 


3-31 

3-29 
3-18 
3  05 
314 
3  02 
317 
3-20 
310 
2-86 
2-76 
2-83 
2-74 
2-85 
313 
2-95 
2-80 
307 
308 
2-98 
2-82 
2-46 
2-76 
2-78 
2-53 
2-87 
2-77 
313 
2-93 
2-60 
2-19 
29-914 


6  a.m. 


3-32 
3-30 
318 
'3  05 
3  15 
2-98 
3-20 
319 
310 
2-85 
2-77 
2-82 

2  75 
2-86 
313 
2-94 
2-82 
3-08 
307 
2-98 
2-80 
2-47 
2-77 
2-76 
2-53 
2-88 
2-77 

3  14 
2-87 
2-59 
218 

29-913 


7  a.m. 


in. 
3-33 
3-29 
3- 17 
305 
317 
2-94 
3-21 
318 
310 
2-84 
2-79 
2-80 
2-76 
2-91 
313 
2-94 
2-83 
309 
3-07 
2-97 
2-77 
2-49 
2-80 
2-74 
2-54 
2-92 
2-77 
3-14 
2-87 
2-57 
2"  16 
29-914 


8  a.m. 


3-34 
3-29 

317 
305 
3-20 
2-90 
3-22 
318 
309 
2-84 
2-81 
2-80 
2-77 
2-93 
313 
2-93 
2-84 
310 
307 
2-97 
2-75 
2-51 
2-81 
2-73 
2-54 
2-92 
2-77 
3- 15 
2-87 
2-55 
217 
29-913 


9  a.m. 


3-36 
3-28 
3  17 
3-05 
3-22 
2-88 
3-25 
3-20 
308 
2-83 
2-84 
2-80 
2-79 
2-96 
3- 14 
2-91 
2-86 
312 
307 
2-96 
2-74 

J-52 
2-84 
2-72 
2-55 
2-95 
2-77 
315 
2-85 
2-54 
2-20 

29-923 


10  u.iii. 


3-37 
3-28 
3  17 
305 
3-24 
2-86 
3-26 
320 
308 
2-83 
2-86 
2-79 
2-81 
2-98 
314 
2-91 
2-88 
312 
3-07 
2-96 
2-72 
2-55 
2-86 
2-71 
2  57 
2-96 
2-77 
3-16 
2-84 
2-52 
2-20 
29-926 


11  a.m. 


in. 
3  37 
3-27 
317 
306 
3-25 
2-85 
3-28 
3-20 
3  09 
2-84 
2-87 
2-78 
2-83 
300 
3- 14 
2-89 
2-89 
313 
3  08 
2-96 
2-70 
2-56 
2-88 
2-70 
2-59 
2-96 
2-76 
316 
2-82 
2-45 
2- 24 
29-928 


Noon. 


3-37 
3-27 
316 
305 
3-26 
2-82 
3-28 
3-20 
308 
2-82 
2-89 
2-77 
2-83 
301 
314 
2-87 
2-90 
3-13 
3-07 
2-95 
2-64 
2-56 
2-89 
2-68 
2-60 
2-96 
2-74 
3-14 
2-80 
2-38 
2-27 
29-920 


METEOROLOGICAL    TABLES,    VICTORIA,    B.C. 

for  each  Hour  (120th  Meridian  Time)  during  the  Month  of  December,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 


383 


Hour 

Ending. 

Mean. 

1  p.m. 

•  2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

3-35 

3-34 

3-34 

3-33 

3-33 

3-33 

3-33 

3-33 

3-32 

3-32 

3-31 

3  31 

30-328 

3-26 

3-26 

3-26 

3-26 

3-25 

3-25 

3-24 

3-24 

3-23 

3-23 

3-23 

3-23 

30-266 

3-14 

3- 13 

3- 12 

312 

311 

311 

310 

3-1(1 

310 

3- 10 

310 

3-09 

30-147 

305 

305 

3  05 

305 

306 

306 

306 

306 

307 

307 

308 

308 

30-060 

3-26 

3-25 

3-25 

3-25 

3-24 

3-24 

3-23 

3-23 

3  21 

318 

316 

313 

30- 197 

2-80 

2-77 

2-77 

2-76 

2-76 

2-78 

2  81 

2-86 

2-90 

2-93 

300 

303 

29-904 

328 

3-28 

3-27 

3-27 

3-26 

3-26 

3  25 

3-24 

3-24 

3-24 

3-24 

3-23 

30-228 

3-17 

316 

315 

314 

313 

312 

310 

3  10 

310 

3-10 

3-10 

310 

30161 

3-06 

305 

3  03 

302 

300 

2-98 

2-97 

2-95 

2-95 

2-95 

2-94 

2-93 

30  043 

2-82 

2-80 

2-79 

2-79 

2-77 

2-76 

2-75 

2-75 

2  74 

2-73 

2-74 

2-73 

29-811 

2-91 

2-92 

2-93 

2-93 

2-93 

2-93 

2-93 

2-93 

2-93 

2-92 

2-90 

2-89 

29-857 

2-75 

2-74 

2  73 

2-72 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-70 

2-69 

2-70 

2-71 

29-765 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-84 

2-83 

2-82 

2-82 

2  SO 

2-80 

29 ■ 797 

301 

301 

302 

303 

305 

306 

3-07 

307 

308 

3-08 

3  10 

310 

29-978 

310 

308 

307 

.  306 

305 

304 

304 

3-03 

303 

3-02 

302 

301 

30-089 

2-83 

2-82 

2-82 

2-82 

2-81 

2-80 

2-78 

2  77 

-  2-76 

2-76 

2-77 

2-77 

29-865 

2-90 

2-90 

2-92 

2-93 

2-94 

2-95 

2-97 

2-98 

2-99 

3-00 

302 

303 

29-895 

3-12 

312 

312 

312 

3- 12 

3- 12 

311 

311 

310 

3-10 

3-10 

310 

30-100 

305 

303 

303 

303 

303 

3  03 

302 

3  02 

302 

3-02 

3  02 

3-01 

30-053 

2-94 

2-92 

2-92 

2-92 

2  91 

2-92 

2-90 

2-90 

2-90 

2-89 

2-89 

2-88 

29-942 

2-54 

2-50 

2-45 

2-42 

2-40 

2-37 

2-36 

2-35 

2-37 

2-39 

2-41 

2  41 

29-59S 

2-56 

2-57 

2-58 

2-59 

2-60 

2-62 

2-63 

2-64 

2-65 

2-67 

2-68 

2-69 

29-555 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-90 

2-89 

2-88 

2-88 

2-87 

29-843 

2-63 

2-60 

2-58 

2-57 

2-56 

2-56 

2-56 

2-56 

2-56 

2-56 

2-56 

2-56 

29-668 

201 

2-63 

•     2-65 

2-66 

2-70 

2-72 

2-73 

2-74 

2-76 

'2-78 

2-81 

2-82 

29-636 

2-95 

2-95 

2-95 

2-95 

2-94 

2-92 

2-90 

2-88 

2-87 

2-87 

2-86 

2-85 

29-904 

2-74 

2-76 

.2-82 

2-84 

2-87 

2-92 

2-95 

2-96 

2-98 

301 

3-04 

306 

29-846 

312 

310 

307 

306 

3-05 

305 

3  02 

301 

3  00 

3  00 

3-00 

2-98 

30-084 

2-75 

2-71 

2-68 

2-66 

2-65 

2-64 

2-63 

2-64 

2-64 

2-64 

2-64 

2-65 

29-773 

2-30 

2-26 

2-26 

2-25 

2-26 

2-26 

2-27 

2-28 

2-28 

2  30 

2-30- 

2-30 

29-418 

2-35 

2-38 

2-41 

2-45 

2-47 

2  51 

2-55 

2-57 

2-59 

2-60 

2-63 

2-63 

29-368 

29-906 

29-898 

29-896 

29-895 

29-893 

29-895 

29-894 

29-895 

29-896 

29  898 

29-904 

29-903 

29-909 

.384  METEOROLOGICAL    TABLKS,    TORONTO,    ONT. 

Pressure  at  32°  Fahr.  at  Toronto  Observatory,  from  Kew 

27  ENGLISH  INCHES   +  THE 


Day. 

Holr  Ending 

1  a.m. 

2  a.m. 

'■'>  a. in . 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

2-433 

2-465 

2-499 

2-519 

2-539 

2-569 

2-599 

2-642 

2-671 

2-709 

2-723 

2-    23 

o 

2-699 

2-685 

2-661 

2-629 

2-590 

2-561 

2-549 

2-508 

2-463 

2-456 

2-427 

2-40.5 

2-063 

2027 

1-977 

1-912 

1-838 

1-761 

1-731 

1-689 

1-615 

1   544 

1-476 

1-403 

4 

1-623 

1-685 

1  ■  749 

1-803 

1-829 

1-875 

1-927 

1-985 

2-037 

2  09!l 

2  148 

2  rs 

2-655 

2-71):: 

2-744 

2-758 

2-801 

2-844 

2-880 

2-922 

2-971 

3  004 

3-005 

3-004 

6 

2-757 

2-724 

2-717 

2-742 

2-726 

2-700 

2-718 

2-724 

2-743 

2-762 

2-765 

2-768 

7 

2-934 

2-953 

2-962 

2-950 

2-954 

2-940 

2-335 

2-934 

2-904 

2-936 

2-904 

2-865 

8. 

2-450 

2-418 

2-418 

2-406 

2-394 

2-413 

2-442 

2-486 

2-523 

2-574 

2-616 

2-647 

9 

3- 168 

3- 196 

3-208 

3-202 

3-212 

3-216 

3-226 

3-250 

3-264 

3-266 

3-2_4 

3-216 

10 

2-894 

2-880 

2-882 

2-860 

2-858 

2-854 

2-850 

2-856 

2-8  8 

2-853 

2-853 

2-824 

11 

2-564 

2-545 

2-523 

2-519 

2-490 

2-484 

2-484 

2-492 

2-494 

2-486 

2-478 

2-468 

12 

2-356 

2-332  ' 

2-334 

2-334 

2-343 

2-355 

2-408 

2-482 

2-520 

2-581 

2-647 

2-682 

13 

3-143 

3- 153 

3-181 

3- 183 

3- 199 

3-211 

3-214 

3-220 

3-227 

3-220 

3-213 

3-167 

14. 

3-087 

3- 101 

3-113 

3- 138 

3- 143 

3-165 

3-176 

3191 

3-211 

3-223 

3-217 

3-187 

15 

3  000 

2-980 

2-972 

2-950 

2-948 

2-931 

2-910 

2-905 

2-907 

2-906 

2-894 

2-848 

16 

2-746 

2-762 

2-765 

2-769 

2-773 

'2-782 

2-796 

2-822 

2-836 

2-845 

2-842 

2-816 

17 

2-496 

2-472 

2-436 

2-417 

2-398 

2-393 

2-399 

2-399 

2-396 

2-390 

2-390 

2-368 

18. 

2-470 

2-462 

2-470 

2-450 

2-454 

2-444 

2-414 

2-386 

2-342 

2-308 

2-300 

2-242 

19. 

2-774 

2-810 

2-820 

2-834 

2-850 

2-849 

2-850 

2-888 

2- 905 

2-922 

2-907 

2-878 

20 

2016 

2-605 

2-597 

2-568 

2-565 

2-545 

2-534 

2-509 

2-494 

2-478 

2-444 

2-396 

21 

2-528 

2-606 

2-672 

2-716 

2  762 

2-805 

2-838 

2-884 

2-912 

2-925 

2-941 

2-918 

■>'i 

2-772 

2-778 

2-786 

2-793 

2-788 

2-803 

2-840 

2-854 

2-SS2 

2-898 

2-921 

2-922 

23 

2-728 

2-683 

2-638 

2-580 

2-542 

2-512 

2-462 

2  422 

2-380 

2-310 

2-258 

2- 196 

24 

2-518 

2-556 

2-583 

2-592 

2-614 

2-628 

2-642 

2-644 

2-627 

2-640 

2-648 

2-620 

25. 

2-457 

2-474 

2-486 

2-514 

2-508 

2-518 

2-534 

2-554 

2-570 

2-576 

2-578 

2-558 

26 

2-324 

2-290 

2-288 

2-272 

2-284 

2-286 

2-288 

2  288 

2-312 

2-324 

2-304 

2-260 

27 

2-142 

2-150 

2-184 

2-202 

2-210 

2-238 

2-226 

2  ■  238 

2-240 

2-242 

2-245 

2- 198 

28 

2  388 

2-403 

2-413 

2-408 

2-418 

2-452 

2-488 

2-526 

2-558 

2-586 

2-616 

2-612 

29 

2 -74.X 

2-736 

2-741 

2-718 

2-711 

2-712 

2-706 

2-695 

2-685 

2-658 

2-643 

2-602 

30 

2-530 

2-530 

2-547 

2-550 

2-545 

2  558 

2-566 

2-579 

2-590 

2-596 

2-602 

2-582 

31 

2-317 

2-290 

2-269 

2-256 

2-231 

2-201 

2181 

2-157 

2-135 

2119 

2-093 

2-083 

Mean. . 

2-595 

2-595 

2601 

2-598 

2-597 

i 

2-600 

2-607 

2-617 

2-623 

2-627 

2-624 

2-601 

METEOROLOGICAL    TABLES,    TiH.onTo,    OJJT. 

Barograph,  for  each  Hour  during  the  Month  of  January,  1913. 
M'MBERS  IN  THE  TABLES. 
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Houb  Ending 


Mean. 


1  p.m. 


in. 

2-723 
2-351 
1-329 
2-220 
3-005 
2-772 
2-814 
2-679 
3-175 
2-799 
2-425 
2-737 
3-147 
3  126 
2-812 
2-790 
2-356 
2-174 
2-857 
2-326 
2-903 
2-916 
2- 162 
2-596 
2-530 
_•  216 
2-21 2 
_•  580 
2-574 
2-541 
2-085 
2-579 


in. 

2-715 
2-317 

1  -  292 
2-250 
2-988 
2-770 
2-808 
2-714 
3-140 
2-781 

2  422 
2  805 
3123 
3-105 
2  702 
2-771 
2-354 
2- 149 
2-848 
2-276 
2  N77 
2-916 
2-138 
2-5S6 
2  518 
2-176 
2 -20s 
2-598 
2-543 
2-519 
2-101 
2-56S 


3  p.m. 


in. 

2-739 
2-295 
1-275 
2-284 
2-984 
2-801 
2-782 
2-701 
:i-114 
2-765 
2  412 
2  855 
3121 
3104 
2-778 
2  766 
2-360 
2-184 
2-848 
2-217 
2-877 
2-927 
2  146 
2-567 
2  503 
2   162 
2-210 
2-614 
2-530 
2-501 
2  137 
2  568 


4  p.m. 


m. 

2-767 
2-297 

1  •  263 
2-308 
2-973 

2  836 
2-753 
2-838 
3-104 
2-755 
2-423 
2  921 
3105 
3-098 
2-750 
2  ■  762 
2-364 

2-25:; 
2  833 
2- 193 
2-846 
2-936 
2- 194 
2  557 
2-494 
2- 124 
2  217 
2-664 
2-532 
2-485 
2  185 
2  575 


5  p.m. 


in. 

2  771 
2  287 
1-276 
2-340 
2-958 
2  846 
2-718 
2-889 
3-078 
2-74:1 
2-419 
2-975 
3-099 
3-088 
2-704 
2-752 
2-394 
2-334 
2-799 
2  195 
2-834 
2-941 
2  221', 
2  ."4:; 
2  -  482 
2  07s 
2-255 
2-475 
2-527 
2-475 
2-223 
2-573 


0  p.m. 


2-783 

2-279 

1-299 

2-374 

2-962 

2-880 

2  693 

2-952 

3068 

2-745 

2  415 

3011 

3-093 

3-080 

2-771 

2-742 

2  430 

2-424 

2-791 

2-204 

2   Ms 

2-934 

2-296 

2-538 

2-  168 

2-082 

2-297 

2-702 

2-544 

2  47!) 

2-265 


in. 
2-806 

2-244 
1-313 
2  tor. 
2-942 
2-898 
2-057 
2-982 
:;  05i; 
2-728 
2  400 
3-038 
3-083 
3-061 
"2-770 
2-7o:: 

2  140 
2-502 
2-762 
2-226 
2-846 
2-943 
2  330 
2-516 
2  Hi4 
2-086 
2  316 
2-714 
2-542 
2-467 
2-277 
2-597 


8  p.m. 


in. 
2-765 

2-  225 
1-241 
2-452 
2-914 
2-918 
2-614 
3-022 
3022 

2  70s 
2-394 
3-063 

3  075 

3  051 

2-762 

2-700 

2-458 

2-588 

2-746 

2-250 

2-824 

2-909 

2-370 

2   501 

2-451 

2-074 

2-332 

2-75S 

2-54S 

2-450 

2-297 

2-598 


9  p.m.         10  p.m.        11  p.m.      Midnight 


in. 
2-741 
2-194 
1-393 
2-481 

2  876 
2-925 
2-602 
3-057 

3  000 

2-666 

2-392 

3-083 

3-069 

3-048 

2-757 

2-666 

2-472 

2  •  620 

2-736 

2-296 

2-813 

2-897 

2-407 

2-499 

2-436 

2-078 

2-338 

2-750 

2  543 

2-431 

2-305 

2-599 


2-738 

2  177 

1-453 

2-528 

2-848 

2-924 

2-526 

2081 

2-964 

2-645 

2-379 

3- 100 

g-073 

3034 

2-752 

2-027 

2-484 

2-676 

2-706 

2-344 

2-797 

2  568 

2-440 

2-490 

2-416 

2  090 

2-351 

2-752 

2-534 

2-409 

2-311 

2-597 


in. 

2-731 
2- 149 
1-521 
2-578 
2-818 
2-930 
2-497 
3-103 
2-941 
2-640 
2-376 
3  097 
3-077 
3-022 
2-755 
2-586 
2-482 
2-700 
2-674 
2-417 
2  -  784 
2-828 
2-461 
2  470 
2-376 
2-0S8 
2-350 
2-752 
2-534 
2-377 
2-303 
2-594 


in. 

2-710 
2- 107 
1-569 
2-619 
2-789 
2-92S 
2  404 
3-140 
2-917 
2-600 
2-370 
3-120 
3-074 
2-998 
2-749 
2-547 
2-479 
'  2-720 
2-634 
2-488 
2-772 
2-792 
2-484 
2-456 
2-348 
2-116 
2-366 
2-764 
2-534 
2-348 
2-294 
2-590 


in. 

2-670 
2-398 

1  •  557 

2-158 

2-S89 

2-803 

2-796 

2-708 

3-135 

2-787 

2-453 

2-716 

3- 144 

3-115 

2-848 

2-749 

2-418 

2-419 

2-813 

2-408 

2-814 

2-868 

2-390 

2-568 

2- 192 

2-204 


•■> 

249 

2 

582 

2 

618 

2 

510 

2 

213 

2 

597 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Toronto  Observatory,  from  Kew 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


Hour  Ending 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in, 

1 

3-287 

2-273 

2-279 

2-282 

2-289 

2-331 

2-399 

2-453 

2-525 

2-557 

2-599 

2-623 

2 

2-848 

2-857 

2-872 

2-876 

2-888 

2-898 

2-916 

2-932 

2-949 

2-962 

2-966 

2-954 

3 

2-744 

2  7HI 

2-684 

2-662 

2  658 

2-626 

2-600 

2  58 1 

2-573 

2-550 

3-528 

2-494 

t 

2-486 

2-493 

2-508 

2-517 

2-532 

2-551 

2-566 

2-573 

2-587 

2-5S6 

2-584 

2-564 

5 

2-527 

2-541 

2-560 

2-560 

2-567 

2-576 

2-595 

2-610 

2-615 

2-616 

2-626 

2-608 

6 

2-46.,5 

2-481 

2-492 

2-483 

2-483 

2-492 

2-505 

2-516 

2-529 

2-533 

2-528 

2-521 

7 

2-529 

2-523 

2-521 

2-503 

2-502 

2-494 

2-483 

2-494, 

2-499 

2-493 

2-491 

2-481 

S 

2-349 

2-339 

2-327 

2-317 

2-309 

2-305 

2-303 

2-303 

2-305 

2-305 

2  307 

2-301 

9 

2-625 

2-629 

2-633 

"  2-625 

2-637 

2-651 

2-655 

2-665 

2-687 

2-691 

2-691 

2-679 

10 

2-988 

3  010 

3  034 

3  042 

3  041 

3072 

3-097 

3118 

3-128 

3117 

3-112 

3-095 

11 

2-460 

2-404 

3-381 

2-332 

2-300 

2-272 

2-242 

2-240 

2-214 

2-214 

2-202 

2-222 

12 

2-500 

2-498 

2-507 

2-512 

2-52S 

2-572 

2-618 

2-670 

2-698 

2-714 

2-742 

2-758 

13.. 

2-902 

2-908 

2-914 

2-924 

2-941 

2-952 

2-954 

2-964 

2-961 

2-952 

2-948 

2-924 

14 

2-657 

2-632 

2-626 

,2-600 

2-577 

2-562 

2-568 

2-574 

2-572 

2-539 

2-530 

2-509 

15 

2-485 

2-468 

2-496 

2476 

2-486 

2-481 

2-475 

2-486 

2-485 

l>  163 

2 '449 

2-428 

16 

2-405 

2-412 

2-420 

2-430 

2-445 

2-460 

2-494 

2-516 

2-534 

2-539 

2-536 

2-528 

17 

2-564 

2-544 

2-526 

2-518 

2-520 

2-529 

2-538 

2-5.58 

2-574 

2-580 

2-592 

2-607 

18. 

2-848 

2-854 

2-863 

2-860 

2-880 

2-896 

2-907 

2-915 

2-918 

2  928 

2-932 

2-926 

19 

2-796 

2-784 

2-754 

2-718 

2-704 

2-692 

2-665 

2-656 

2-648 

5-624 

2-604 

2-582 

20 

2-480 

2-477 

2-473 

2-465 

2-450 

2-458 

2-461 

2-470 

2-460 

2  461 

2-449 

2-457 

21 

2-754 

2-764 

2-776 

2-787 

2-794 

2-802 

2-833 

2-843 

2-857 

2-857 

2-882 

2-863 

22 

2-. 582 

2-534 

2-477 

2- 102 

2  358 

2-346 

2-290 

2-266 

2-248 

2-215 

2- 152 

2-096 

2:! 

2- 166 

2- 182 

2-187 

2-210 

2-248 

2-292 

2-339 

2  391 

2-444 

2-484 

2-518 

2-566 

24 

2-730 

2-730 

2-727 

2-731 

2-732 

2-734 

2-746 

2-764 

2-763 

2-760 

2-754 

2-755 

25 

2-744 

2-751 

2-760 

2;  762 

2-772 

2-778 

2-790 

2-804 

2-815 

2-818 

2-816 

2-822 

26. 

2-763 

2-766 

2-760 

2-758 

2-748 

2-744 

2-724 

2-709 

2-692 

2-656 

2-614 

2-574 

27. . . 

2-352 

2-332 

2-326 

2-330 

2  311 

2-354 

2-358 

2-390 

2-392 

2-370 

2-358 

2-346 

28 

2-3-34 

2-355 

2-355 

2-364 

2-397 

2-409 

2-426 

2-454 

2-466 

2  474 

2-502 

2-520 

Mean . 

2  .-.*:. 

2  580 

2-580 

2-573 

2-575 

2-5S2 

2-591 

2-604 

2-612 

2-609 

2  607 

2-600 

METEOROLOGICAL    TABLES,    TORONTO,    ONT. 
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Barograph,  for  each  Hour  during  the  Month  of  February,  1913. 
NUMBERS.  IN  THE  TABLES. 


Hour 

Ending 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

Mean. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-643 

2-657 

2-688 

2-710 

2-742 

2-778 

2-811 

2-814 

2-827 

2-832 

2-836 

2-842 

2  -.587 

2-915 

2-877 

2-800 

2-841 

2-829 

2  817 

2-823 

2-812 

2-808 

2-791 

2-766 

2-762 

2-868 

2  •  44.8 

2-428 

2-400 

2-397 

2-381 

2-380 

2-406 

2-404 

2  402 

2-436 

2-468 

2-480 

2-518 

2-545 

2-516 

2-506 

2  -  498 

2-490 

2-  IS4 

2-484 

2-486 

2-477 

2   188 

2 -.502 

2-520 

2-523 

2-563 

2-547 

2-539 

2  521 

2-509 

2-517 

2  505 

2-485 

2-470 

2-462 

2-455 

2-463 

2-543 

2-501 

2-496 

2-505 

2-517 

2-519 

2-535 

2-555 

2-555 

2-546 

2-534 

2-528 

2-525 

2-514 

2-439 

2-419 

2-390 

2-378 

2-381 

2-388 

2-401 

2-391 

2-389 

2-397 

2-375 

2-361 

2-447 

2-293 

2-307 

2-325 

2-349 

?::7:j 

2-427 

2-473 

2-509 

2-551 

2-587 

2-597 

2-617 

2-383 

2-665 

2-662 

2-692 

2-715 

2-753 

2-802 

2-831 

2-855 

2-880 

2-900 

2-914 

2-956 

2-729 

3-036 

2-998 

2-974 

2-948 

2-900 

2-SSO 

2-848 

2-788 

2-708 

2-648 

2  590 

2-528 

2-946 

2-236 

2-249 

2-271 

2-318 

2-348 

2-395 

2-417 

2-432 

2-446 

2-471 

2-481 

2-488 

2-335 

2-755 

2-752 

2-768 

2-799 

2-812 

2-832 

2-868 

2-872    - 

2-876 

2-878 

2-882 

2-894 

2-721 

2-S85 

2-84S 

2-819 

2-792 

2-770 

2-768 

2-774 

2-753 

2-724 

2-702 

2-683 

2-668 

2-851 

2-476 

2-450 

2-423 

2-416 

2-422 

2-432 

2-438 

2-450 

2-462 

2-474 

2-484 

2-478 

2-515 

2-398 

2-382 

2-348 

2-346 

2  342 

2-352 

2-346 

2-360 

2-372 

2-385 

2-396 

2-394 

2-420 

2-510 

2-511 

2-503 

2-514 

2-528 

2-550 

2-561 

2-563 

2-572 

2-575 

2-567 

2-562 

2-509 

2  004 

2-626 

2-642 

2-664 

2-678 

2-719 

2-749 

2-762 

2-782 

2-796 

2-824 

2-841 

2-639 

2-912 

2-898 

2-895 

2-902 

2-904 

2-884 

2-886 

2-.SS3 

2-865 

2-840 

2-820 

2-799 

2-883 

2-540 

2-523 

2-511 

2-502 

2  199 

2-505 

2-505 

2-502 

2-511 

2  511 

2-500 

2-387 

2-593 

2-450 

2-450 

2-467 

2-489 

2-543 

2-595 

2-628 

2-645 

2-663 

2-696 

2-709 

2-729 

2-526 

2-830 

2-802 

2-802 

2-792 

2  781 

2-772 

2-775 

2-772 

2-722 

2-694 

2-672 

2-634 

2-786 

2- 120 

2-074 

2115 

2-136 

2- 134 

2- 145 

2- 160 

2- 150 

2- 158 

2-158 

2- 164 

2- 156 

2-235 

2-582 

2-592 

2-606 

2-630 

2-654 

2-695 

2-702 

2-716 

2-722 

2-730 

2-732 

2-728 

2-501 

2-736 

2-721 

2-712 

2-710 

2-709 

2-713 

2-723 

2-732 

2-732 

2-741 

2-740 

2-742 

2-735 

2-810 

2-786 

2-792 

2-782 

2-778 

2-794 

2-802 

2-803 

2-803 

2-803 

2-798 

2-768 

2-789 

2-534 

2-493 

2-458 

2-434 

2-418 

2-418 

2-422 

2-408 

2-393 

2-376 

2-376 

2-328 

2-565 

2-352 

2-320 

2-292 

2-284 

2-288 

2-309 

2-282 

2-265 

2-274 

2-292 

2-276 

2-300 

2-322 

2  522 

2-528 

2-551 

2  .".7ii 

2-584 

2  620 

2-642 

2-667- 

2-677 

2-664 

2-644 

2-624 

2-514 

2-582 

2-56S 

2-566 

2-570 

2-574 

2-5S9 

2-601 

2-601 

2-601 

2-602 

2-599 

2-592 

2-589 
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METEOROLOGICAL  TABLES,  TORONTO,  ONT. 

Pressure  at  32°  Fahr.  at  Toronto  Observatory,  from  Kew 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


Hour  Ending. 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

■1  a.m. 

5  am.. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m.. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

2-620 

2-620 

2-604 

2-562 

2-536 

2-526 

2-510 

2-507 

2-466 

2-  156 

2-457 

2-456 

2 

2-478 

2-456 

2-415 

2-380 

2-377 

2-367 

2-363 

2-399 

2-426 

2-430 

2-444 

2-456 

3 

2 '782 

2-784 

2-753 

2-716 

2-692 

2-656 

2-623 

2-602 

2-586 

2-566 

2-555 

2-562 

4 

2-796 

2-802 

2-797 

2  771 

2-761 

2-761 

2-738 

2-741 

2-741 

2-718 

2-710 

2-69S 

5 

2-63J 

2-632 

2-613 

2-612 

2-612 

2-616 

2-610 

2  ■  1)22 

2-618 

2-596 

2-578 

2-548 

6 

2-176 

2-150 

2- 106 

2  080 

2-082 

2-108 

2-130 

2- 190 

2-200 

2-284 

2-309 

2-338 

7 

2  673 

2-707 

2-724 

2-748 

2-780 

2-808 

2-834 

2-869 

2-891 

2-906 

2-918 

2-921 

8 

2-898 

2-884 

2-858 

2-844 

2-836 

2-822 

2-812 

2-810 

2-794 

2-875 

2-751 

2-724 

9.  . 

2-539 

2-529 

2-516 

2-510 

2-596 

2-47S 

2-442 

2  434 

2-414 

2-397 

2-368 

3-365 

10 

2-800 

2-800 

2-792 

2-806 

2-799 

2-806 

2-809 

2-814 

2-822 

2-830 

2-832 

2-804 

11 , 

2-517 

2-504 

2-488 

2-490 

2-500 

2-522 

2-546 

2-574 

2-592 

2-603 

2-616 

2-624 

12 

2-770 

2-777 

2-794 

2-804 

2-823 

2-842 

2-851 

2-866 

2-872 

2-880 

2-872 

2-859 

13 

2-746 

2-741 

2-727 

2-716 

2-709 

2-708 

2-708 

2-715 

2-724 

2-728 

2-709 

2-702 

14 

2-384 

2-358 

2-318 

2-270 

2-261 

2  242 

2-228 

2-234 

2-228 

2-222 

2-204 

2-198 

IS. 

1-988 

1-988 

1-978 

1-974: 

1-986 

1-996 

1-996 

2015 

2-034 

1-980 

1-986 

2-030 

16 

2-202 

2196 

2-217 

2-221 

2-242 

2-268 

2-300 

2-336 

2-354 

2-375 

2-392 

2-418 

17 

2-745 

2-768 

2-780 

2-790 

2-846 

2-910 

2-975 

3-040 

3-085 

3-135 

3-168 

3-206 

18 

3-206 

3-184 

3- 152 

3115 

3-095 

3-078 

3-061 

3-052 

3-042 

3-032 

3-002 

2-982 

19 

2-834 

2-844 

2-842 

2-840 

2-848 

2-856 

2-860 

2-865 

2-862 

2-852 

2-834 

2-814 

20 

2-603 

2-586 

2-556 

2-526 

2-514 

2  ■  498 

2  ■  47S 

2-460 

2-457 

2   144 

2-411 

2-386 

21 

2-478 

2-492 

2-496 

2-472 

2-450 

2-390 

2-312 

2-242 

2- 124 

2-042 

1-966 

1-936 

22 

2-718 

2-770 

2-814 

2-858 

2-908 

2-95.3 

3  000 

3-044 

3-088 

3118 

3-142 

3-158 

23. 

3-245 

3-247 

3-245 

3-230 

3-232 

3-225 

3-197 

3  192 

3- 170 

3-127 

3-080 

3-042 

24 

2-508 

2-472 

2  ■  408 

2-371 

2-326 

2-334 

2-340 

2-318 

2-349 

2-348 

2-278 

2-314 

2.5 

2-531 

2-526 

2-516 

2-541 

2-596 

2-527 

2-525 

2-525 

2-564 

2-562 

2-568 

2-590 

26 

2-548 

2-504 

2-484 

2-432 

2-396 

2-408 

2-418 

2  446 

2-412 

2-468 

2-491 

2-506 

27 

2-316 

2-248 

2-210 

2-168 

2- 154 

2-131 

2-137 

2-135 

2-146 

2-174 

2-227 

2-268 

28 

2-732 

2-756 

2-781 

2  815 

2-837 

2-865 

2-887 

2-929 

2-945 

2-960 

2-961 

2  9.-.:. 

29 

2-919 

2-921 

2-919 

2-916 

2-913 

2-915 

2-905 

2-906 

2-S93 

2-877 

2-857 

2-839 

30 

2-584 

2-574 

2-560 

2-550 

2-533 

2-539 

2-544 

2-540 

2-540 

2-529 

2-514 

2-490 

31 

2- 104 

2-046 

1-997 

1-970 

1-942 

1-933 

1-939 

1-944 

1-934 

1-954 

1-976 

2012 

Mean.. 

2-615 

2-609 

2-596 

2-584 

2  :>M 

2  5S4 

2   5.S3 

2-592 

2-593 

2-593 

2-586 

2-587 

METEOROLOGICAL    TABLES,    TORONTO,    OST. 

Barograph,  for  each  Hour  during  the  Month  of  March,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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Hour  Ending. 

1   p.m. . 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

o  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

Mean. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-426 

2 

428 

2-430 

2-454 

2-471 

2-517 

2-543 

2-532 

2-520 

2-532 

2-522 

2-507 

2-509 

2 -4 .34 

2 

482 

2-514 

2  556 

2-591 

2-638 

2  686 

2  714 

2  736 

2-768 

2-771 

2-778 

2  529 

2  ■  557 

2 

564 

2  583 

2-608 

2-637 

2-663 

2-704 

2-731 

2  752 

2-780 

2-776 

2-782 

2-667 

2-670 

2 

649 

2-638 

2-625 

2-622 

2  628 

2-642 

2-042 

2-641 

2-638 

2-630 

2  ■  027 

2-695 

2-523 

2 

482 

2-442 

2-420 

2-376 

2-356 

2-345 

2-320 

2-308 

2-280 

2-242 

2  202 

2-483 

2-352 

2 

366 

2-408 

2-441 

2-472 

2-506 

2-550 

2-580 

2-604 

2-626 

2-634 

2-651 

2-348 

2-912 

2 

909 

2-912 

2-917 

2-913 

2-925 

2-939 

2-938 

2-953 

2-947 

2-939 

2-912 

2-871 

2-696 

2 

658 

2-645 

2-632 

2  626 

2  622 

2-601 

2-593 

2-580 

2-575 

2-549 

2-539 

2-714 

_•  348 

2 

344 

2-373 

2-418 

2-474 

2  534 

2-612 

2  659 

2-705 

2  7-50 

2-766 

2-780 

2-515 

2-769 

2 

724 

2-700 

2-679 

2-665 

2-638 

2-624 

2-604 

2-574 

2-554 

2-540 

2-523 

2-721 

2034 

2 

624 

2-636 

2  ■  652 

2058 

2-678 

2-707 

2-718 

2  730 

2-751 

2-762 

2-769 

2  021 

2-844 

2 

814 

2  ■  797 

2-787 

2-769 

2  ■  754 

2-775 

.'  766 

2-778 

2-760 

2-753 

2-742 

2-805 

2-693 

2 

658 

2-636 

2-616 

_■  598 

2  ■  578 

2-583 

2  ■  570 

2  ■  54s 

2-524 

2-505 

2-442 

2-050 

2-178 

2 

133 

2  112 

2  084 

2-066 

2-058 

2-054 

2-059 

2-028 

2012 

1-976 

1-985 

2- 162 

2-129 

2 

022 

2  002 

2  014 

2-054 

2-108 

2- 128 

2- 140 

2  164 

2166 

2161 

2176 

2  046 

2  (28 

2 

436 

2-481 

2-518 

2-560 

2-602 

2-640 

2-671 

2-698 

2-710 

2-724 

2-740 

2  44.; 

3-230 

3 

236 

3-246 

25 

::  268 

3-270 

3  266 

3-251 

3-242 

3-248 

3-234 

3-224 

3   101 

2-955 

2 

930 

2-916 

2-907 

2-900 

2-884 

2-880 

2-872 

2-860 

2-850 

2-842 

2-840 

2-985 

2  792 

2 

754 

2  730 

2-710 

2-692 

2-660 

_■  658 

2-651 

2-648 

2-641 

2-629 

2-624 

2-764 

2-362 

2 

344 

2-31S 

2-324 

2  ■  340 

2-348 

2  369 

2-404 

2  420 

2-442 

2-468 

2-455 

1-960 

1 

9S4 

2-058 

2-128 

2-197 

2-288 

2-376 

2  444 

2-508 

2-54S 

2-625 

2-666 

2-299 

3174 

*> 
o 

188 

3-197 

3-200 

3-220 

3-232 

3  242 

::  258 

3-258 

3  252 

3-248 

3-254 

3-096 

2-974 

2 

924 

2-874 

2  842 

2-804 

2-784 

2-732 

2-698 

2-602 

2-630 

2-592 

2-549 

2-971 

2-340 

2 

326 

2-339 

2-382 

2-409 

2-420 

2-440 

2  486 

2-512 

2-523 

2-534 

2-536 

2-401 

2-554 

2 

574 

2-614 

2-624 

2-646 

2-655 

2-674 

2  -  690 

2-662 

2-G50 

2-608 

2-585 

2-584 

2-532 

2 

534 

.'  526 

.'  532 

2-552 

2-516 

2-507 

2-474 

2-426 

2-374 

2-384 

2-479 

2-283 

2 

313 

2-359 

2-408 

2-465 

2-507 

2-552 

2-584 

2-611 

2-643 

2-673 

2-711 

2-351 

2-948 

2 

944 

2-934 

2-917 

2-917 

2-917 

2-919 

2-927 

2-932 

2-930 

2-921 

2-920 

2-898 

2-818 

2 

782 

2-755 

2-718 

2-690 

2-656 

2-630 

2-620 

2-622 

2-614 

2-600 

2-592 

2-787 

2-462 

2 

436 

2-421 

2-404 

2-395 

2-364 

2-345 

2-330 

2-304 

2-266 

2-214 

2-148 

2-441 

2-043 

2 

078 

2114 

2-149 

2-192 

2-228 

2-227 

2-248 

2-256 

2-268 

2-276 

2-280 

2-088 

2-579 

2 

569 

2-571 

2-578 

2-588 

2-599 

2-612 

2-620 

2-622 

2-622 

2-615 

2-611 

2-595 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Toronto  Observatory,  from  Kew 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


Hour  Ending 


Day. 


1  a.m. 


1 

o 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14    . .    .. 
15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Mean. 


2-285 
2-578 
2-648 
2-434 
2-490 
2-520 

2-7:::; 
2-971 
2-967 
3-000 
2-579 
2-602 
2-658 
2-426 
2-592 
2-466 
2-551 
2-490 
2-362 
2-848 
3-061 
2-803 
2-563 
2-715 
2-704 
2-513 
2-448 
2-348 
2-463 
2-743 

2-619 


2-290 
2-600 
2-628 
2-444 
2-508 
2-514 
2-748 
2-974 
2-962 
2-995 
2-565 
2-607 
2-630 
2-420 
2-586 
2-450 
2-572 
2-440 
2-366 
2-859 
3-060 
2-777 
2-586 
2-715 
2-698 
2-502 
2-452 
2-332 
2-496 
2-760 

2-617 


3  a.m. 


in. 

2-293 
2-624 
2-630 
2-412 
2-510 
2-513 
2-760 
2-976 
2-974 
2-976 
2  534 
2-607 
2-616 
2-424 
2-579 
2-442 

2  597 
2-437 
2-392 
2-866 

3  059 
2-769 
2-608 
2-717 
2-696 
2-502 
2-440 
2-330 
2-506 
2-776 

_'    111!) 


4  a.m. 


in. 
2-301 
2-650 
2-610 
2-402 
2-520 
2-510 
2-782 
2-994 
2-986 
2-954 
2-530 
2-618 
2-600 
2-432 
2-583 
2-445 
2-601 
2-421 
2-438 
2-878 
3  064 
2-672 
2-615 
2-723 
2-700 
2-498 
2-414 
2-329 
2-514 
2-788 

2-622 


2-308 
2-668 
2-584 
2-374 
2-535 
2-520 
2-798 
3021 
2-999 
2-954 
2-530 
2-634 
2-601 
2-456 
2-586 
2-451 
2-619 
2-398 
2  475 
2-888 
3-070 
2-746 
2-622 
2-730 
2-708 
2-491 
2-412 
2-340 
2-529 
2-803 

2-628 


0  a.m. 


in. 

2-316 
2-683 
2-595 
2  ■  362 
2-548 
2-532 
2  814 
3-032 
3-014 

2  920 
2-490 
2-552 
2-598 
2-474 
2-594 
2-465 
2-647 
2-401 
2-501 
2-914 

3  089 
2-737 
2-651 
2-745 
2-718 
2-526 
2-434 
2-346 
2-569 
2-821 

2-640 


7  a.m. 


in. 
2-318 
2-703 
2-573 
2-365 
2-568 
2-544 
2-843 
3-042 
3015 
2-928 
2-515 
2-672 
2-602 
2-506 
2-603 
2-471 
2-650 
2-398 
2-552 
2-956 
3-095 
2-733 
2-677 
2 -758 
2-719 
2-512 
2-440 
2-375 
2-590 
2-832 

2-652 


8  a.m. 


2-324 
2-723 
2-558 
2-354 
2-588 
2-554 
2-863 
3-064 
3  027 
2-922 
2-518 
2-686 
2-585 
2-530 
2-607 
2-453 
2-671 
2-393 
2-582 
2-978 
3-108 
2-721 
2-669 
2-759 
2-722 
2-501 
2-440 
2-390 
2-606 
2-850 

2-658 


2-328 
2-736 
2-558 
2-362 
2-599 
2-566 
2-877 
3  068 
3-018 
2-893 
2-526 
2  694 
2-573 
2-551 
2-613 
2-456 
2-667 
2-373 
2-602 
2-992 
3-106 
2-703 
2-674 
2-749 
2-715 
2-490 
2-423 
2-386 
'2-618 
2-856 

2-659 


10  a.m. 


2-333 

2-748 
2-574 
2-347 
2-601 
2-584 
2-888- 
3-052 
3-022 
2-872 
2-515 
2-700 
2-564 
2-572 
2-615 
2-447 
2-660 
2-365 
2-622 
2-003 
3-103 
2-695 
2-695 
2-763 
2-714 
2  492 
2-428 
2-404 
2-632 
2-853 

2-602 


11  a.m. 


ID. 

2-333 
2-756 
2-529 
2-343 
2-602 
2-590 
2-900 
3-049 
3-029 
2-872 
2-492 
2-699 
2-547 
2-574 
2-605 
2-443 
2-659 
2-357 
2-624 
2012 
3-081 
2-673 
2-705 
2-759 
2-703 
2-477 
2-432 
2-390 
2-634 
2-852 

2-658 


Noon. 


2-342 
2-746 
2-500 
2-338 
2-597 
2-595 
2-900 
3-036 
2-045 
2-860 
2-492 
2-698 
2-524 
2-570 
2-580 
2-435 
2-650 
2-337 
2-632 
3-004 
3-061 
2-661 
2-702 
2-751 
2-682 
2-477 
2-432 
2-382 
2-633 
2-843 

2-650 
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Barograph,  for  each  Hour  during  the  Month  of  April,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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Hour 

Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-344 

2-360 

2-376 

2-395 

2-426 

2-449 

2-464 

2-484 

2  510 

2-524 

2-540 

2  ■  554 

2-383 

2-729 

2-722 

2-702 

2-688 

2-674 

2-671 

2  ■  685 

2-702 

2-718 

2-715 

2-677 

2-661 

2-690 

2-484 

2-468 

2-452 

2-432 

2-416 

2410 

2-404 

2-420 

2-405 

2-411 

2-424 

2-432 

2-500 

2-324 

2-303 

2-290 

2-290 

2-258 

2-264 

2-277 

2-324 

2-352 

2-390 

2-424 

2-466 

2-353 

2-595 

2-597 

2-601 

2-609 

2-603 

2-602 

2  599 

2-598 

2  ■  580 

2-554 

2-536 

2-521 

2-569 

2-612 

2-604 

2-612 

2-634 

2-653 

2-668 

2-080 

2-098 

2-714 

2-716 

2-717 

2-724 

2-607 

2-912 

2-904 

2-894 

2-902 

2  906 

2-909 

2-913 

2-924 

2-934 

2-950 

2-960 

2-966 

2-874 

3001 

2-978 

2-961 

2-952 

2-956 

*  2-958 

2  952 

2-956 

2-976 

2-982 

2-988 

2-974 

2-996 

3-030 

3  023 

3012 

3013 

3032 

3-028 

3  028 

3-034 

:;  042 

3- 026 

3- 012 

2-980 

3013 

2-848 

2-812 

2-800 

2  704 

2-760 

2-739 

2-722 

2-708 

2-689 

2-656 

2034 

2-608 

2-829 

2-482 

2-463 

2-458 

2-452 

2-470 

2-482 

2-496 

2  ■  525 

2-547 

2-559 

2-577 

2-594 

2-516 

2-694 

2-688 

2-076 

2-676 

2  073 

2-666 

2  676 

2  68 1 

2-690 

_'  682 

2  072 

2-669 

2-667 

2-503 

2-480 

2-460 

2-442 

2-427 

2-426 

2-425 

2-433 

2  447 

2  148 

2-436 

2-428 

2-519 

2-562 

2-568 

2  557 

2-550 

2  ■  550 

2-560 

■l  565 

2  ■  579 

2-585 

.'  581 

2-582 

2-593 

2-532 

2-571 

2-552 

2-539 

2-522 

2-511 

2-493 

2-487 

2-495 

2-506 

2-505 

2-497 

2-487 

2-555 

2-429 

2-429 

2-413 

_'   119 

2-425 

2441 

2-454 

■2-473 

2-500 

2-513 

2-521 

2-538 

2-457 

2  043 

2-626 

2-603 

2-588 

2-581 

2  584 

2-573 

2  ! 

2-557 

2-537 

2-513 

2-509 

2-601 

2-318 

2-312 

2  294 

2  278 

2-276 

2-260 

2  254 

2-318 

2-302 

2  308 

2  317 

2-338 

2-349 

.'  63  ! 

2-642 

2  ■  654 

2-672 

2  695 

2-716 

2-732 

2-760 

2  770 

2-778 

2-808 

2-832 

2-619 

3015 

3010 

3001 

2-993 

2-999 

3-004 

3012 

:;  026 

3  041 

3-040 

3  047 

3  061 

2-977 

3- 051 

:;  033 

3  003 

2-973 

2-949 

2-913 

2-898 

2-887 

2-876 

2  ■  855 

2-847 

2-819 

3-003 

2-643 

2-643 

2-619 

2-607 

2  603 

2  581 

2-575 

.'  569 

2  603 

2-631 

2-656 

2-599 

2-667 

2  ■  689 

2-671 

2-655 

2-655 

2-647 

2-652 

2-657 

2-671 

2-679 

2-693 

2-701 

2-713 

2-660 

2-732 

2-714 

2-709 

2-694 

2-684 

2-674 

2-672 

2-088 

2  098 

2-703 

2-710 

2-700 

2-719 

2  674 

2-651 

2  824 

'-•lilts 

2-596 

2  585 

2-570 

2  564 

2-561 

2-545 

2-526 

2-528 

2-646 

2-46S 

2-460 

2-462 

2-466 

2-482 

2  494 

2-458 

2-488 

2-502 

2-476 

2-476 

2-456 

2-486 

2-407 

2  105 

2-412 

2-406 

2-410 

2-406 

2-418 

2-388 

2-398 

2-399 

2-386 

2-366 

2-417 

2-378 

2-356 

2-348 

2-340 

2  35 1 

2-366 

2-374 

2-393 

2-409 

2-430 

2-442 

2-455 

2-375 

2-630 

2-624 

2-612 

2-618 

2-628 

2-630 

2-634 

2-659 

2-676 

2-694 

2-710 

2-728 

2-610 

2-834 

2-807 

2-792 

2-774 

2-754 

2-742 

2-738 

2-745 

2-750 

2-736 

2-728 

2-728 

2-788 

2-641 

2-630 

2-620 

2-614 

2013 

2-612 

2-613 

2-625 

2-634 

2-635 

2-032 

2-634 

2-633 
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Horn  Ending 

Day. 

* 

1  a.m. 

2  p.m. 

3a.m. 

4  a.m. 

5  a.m . 

6  a.m. 

i   a. in 

8  a.m. 

ii  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

(pin. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

2-716 

2-708 

2-705 

2-715 

2-720 

2-724 

2-725 

2-727 

2-716 

2-694 

2-077 

2-050 

2. 

2-024 

2-619 

2-022 

2-626. 

2-646 

2-604 

2-678 

2-079 

2-672 

2-663 

2-656 

2-643 

:: 

2010 

2-610 

2-631 

2  032 

2  648 

2-662 

2-670 

2-072 

2-079 

2-676 

2-679 

2-004 

i 

2  090 

2-090 

2-708 

2-710 

2-725 

2-751 

2-772 

2-7S9 

2-796 

2-792 

2-786 

2-779 

5 

2-811 

2-810 

2-812 

2-814 

2-824 

2-828 

2  832 

2-833 

2-828 

2-819 

2-808 

2-985 

6 

2 -00" 

2-583 

2-579 

2-564 

2-504 

2-563 

2-507 

2-572 

2-578 

2-59S 

2-616 

2-624 

7. 

2-730 

2-731 

2-738 

2-742 

2-755 

2-77(1 

2-799 

2-810 

2-816 

2-820 

2-826 

2-826 

8 

2-863 

2  878 

2-876 

2-894 

2-910 

2-930 

2-94:; 

2-954 

2  934 

2-923 

2-903 

2-807 

9. 

2-784 

2-740 

2-7411 

2-700 

2  772 

2-795 

2-808 

2-822 

2-826 

2.-834 

2-830 

2-830 

1(1 

2-918 

2-918 

2-919 

2-924 

2-930 

2-940 

2-959 

2-970 

2  978 

2-968 

2-957 

2-945 

11 

2-878 

2-872 

2-862 

2-864 

2-870 

2-880 

2-881 

2-883 

2-880 

2-872 

2-648 

2-820 

12 

2-714 

2-700 

2-700 

2-711 

2-713 

2-715 

2-713 

2-711 

2-094 

2-690 

2-680 

2-652 

13. 

2  37 

2-372 

2-322 

2-310 

2-314 

2-324 

2  - :;:;:; 

2-329 

2-352 

2-374 

2-382 

2-419 

14 

2-592 

2012 

2012 

2-610 

2-040 

2-664 

2-712 

2-730 

2-74S 

2-703 

2-765 

2-779 

15 

2-762 

2-757 

2-754 

2-768 

2  782 

2-780 

2-771 

2  750 

2  -  754 

2  72:, 

2-726 

2-697 

16 

2-39S 

2-390 

2-422 

2-402 

2-410 

2'- 408 

2  412 

2-422 

2-440 

2-440 

2-440 

2-454 

17 

2 -582 

2-595 

2-601 

2  698 

2  005 

2-599 

2  002 

2-005 

2-602 

2-591 

2-575 

2-542 

18 

2-428 

2-432 

2-440 

2-451 

2-477 

2-495 

2-510 

2-510 

2-516 

2-510 

2-512 

2-489 

19 

2-612 

2-614 

2-625 

2-639 

2  ■  652 

2  678 

2-695 

2-710 

2-716 

2-710 

2-723 

2-726 

20 

2-780 

2-778 

2-  7.N2 

2-788 

2-812 

2-822 

2-836 

2-S4'.l 

2-826 

2-828 

2-840 

2-818 

21 

2-710 

2-698 

2-682 

2-654 

2  050 

2-04:; 

2  040 

2-623 

2-012 

2-591 

2-608 

2-568 

22 

2  336 

2-330 

2-328 

2-316 

2-31S 

2-314 

2  320 

2-328 

2-:;22 

2-324 

2-338 

2-349 

23 

2-450 

2-446 

2-441 

2-441 

2-445 

2-450 

2-464 

2-476 

2-400 

2-464 

2-466 

2-454 

24 

2-4SS 

2-482 

2-494 

2-490 

2-500 

2-500 

2  516 

2-522 

2-520 

2-528 

2-524 

2-510 

25. 

2-540 

2-536 

2-540 

2-544 

2-556 

2-584 

2-594 

2-000 

2-624 

2-032 

2  ■  648 

2-648 

26 

2-72:; 

2-716 

2-722 

2-722 

2-730 

2-742 

2-750 

2-702 

2  756 

2-74:; 

2-738 

2-722 

27 

2  rm 

2-573 

2-554 

2-52S 

2-528 

2  ■  528 

2-518 

2-514 

2-508 

2-501 

2-504 

2-506 

2-442 

2-444 

2-444 

2-456 

2-470 

2-47* 

2-492 

2-501 

2-494 

2-485 

2-490 

2-483 

29 

2  442 

2-441 

2-449 

2    156 

2-483 

2-501 

2-510 

2-514 

2-504 

2-502 

2-490 

2-480 

30 

2-450 

2-440 

2-440 

2-431 

2-430 

2-440 

2   t45 

2-450 

2-450 

2-448 

2-445 

2-420 

31 

2-466 

2-400 

2-460 

2-462 

2-480 

2-490 

2-805 

2  ■  528 

2-549 

2-566 

2-574 

2-568 

Mean 

2-015 

2-612 

2-013 

2-617 

2-621 

2-034 

2-644 

2   050 

2-650 

2-047 

2-640 

2-636 
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Hoi  R  Evdim 

Mean-. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

(i  p. in. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-640 

2-634 

2-616 

2-614 

2-608 

2-607 

2-611 

2-622 

2  634 

2  630 

2-630 

2-626 

2-665 

2,628 

2-619 

2-690 

2-590 

2  586 

2-582 

2  586 

2-600 

2-609 

2-614 

2-615 

2-618 

2-626 

2-654 

2-045 

2-634 

2-632 

2  626 

2-624 

2-628 

2-640 

2-664 

2-672 

2-684 

2-691 

2-651 

2-771 

2-766 

2-762 

2  ■  765 

2-764 

2-760 

2  769 

2-776 

2-801 

2-811 

2-814 

2-817 

2-765 

'.'•77ii 

2-762 

2-740 

2-714 

2-701 

2-692 

2-683 

2-674 

2071 

2-660 

2-636 

2-624 

2-755 

2  628 

2 -647 

2-640 

2-641 

2-640 

2-672 

2-696 

2-706 

2-724 

2-745 

2-740 

2  740 

2-634 

2-826 

2-820 

2-810 

2-812 

2  813 

2-816 

2-828 

2-840 

2  849 

2-85S 

2-861 

2-862 

2-807 

2  850 

2-826 

2-802 

_'  782 

2-755 

2-747 

2  7  4s 

2-734 

2-742 

2-749 

2-724 

2-734 

2-836 

2-840 

2-842 

2-840 

2-841 

2  850 

2-865 

2-876 

2-896 

2  ■  !»07 

2-911 

2-914 

2-921 

2-833 

2-927 

2-912 

2  896 

2-890 

2  884 

2-875 

2-874 

2  s7l 

2  s7:; 

2-879 

2-879 

2  884 

2-916 

2-800 

2-782 

2  762 

2-742 

2-740 

2-720 

2-718 

2-718 

2-722 

2-718 

2-714 

2-718 

2  ■  794 

2-625 

2-593 

2-552 

2-532 

2  :.ls 

2-510 

2-499 

2  468 

2-461 

2-454 

2-456 

2  396 

2-602 

2  438 

2-450 

2-462 

2-  193 

2-528 

2-528 

2-552 

2-561 

2-576 

2  585 

2-585 

2-595 

2-440 

2-792 

2-780 

2-763 

_'  768 

2-770 

2-790 

2-802 

2-799 

2  B03 

2  ■  796 

2-790 

.      2-764 

2-735 

2-668 

2  634 

2-611 

2-584 

2-554 

2-526 

_'  506 

2-495 

2-472 

2-496 

2-490 

2-433 

2 -045 

2  ■  468 

2-478 

2-496 

2  519 

2-552 

2  ■  526 

2-544 

2-558 

2  7.H7 

2-572 

2-589 

2-589 

2-477 

2  527 

2-528 

2-510 

2-497 

2-470 

2-464 

2  45ti 

2-447 

2-469 

2  452 

2-443 

2-436 

2-537 

2-478 

2-460 

2-467 

2-599 

2-510 

2-520 

2-541 

2  ■  569 

2-589 

2-604 

2-601 

2-606 

2-509 

2-708 

2-700 

2-690 

2-680 

2  694 

2-710 

2-730 

2-742 

2-748 

2  756 

2-755 

2-784 

2-699 

2-804 

2-802 

2-780 

2-774 

2  758 

2-748 

2-740 

2-730 

2-734 

2-734 

2-722 

2-722 

2-783 

2-551 

2-532 

2  ■  500 

2-478 

2-454 

2  442 

2-432 

2-418 

2-406 

2-3SS 

2-380 

2-359 

2-542 

2  348 

2-352 

2  360 

_■  365 

2-374 

2-381 

2-394 

2  408 

2-428 

2-440 

2-444 

2-448 

2-361 

2-456 

2-450 

2-445 

2-447 

2    144 

2-450 

2-460 

2-464 

2-478 

2-482 

2  484 

2-4S0 

2-333 

2-506 

2-502 

2  498 

2-494 

2-490 

2  ■  502 

2  520 

2-524 

2  530 

2-534 

2-536 

2-542 

2-511 

2-640 

2-640 

2-640 

2  1140 

2  645 

2-642 

2-656 

2-679 

_•  698 

2-709 

2-708 

2-714 

2-627 

2-718 

2-709 

2-696 

2  680 

2-650 

2-632 

2-625 

2-613 

2-620 

2-614 

2-600 

2-597 

2-090 

2-492 

2-488 

2-478 

2-463 

2-450 

2-44f 

2-448 

2  4::.') 

2-453 

3-455 

2-442 

2-444 

2-493 

2-402 

2-457 

2-445 

2  440 

2-424 

2-407 

2-406 

2-405 

2-424 

2-434 

2-  1211 

2-436 

2-451 

2-468 

2-465 

2-452 

2-449 

2-441 

2-430 

2-444 

2-444 

2  47)7 

2-455 

2-464 

2-456 

2-466 

2  400 

2-402 

2-390 

2-383 

2-399 

2-404 

2-405 

2-408 

2-428 

2-440 

2-454 

2-467 

2-428 

2-556 

2-546 

2-541 

2-540 

2-540 

2-534 

2-533 

2-537 

2-540 

2-538 

2-536 

2-538 

2-524 

2-627 

2-620 

2 -COS 

2-604 

2  000 

2-598 

2-603 

2-605 

2-615 

2-61S 

2-616 

2-614 

2-621 
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Hour  Ending. 

Day. 

. 

1  a.m. 

2a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10a.m. 

1 1  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

2-529 

2-527 

2-520 

2-507 

2-510 

2-508 

2-505 

2-482 

2-466 

2-456 

2-419 

2-391 

2 

2-482 

2-514 

2-548 

2-5S0 

2010 

2-634 

2-642 

2-654 

2-660 

2-668 

2-656 

2-655 

3 

2-544 

2-524 

2-510 

2-500 

2-494 

2-487 

2-486 

2-487 

2-460 

2-450 

2-428 

2  404 

4 

2-5.58 

2-576 

2-584 

2-593 

2-610 

2-628 

2-647 

2-654 

2-659 

2-670 

2-674 

2-760 

5 

2-772 

2-788 

2-811 

2-821 

2-836 

2-846 

2-850 

2-686 

2-876 

2-862 

2-876 

2-S74 

(i   

2-700 

2-683 

2-644 

2  640 

2-634 

2-626 

2-623 

2-610 

2-580 

2-558 

2-540 

2-510 

7   . 

2-488 

2-430 

2-443 

2-470 

•    2-492 

2-530 

2-557 

2-570 

2-586 

2-613 

2-625 

2-656 

8 . . . 

2-845 

2-850 

2-869 

2-874 

2-897 

2-913 

2-925 

2-938 

2-934 

2-936 

2-932 

J  92.s 

9 

2-978 

2-973 

2-970 

2-984 

3-005 

3-020 

3-047 

3  056 

3-063 

3  074 

3-075 

3073 

10 

3-088 

3-088 

3-083 

3-086 

3-100 

3- 106 

3-120 

3130 

3-126 

2-111 

3- 104 

3  090 

11 

2-936 

2-936 

2-925 

2-920 

2-926 

2-924 

2-920 

2-910 

2-894 

2-866 

2-850 

2-832 

12 

2-691 

2-686 

2-678 

2-678 

2-681 

2-680 

2-684 

2-680 

2-677 

2071 

2-666 

2-646 

13 

2-566 

2-548 

2-534 

2-53S 

2-543 

2-544 

2-542 

2-5.50 

2-540 

2-532 

2-522 

2-501 

14 

2-456 

2-461 

2-464 

2-473 

2-496 

2-517 

2 -.54 1 

2-550 

2-567 

2-578 

2-582 

2-581 

15 

2-552 

2-535 

2-524 

2-528 

2-530 

2-522 

2-506 

2-494 

2  4N4 

2-484 

2-476 

2-448 

16 

2-457 

2-454 

2-460 

2-470 

2-548 

2-471 

2-474 

2  185 

2 -480 

2-464 

2-466 

2-453 

17 

2-549 

2-562 

2-574 

2-596 

2-60.5 

2-634 

2-642 

2-662 

2-690 

2-094 

2-710 

2-724 

18.. 

2-864 

2-876 

2-875 

2-879 

2-892 

2-9O0 

2-918 

2-942 

2-92S 

2-925 

2-923 

2-909 

19. . 

2-804 

2-781 

2-76S 

2-745 

2-74.5 

2-763 

2-738 

2-760 

2-734 

2-676 

2  740 

2-705 

20 

2-548 

2-546 

2-541 

2-533 

2-548 

2-537 

2-543 

2-54S 

2-54.5 

2-522 

2-516 

2-509 

21 

2-436 

2-435 

2- 449 

2-466 

2-4S0 

2-495 

2-498 

2-516 

2  .521 

2-529 

2-532 

2-530 

22 

2-586 

2-590 

2-580 

2-590 

2-609 

2-632 

2-650 

2-646 

2-650 

2-648 

2-644 

2-640 

23 

2-616 

2-618 

2-608 

2-610 

2-624 

2-633 

2-634 

2-641 

2  640 

2-634 

2-623 

2-608 

24 

2-532 

2-533 

2-532 

2-535 

2-546 

2-555 

2-572 

2-570 

2-572 

2  .574 

2-570 

2-555 

25 

2-540 

2-5.34 

2-534 

2-534 

2-554 

2-562 

2-572 

2-582 

2-572 

2-563 

2-561 

2-561 

26 

2-514 

2510 

2-498 

2-506 

2-520 

2-542 

2-558 

2-581 

2-578 

2-578 

2-566 

2-561 

27 

2-547 

2-549 

2-540 

2-532 

2-543 

2-54.S 

2-558 

2-562 

2-566 

2-570 

2-567 

2-558 

28 

2-552 

2-553 

2-556 

2-568 

2-592 

2-613 

2-626 

2-642 

2  656 

2-664 

2-652 

2-669 

29 

2-630 

2-615 

2-614 

2-624 

2-644 

2-653 

2-663 

2-676 

2-678 

-2-687 

2-691 

2-685 

30  ... 

2-595 

2-506 

2-590 

2-590  • 

2-596 

2-604 

2-602 

2-598 

2-589 

2-566 

2-540 

•2-514 

Mean. 

2-631 

2-629 

2-627 

2-632 

2-644 

2  654 

2-661 

2-667 

2-665 

■i  iii,:: 

2-657 

2-648 
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NUMBERS  IN  THE  TABLES. 


39.r. 


Hour  Ending 

Mean. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  .pin. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-360 

2-326 

2-300 

2-278 

2-208 

2-264 

2-304 

2-304 

2-348 

2-384 

2-410 

2-450 

2-409 

2-660 

2-645 

2-618 

2-604 

2-584 

2-578 

2-575 

2  .571 

2-582 

2-577 

2-563 

2-5.52 

2-600 

2-371 

2-363 

2-355 

2-360 

2-372 

2-409 

2-423 

2-447 

2-492 

2-507 

2-529 

2-545 

2-455 

2-660 

2-654 

2-652 

2-649 

2-655 

2-665 

2-682 

2-697 

2-718 

2-729 

2-740 

2-766 

2-657 

2-870 

2-847 

2-834 

2-810 

2-796 

2-780 

2-771 

2-764 

2-756 

2-749 

2-738 

2-726 

2-813 

2-492 

2-472 

2-446 

2-427 

2-398 

2-381 

2-372 

2-418 

2-430 

2-424 

2-413 

2-445 

2-519 

2-673 

2-684 

2-694 

2-701 

2-708 

2-719 

2-744 

2-754 

2  788 

2-809 

2-823 

2-838 

2-641 

2-925 

2-918 

2  909 

2-909 

2-903 

2-906 

2-920 

2-935 

2-954 

2-957 

2-960 

2-975 

2-913 

3  066 

3064 

3-062 

3-044 

3-036 

3-032 

3033 

3  034 

3-050 

3-000 

3-070 

3-081 

3  039 

3061 

3-038 

3018 

3-007 

2-982 

2-967 

2-961 

2-953 

2  '.147 

2-944 

2-944 

2-942 

3  041 

2  810 

2-788 

2-770 

2-746 

2-723 

2-708 

2-700 

2  692 

2-700 

2-698 

2-694 

2-690 

2-814 

2-636 

2-626 

2-610 

2-592 

2  578 

2-574 

2  .577 

2-574 

2-584 

2-580 

2-578 

2-570 

2-633 

2  477 

2-457 

2-437 

2-426 

2  123 

2-428 

2-436 

2-441 

2-4.54 

2-456 

2-454 

2-456 

2-491 

2-580 

2-574 

2-572 

2-560 

2  .554 

2-550 

2-552 

2-538 

2-545 

2-642 

2-540 

2-549 

2-538 

2-426 

2-398 

2-384 

2-374 

2  366 

2-376 

2-384 

2-400 

2-416 

2-428 

2-446 

2-453 

2-455 

2-448 

2-443 

2-44.5 

2  451 

2  442 

2  449 

2-458 

2  168 

2-513 

2-518 

2-535 

2-547 

2-471 

2-724 

2-720 

2-724 

2-726 

2-734 

2-746 

2-769 

2-793 

2  820 

2-837 

2-825 

2-849 

2-704 

2-912 

2-887 

2-876 

2-854 

2-835 

2  822 

2-820 

2-807 

2-816 

2-816 

2-812 

2-809 

2-870 

2-667 

2-645 

2-624 

l>  606 

2-592 

2-569 

2-590 

2-592 

2-570 

2-563 

2-564 

2-561 

2-674 

2-484 

2-4.80 

1    2-456 

2    HII 

2-430 

2-430 

2   122 

2-420 

2-434 

2-440 

2-446 

2-447 

2-490 

2-519 

2-514 

2-503 

2-503 

.'  .50.5 

2-516 

2-518 

2-521 

2-540 

2-552 

2-580 

2-582 

2-510 

2-628 

2-618 

2-602 

2  600 

2  593 

2-582 

2  582 

2-582 

2-595 

2-601 

2-611 

2-621 

2-611 

2-600 

2-586 

2-572 

2-564 

2-541 

2-540 

2  534 

2-532 

2-547 

2-547 

2-549 

2  544 

2-588 

2-550 

2-552 

2-550 

2  538 

2-522 

2-502 

2-500 

2-506 

2-527 

2-529 

2-532 

2-540 

2-541 

2-548 

2-534 

2-513 

2-523 

2-495 

2-510 

2-508 

2-506 

2-510 

2-519 

2-514 

2-514 

2-536 

2-663 

2-550 

2-543 

2-522 

2-523 

2-618 

2-514 

2-530 

2-552 

2-565 

2-568 

2-570 

2-542 

2-548 

2-528 

2-513 

2-513 

2-537 

2-553 

2-472 

2- 494 

2-504 

2-532 

2  545 

2-547 

2-538 

2  653 

2-653 

2-643 

2  635 

2-629 

2-613 

2-616 

2-621 

2-641 

2-651 

2-643 

2-635 

2-614 

2-662 

2-656 

2-659 

2-636 

2-632 

2-624 

2-619 

2-620 

2-616 

2-612 

2-606 

2-599 

2-641 

2-492 

2-468 

2-451 

2-424 

2-419 

2-402 

2-402 

2-402 

2-415 

2-415 

2-412 

2-3S5 

2-503 

2-635 

2-622 

2-611 

2-600 

2-592 

2-590 

2-591 

2-597 

2-612 

2-618 

2-621 

2-626 

2  629 

396 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Toronto  Observatory,  from  Kew 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


Hour  En-ding. 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

G  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in.. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

I 

2-382 

2-382 

2-371 

2-368 

2-380 

2-388 

2-392 

2   III:; 

2-408 

2-410 

2-410 

2-410 

■i 

2-494 

2-494 

2-506 

2-514 

2-550 

2-560 

2-576 

2-589 

2-590 

2-591 

2-590 

2-576 

3 

2-702 

2-700 

2-710 

2-712 

2-720 

2-754 

2  ■  77(1 

2-7711 

2  ■  772 

2-770 

2-758 

2-746 

4 

2-696 

2-682 

2-664 

2-660 

2-657 

2-658 

2-643 

2  046 

2-643 

2-039 

2-630 

2-610 

5 

2-556 

2-570 

2-558 

2-552 

2-553 

2-548 

2  557 

2-554 

2-528 

2-506 

2-510 

2-492 

6 

2-283 

2-294 

2-294 

2-314 

2-334 

2-359 

2-379 

2-386 

2-380 

2-386 

2-392 

2-396 

7 

2-464 

2-458 

2-458 

2-465 

2-471 

2-480 

2-486 

2-495. 

2-492 

2-495 

2  491 

2-491 

8 

.   2-556 

2-558 

2-560 

2  553 

2-560 

2-562 

2-577 

2-602 

2  002 

2-602 

2-599 

2-592 

9 

2-450 

2   128 

2-396 

2-362 

2-352 

2-342 

2-340 

2-330 

2-318 

2-326 

2-1124 

2-322 

10. 

2-358 

2-360 

2-366 

2-408 

2-430 

2-445 

2-483 

2-514 

2-532 

2-555 

2-552 

2-550 

11 

2-596 

2  ■  598 

2-606 

2-608 

2-614 

2-620 

2-638 

2-042 

2-045 

2-641 

2-634 

2  020 

12 

2-474 

2-436 

2-399 

2-36S 

2-342 

2-328 

2-300 

2-266 

2-218 

2-174 

2-146 

2110 

13 

2-254 

2-250 

2  •  232 

2  ■  222 

2-222 

2  ■  222 

2  ■  224 

2  -  224 

2  -  222 

•  2-232 

2-240 

2  241 

14 

2-466 

2-468 

2-516 

2-506 

2-534 

2-560 

2-566 

2-580 

2-582 

2-583 

2-580 

2-576 

IS 

2-684 

2-681 

2-692 

2-695 

2-711 

2-720 

2-738 

2-749 

2-700 

2-750 

2-754 

2-758 

16 

2-824 

2-828 

2-818 

2-822 

2-834 

2-853 

2-848 

2  S4G 

2-828 

2-816 

2-832 

2-826 

17 

2  ■  600 

2-590 

2^578 

2-552 

2-547 

2-53S 

2-534 

2-535 

2-53S 

2-522 

2-519 

2  499 

18 

2-439 

2-426 

2-422 

2-416 

2-423 

2-432 

2-426 

2-420 

2-424 

2-438 

2-428 

2-414 

19 

2-426 

2-420 

2-420 

2-424 

2-426 

2-436 

2-432 

2-454 

2-452 

2-453 

2-452 

2-449 

20 

2-428 

2-438 

2-420 

2-419 

2-428 

2-434 

2-440 

2-442 

2-440 

2-452 

2-450 

2-430 

21 

2-562 

2-562 

2-557 

2-562 

2-580 

2-cni 

2-618 

2-631 

2  040 

2-042 

2-643 

2-042 

22 

2-676 

2-676 

2-674 

2-676 

2-682 

2-691 

2-694 

2-698 

2-702 

2-692 

2-688 

2-672 

2-576 

2-576 

2-570 

2-568 

2-564 

2-560 

2-564 

2-502 

2-552 

2-542 

2-538 

2-511 

24. 

2-488 

2-478 

2-465 

2-448 

2-476 

2-474 

2-480 

2-478 

2  470 

2-465 

2-465 

2-465 

25 

2-604 

2-615 

2-630 

2-044 

2-672 

2-702 

2-714 

2-736 

2-740 

2-746 

2-743 

2-7:;c 

26 

2-715 

2  719 

2-727 

2-731 

2-743 

2-757 

2-759 

2  ■  7511 

2-752 

2-742 

2-731 

2-713 

27. . . 

2-597 

2-591 

2-597 

2-609 

2-613 

2-623 

2-617 

2-617 

2-G07 

2-600 

2-597 

2-583 

28 

2  578 

2-574 

2-554 

2-556 

2  588 

2-606 

2-636 

2041 

2-648 

2-655 

2-655 

2-050 

29 

2-651 

2-650 

2-654 

2-656 

2-666 

2-666 

2-684 

2-691 

2-090 

2-091 

2-084 

2-084 

30 

2-598 

2-602 

2-602 

2-602 

2-619 

2-635 

2-650 

2-608 

2-066 

2-655 

2-667 

2-600 

31 

2-708 

2-705 

2-602 

2-703 

2-702 

2-707 

2-731 

2-731 

2-727 

2-725 

2-718 

2-717 

Mean.. 

2-544 

2-542 

2-539 

2-538 

2-548 

2-556 

2-564 

2-569 

2-567 

2-564 

2-561 

2-553 

METEOROLOGICAL   TABLES,    TORONTO,    ONT. 

Barograph,  for  each  Hour  during  the  Month  of  July,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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Hour  Ending. 


M  e.\  \ . 


1  p.m.      2  p.m. 


3  p.m.        4  p.m. 


5  p.m. 


6  p  in 


7  p.m. 


8  p.m. 


p.m. 


10  p.m.        11p.m.      Midnight 


in. 
2  402 
2-556 
2  ■  7:;:', 
2-570 
2  165 
2-398 
2-478 
2-592 
2-323 
2  ■  558 
2-628 
2-094 
2-232 
2-752 
2  ■  754 
2-818 
2  477 
2-406 
2-440 
2-455 
2  ■  642 
2-658 
2  488 
2-466 
2-723 
2-695 
2-550 
2-650 
2-655 
2-666 
2-687 
2-543 


2-403 

2-566 

2  720 

2  574 

2  440 

2-416 

2  472 

2-570 

2-298 

2 -556 

2-609 

2-098 

2-216 

2-590 

2-748 

2-794 

2-471 

2-400 

2-418 

2-462 

2-636 

2-640 

2-459 

2-469 

2  ■  723 

2-685 

2-524 

2-643 

2-627 

2-661 

2-680 

2-534 


in. 

_•  398 
2-566 
2-718 
2-690 
2-412 
2-437 
2-465 
2-564 
2-278 
2-553 
2-601 
2130 
2-19S 
2-595 
2-746 
2-768 
2-404 
2-390 
2-398 
2-455 
2-634 
2-636 
2  474 
2-47o 
2-715 
2  669 
2-508 
2-630 
2-610 
2-655 
2-657 
2-531 


in. 
2-404 
2-578 
2-722 
2-702 
2-390 
2-434 
2-462 
2-540 
2-225 
2-564 
2-568 
2-136 
2-210 
2-598 
2-740 
2 -748 
2-454 
2-380 
2-378 
2  ■  404 
2-622 
2-626 
2-458 
2-463 
2-709 
2-645 
2-505 
2  616 
2-589 
2-653 
2-637 
2-523 


in. 
2-422 
2-580 
2-715 
2-600 
2-380 
2-449 
2-462 
2-528 
2-250 
2  ■  564 
2-554 
2- 136 
2-259 
2 -60S 
2-742 
2-733 
2-448 
2-372 
2-376 
2-479 
2017 
2-616 
2-452 
2-460 
2-709 
2-635 
2-501 
2-610 
2-587 
2-655 
2-617, 
2-520 


2-438 

2  590 

2-698 

2-599 

2-366 

2-402 

2-470 

2-528 

2-293 

2-566 

2-546 

2- 142 

2-288 

2-620 

2-7.54 

2  ■  7112 

2-444 

2-384 

2-392 

2-4S2 

2-620 

2-610 

2-455 

2-486 

2-705 

2-637 

2-498 

2  014 

2-579 

2-661 

2-598 

2-523 


in. 
2-464 
2-612 
2-691 

2-594 

2-352 

2-458 

2-493 

2-526 

2-304 

2-576 

2  ■  -542 

2-182 

2-326 

2-634 

2-758 

2-702 

2  442 

2-396 

2-416 

2-494 

2-632 

2-606 

2-479 

2-510 

2-713 

2-619 

2-514 

2  -  020 

2-571 

2-667 

2-582 

2-531 


in. 
2-480 
2-626 
2-677 
2-588 
2-341 
2-461 
2  -504 
2-504 
2-324 
2-572 
2  530 
2-234 
2-354 
2-054 
2-762 
2-690 
2-434 
2-413 
2-414 
2  501 
2-646 
2-600 
2-494 
2  ■  528 
2-707 
2-611 
2  -  -528 
2  ■  634 
2-569 
2-665 
2-573 
2-536 


2-502 

2-658 

2-668 

2-582 

2-321 

2  479 

2-533 

2-512 

2-340 

2  ■  590 

2-536 

2  204 

2-392 

2-677 

2-784 

2-678 

2  4.55 

2-432 

2-416 

2-514 

2-662 

2-610 

2-505 

2-558 

2-709 

2-613 

2  -54-5 

2  -  052 

2-578 

2-694 

2-583 

2-549 


in. 
2-518 
2-660 
2-676 
2-5S2 
2-326 
2-478 
2  .539 
2-500 
2-340 
2-595 
2-535 
2-262 
2-410 
2-679 
2-786 
2-072 
2-469 
2-438 
2  400 
2  .534 
2-674 
2-606 
2-504 
2-570 
2-71! 
2-613 
2  55.5 
2  052 
2-587 
2-702 
2-571 
2-553 


in. 
2-508 
2-682 
2-689 
2-586 
2-302 
2-479 
2-547 
2  198 
2-346 
2-597 
2  .522 
2-260 
2-434 
2-684 
2-805 
2-656 
2-463 
2-447 
2  405 
2-549 
2-680 
2-604 
2-510 
2  584 
2-71.5 
2-613 
2-560 
2  -  658 
2  5s.-, 
2-712 
2-566 
2-556 


2-496 
2-702 
2-699 
2-569 
2  ■  292 
2-471 
2-55.5 
2-484 
2-366 
2-596 
2-501 
2-252 
2-466 
2-690 
2-814 
2-632 
2-449 
2-438 
2-418 
2-554 
2-672 
2-596 
2-503 
2-601 
2-715 
2-605 
2-562 
2-659 
2-593 
2-707 
2  540 
2-554 


2-422 
2-584 
2-721 
2-627 
2-453 
2-401 
2-488 
2-552 
2-332 
2-51S 
2-589 
2-239 
2-273 
2-588 
2-745 
2-773 
2-500 
2-417 
2-421 
2-405 
2  624 
2-651 
2-519 
2-491 
2-701 
2-686 
2-566 
2  01 1 
2-633 
2  •  655 
2-661 
2-540 
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Hour  Ending. 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

■>  a.m. 

4  a.m. 

.')  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

'ii. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

2-543 

2-516 

2-526 

2-540 

2-554 

2-576 

2-597 

2  (124 

2-633 

2-644 

2-650 

2-649 

2 

2,054 

2-657 

2-652 

2-654 

2-664 

2-664 

2-666 

2-074 

2  071 

2-672 

2-669 

2-665 

3 

2- .".71 

2-568 

2-562 

2  555 

2-556 

2  540 

2-554 

2-549 

2-544 

2-534 

2-518 

2-509 

4 

2-510 

2-510 

2-524 

2-526 

2-548 

2-570 

2-596 

2-609 

2-616 

2-619 

2-625 

2-622 

5 

2-682 

2-691 

2-690 

2-694 

2;709 

2-733 

2-741 

2-762 

2-761 

2-7.54 

2-745 

2-728 

6. 

■2-665 

2-629 

2-615 

2-612 

2-613 

2-619 

2-627 

2-640 

2-638 

2-639 

2-626 

2-610 

7 

2-612 

2-618 

2-623 

2-634 

2-635 

2-652 

2  658 

2-674 

2-688 

2-790 

2-688 

2-688 

8 

2-621 

2-602 

2  58 1 

2-570 

2-506 

2-566 

2-553 

2-553 

2-556 

2-549 

2 -.543 

2-533 

9 

2.  157 

2-459 

2-486 

2-514 

2-527 

2-585 

2-527 

2-573 

2-523 

2-585 

2-582 

2-547 

10 

2-537 

2-565 

2-553 

2.541 

2-551 

2-561 

2-565 

2-569 

2-575 

2-585 

2-591 

2-569 

11 

2-804 

2-805 

2-812 

2-834 

2-852 

2-862 

2-SSO 

2-891 

2-900 

2-S9S 

2-885 

2-879 

12... 

2-795 

2-798 

2-795 

2-784 

2-793 

2-793 

2-786 

2-781 

2-780 

2-772 

2-763 

2-754 

13 

2-646 

2-644 

2-646 

2-644 

2-653 

2-672 

2-682 

2-684 

2  -  689 

2-684 

2-688 

2-678 

14 

2.674 

2-670 

2-672 

2-670 

2-680 

2-690 

2-696 

2-701 

2-696 

2-692 

2-690 

2-690 

15 

2-650 

2-6=0 

2-657 

2-660 

2-661 

2-665 

2-670 

2-676 

2-680 

2-680 

"    2-685 

2-674 

16     

2-602' 

2-600 

2-600 

2-596 

2-594 

2-606 

2-620 

2-620 

2-610 

2-610 

2-604 

2-566 

17.    .. 

2-571 

2-579 

2-688 

2-689 

2-697 

2-611 

2-615 

2-629 

2-629 

2-617 

2-621 

2-619 

18 

2  605 

2-597 

2-602 

2-617 

2-626 

2-643 

2-660 

2-486 

2-691 

2-699 

2-701 

2-706 

19. 

2-818 

2-821 

2-826 

2-840 

2-857 

2-880 

2(112 

2-922 

2-926 

2-939 

2-940 

2-936 

20  . 

2-953 

2-954 

2-954 

2-954 

2-960 

2-968 

2-968 

2-966 

2-972 

2-972 

2-967 

2-966 

21 

2-846 

2-838 

2  840 

2-828 

2-832 

2-838 

2-820 

2-806 

2-792 

2-786 

2-7.52 

2-718 

22 

2  474 

2  4(12 

2-448 

2-406 

2-390 

2-386 

2-344 

2-342 

2-340 

2-312 

2-270 

2-30S 

2  332 

2-344 

2-314 

2  365 

2  374 

2   102 

2-428 

2  -  438 

2-45.5 

2-470 

2-474 

2-490 

24 

2  524 

2-518 

2-516 

2  518 

2-518 

2-522 

2-528 

2-518 

2-520 

2-522 

2-522 

2-508 

25 

2-728 

2-730 

2-736 

2-744 

2-754 

2-759 

2-774 

2-783 

2-780 

2-784 

2  774 

2-762 

26 

2-486 

2  159 

2-428 

2-405 

2-413 

2  122 

2-402 

2-398 

2-38.5 

2-374 

2-373 

2-356 

27 

2  471 

2  182 

2-495 

2-514 

2-532 

2-560 

2  -.586 

2-605 

2-618 

2-630 

2-632 

2-640 

28 

2-738 

2-742 

2-740 

2-713 

2-736 

2  742 

2-748 

2-736 

2-736 

2-704 

2-690 

2-656 

>g 

2-306 

2-296 

2-287 

2-284 

2-279 

2-282 

2-298 

2-326 

2-320 

2-290 

2-284 

2-270 

30.  .  .   . 

2-307 

2-318 

2-323 

2-336 

2-352 

2-384 

2-406 

2-422 

2-439 

2-433 

2-468 

2-476 

31 

2  630 

2-636 

2-644 

2-651 

2-670 

2-698 

2-703 

2-706 

2-714 

2-730 

2-730 

2-730 

Mean.. 

2-606 

2-605 

2-609 

2-609 

2-617 

2-627 

2-632 

.  2-634 

2-640 

2-640 

2-637 

2-629 
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Barograph,  for  each  Hour  during  the -Month  of  August,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 


Hour  Ending. 

M  EA  N . 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m.-. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-649 

2 

633 

2-621 

2-606 

2-592 

2  590 

2-605 

2-627 

2-650 

2-659 

2-660 

2-668 

2-608 

2-648 

9 

639 

2-624 

2-612 

2-602 

2-688 

2-587 

2-588 

2-591 

2-582 

2-582 

2-577 

2-632 

2  510 

2 

513 

2-486 

2-479 

2  47S 

2  472 

2-478 

2  499 

2-499 

2-501 

2-500 

2-508 

2-520 

2-616 

2 

612 

2-608 

2-607 

2  613 

2-614 

2-627 

■    2-640 

2-661 

2-667 

2-674 

2-677 

2-604 

2-718 

2 

701 

2  682 

2-669 

2-654 

:•  648 

2-650 

2-647 

2-653 

2-653 

2-649 

2-654 

2-694 

2-610 

2 

596 

2  592 

2-596 

2-594 

2-598 

2-597 

2-599 

2-610 

2-616 

2-622 

2-617 

2-615 

2-683 

2 

682 

2-676 

2-662 

2-644 

2-648 

2-622 

2-617 

2-627 

2-608 

2-617 

2-632 

2-649 

2-512 

2 

490 

2-471 

2~-472 

2-469 

2-746 

2-480 

2-493 

2-509 

2-507 

2-534 

2-490 

2-629 

2-543 

2 

558 

2-561 

2-547 

2-547 

2  54:; 

2-551 

2-551 

2-565 

2-555 

2-551 

2-539 

2-540 

2-556 

2 

606 

2-620 

2-618 

2  040 

2-650 

2-666 

2-694 

2-730 

2-751 

2-772 

2-791 

2-619 

2-872 

2 

858 

2-835 

2-833 

2-826 

2-820 

2-816 

2-814 

2-822 

2-828 

2-829 

2-S06 

2-844 

2-732 

2 

714 

2-695 

2-681 

2-666 

2-660 

2-652 

2-656 

2-656 

2-658 

2-666 

2-648 

2-727 

2-668 

2 

657 

2-640 

2-630 

2-632 

2-644 

2-646 

2  ■  656 

2-664 

2-674 

2-675 

2-676 

2-661 

2-670 

2 

658 

2-646 

2-641 

2-631 

2-631 

2-629 

2-640 

2-658 

2-653 

2-651 

2-652 

2-665 

2-666 

2 

660 

2-637 

2  624 

2-612 

2-606 

2-604 

2-598 

2-602 

2-610 

2-612 

2-610 

2-643 

2-553 

2 

547 

2-509 

2-495 

2-533 

2-539 

2-549 

2-583 

2-681 

2-569 

2-576 

2-563 

2-576 

2-609 

2 

596 

2-573 

2-547 

2-557 

2-552 

2-555 

2-501 

2-587 

2-598 

2-607 

2015 

2-605 

2-704 

2 

699 

2-686 

2-673 

2-673 

2-678 

2-692 

2-720 

2-746 

2-769 

2-880 

2-802 

2-677 

2-939 

2 

946 

2-936 

2  928 

2-922 

2-920 

2-910 

2-918 

2-932 

2-948 

2-956 

2-954 

2-909 

2-955 

2 

944 

2-918 

2-903 

2-898 

2-882 

2-874 

2-874 

2-872 

2-866 

2-862 

2-856 

2-927 

2-698 

2 

652 

2-624 

2-614 

2-574 

2-550 

2-538 

2-520 

2-522 

2-502 

2-502 

2-494 

2-687 

2-296 

2 

276 

2-250 

2-242 

2-234 

2-244 

2-264 

2-288 

2-301 

2-300 

2-315 

2-320 

2-325 

2- 496 

2 

498 

2-495 

2-492 

2-496 

2-496 

2-498 

2-506 

2-526 

2-530 

2-532 

2-530 

2-459 

2-526 

2 

540 

2-543 

2-561 

2-579 

2-601 

2-620 

2-653 

2-672 

2-690 

2-703 

2-722 

2-568 

2-744 

2 

740 

2-706 

2-689 

2-669 

2-640 

2-631 

2-608 

2-598 

2-573 

2-548 

2-516 

2-698 

2-430 

2 

328 

2-312 

2-322 

2-348 

2-368 

2-381 

2-404 

2-415 

2  428 

2-455 

2-464 

2-394 

2-645 

2 

652 

2-653 

2-661 

2-665 

2-680 

2-694 

2-718 

2-724 

2-742 

2-740 

2-738 

2-653 

2-636 

2 

636 

2-558 

2-542 

2-516 

2-468 

2-434 

2-407 

2-367 

2-312 

2-308 

2-316 

2-590 

2-263 

2 

249 

2-248 

2-250 

2-242 

2-244 

2-260 

2-282 

2-311 

2-299 

2-318 

2-316 

~ 2-274 

2-480 

2 

488 

2-494 

2-502 

2-508 

2-524 

2-538 

2-565 

2-587 

2-000 

2010 

2-614 

2-465 

2-726 

2 

722 

2-718 

2-716 

2-716 

2-728 

2-736 

2-740 

2-748 

2-760 

2-778 

2-776 

2-712 

2-621 

2 

615 

2-600 

2-594 

2-591 

2-590 

2-593 

2-602 

3-612 

2-613 

2-618 

2-617 

2-615 

|l)'l 


METEOROLOGICAL   TABLES,    TORONTO,    ONT. 

Pressure  at  32°  Fahr.  at  Toronto  Observatory,  from  Kew 

27  ENGLISH  INCHES  +  THE 


D*Y. 

Hoik  Ending 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

-S  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in 

in. 

in 

in. 

in  . 

in. 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

in. 

1, 

2-786 

2-790 

2-798 

2-810 

2-814 

2-834 

2-852 

2-844 

2-853 

•   2-872 

2-864 

2-850 

2 

2-820 

2-821 

2-819 

2-818 

2-818 

2-826 

2-840 

2-836 

2-843 

2-840 

2-826 

2-818 

3 

2-702 

2-693 

2-692 

2-678 

2-679 

2-682 

2-702 

2-6'JO 

2-696 

2-696 

2-680 

2-658 

1 

2-742 

2-739 

2-731 

2-734 

2-740 

2-766 

2-783 

2-806 

2-803 

2-808 

2-S05 

2-808 

5 

2-741 

2-726 

2-720 

2-723 

2-722 

2-734 

2-744 

2-7."ill 

2-778 

2-774 

2-770 

2-762 

6 

2-760 

2-760 

2-758 

2-760 

2-764 

2-791 

2-803 

2-807 

2-803 

2-802 

2-800 

2-791 

7 

2-757 

2-758 

2-752 

2-749 

2-754 

2-766 

2-769 

2-772 

2-773 

2-772 

2-754 

2-744 

S 

2-630 

2-600 

2-592 

2-604 

2-632 

2-662 

2-676 

2-684 

2-704 

2-713 

2-726 

2-736 

9 

2-906 

2-934 

2-954 

2-964 

2-994 

3-028 

3-052 

3064 

3-068 

3  068 

3-067 

3-001 

10 

.3086 

3-080 

3-090 

3.094 

3-098 

31 28 

3-150 

3-144 

3-146 

3128 

3116 

3-094 

11 

2-904 

2-899 

2-874 

2-868 

2-851 

2-836 

2-S26 

2-804 

2-796 

2-770 

•2-720 

2-730 

12 

2,539 

2-512 

2-510 

2-505 

2-504 

2-508 

2-512 

2-514 

2-510 

2-507 

2-502 

2-500 

13 

2-484 

2-481 

2-477 

2-480 

2-494 

2-531 

2-554 

2-590 

2-618 

2-644 

2-650 

2-651 

14 

2-853 

2-857 

2-861 

2-876 

2-890 

2-910 

2-928 

2-948 

2-963 

2-980 

2-978 

2-978 

IS 

3-046 

3-048 

3-056 

3-066 

3-074 

3-097 

3-111 

3-120 

3- 131 

3- 124 

3- 126 

3118 

i,; 

3-034 

3031 

3  026 

3-023 

3-026 

3018 

3-010 

3014 

3-004 

2-992 

2-982 

2-966 

17 

2-790 

2-75S 

2-744 

2-734 

2-708 

2-702 

2-690 

2-672 

2-650 

2-622 

2-610 

2-591 

18. 

2-548 

2-556 

2-569 

2-581 

2-594 

2-610 

2-628 

2-642 

2-638 

2-638 

2-638 

2-626 

19 

2-588 

2-572 

2-570 

2-574 

2-574 

2-576 

2-582 

2-592 

2-588 

2-590 

2-590 

2-579 

20 

2-471 

2-469 

2-456 

2-440 

2-448 

2-446 

2-440 

2-438 

2-428 

2-410 

2-396 

2-368 

21... 

2-246 

2-232 

2-222 

2-260 

2-272 

2-296 

2-306  - 

2-308 

2-309 

2-336 

2-334 

2-346 

22 

2-352 

2-350 

2-360 

2-374 

2  386 

2-402 

2-421 

2-434 

2-444 

2-440 

2  448 

2-45S 

2-675 

2-695 

9-712 

2  ■  738 

2-7.54 

2-  78'> 

2-810 

2  •  830 

2-848' 
2-955 

2-860 
2-948 

•>-858 

•>-860 

24 

2-942 

2-945 

2-945 

2-943 

2-935 

2-940 

2-951 

2-950 

2-940 

2-932 

•>,-, 

''■775 

2-774 

9  ■  770 

2-770 
2-541 

2-769 
2-530 

2-773 
2-524 

9.770 

2-772 
2-514 

2-768 
2-504 

2-764 
2-501 

2-754 
2-532 

■'-72.N 

2fi 

2,573 

2-563 

2-549 

2-516 

2-540 

27 

2-684 

2-684 

2-684 

2-690 

2-702 

2-716 

2-7::4 

2-754 

2-758 

2-756 

2-782 

2-796 

28 

2-857 

2-860 

2-851 

2-847 

2-842 

2-844 

2-847 

2-850 

2-846 

2-831 

2-813 

2-784 

29 

-2-608 

2-606 

2-598 

2-598 

2-594 

2-596 

2-604 

2-612 

2-606 

2-597 

2-586 

2-588 

30 

2-632 

2-643 

2-643 

2-656 

2-662 

2-674 

2-682 

2-704 

2-706 

2-700 

2-696 

2-674 

Mean. . 

2,717 

2-714 

2-712 

2-716 

2-720 

2-733 

2-743 

2-748 

2-753 

2-749 

2-745 

2-737 

METEOROLOGICAL    TABLES,    TORONTO,    ONI. 

Barograph,  for  each  Hour  during  the  Month  of  September,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 


• 

■ 

Hour 

Ending 

Mew. 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  pm. 

11  p.m. 

Midnight 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

in 

in 

in 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

2-850 

2-838 

2-831 

2-824 

2-820 

2-816 

2-818 

2-822 

2-823 

2-823 

2-826 

2-825 

2-828 

2-801 

2-780 

2-760 

2-748 

2-742 

2-730 

2-723 

2-726 

2-724 

2-719 

2-716 

2-716 

2-783 

2-651 

2-646 

2-622 

2-622 

2-624 

2-626 

2  646 

2-674 

2-688 

2-698 

2-717 

2-732 

2-674 

2  796 

2-701 

2-770 

2  7.",:; 

2-749 

2-742 

2  746 

2-752 

2-746 

2-748 

2-742 

2-741 

2-764 

2-750 

2-746 

2  744 

2-733 

2-730 

2-726 

2-726 

2-742 

2  7 in 

2-752 

2-755 

2-763 

2-744 

2  77.") 

2-766 

2-754 

2  750 

2-750 

2-743 

2-750 

2-765 

2-762 

2-764 

2-766 

2-764 

2-771 

2-730 

2-714 

2-678 

2-642 

2-640 

2-642 

2-632 

2-632 

2  Ii21 

2616 

2-614 

2-622 

2-704 

2-740 

2-738 

2-735 

2-735 

2-746 

2-761 

2-780 

2-800 

2  818 

2-842 

2  859 

2-884 

2-627 

:;  056 

3-051 

3044 

3-044 

3042 

3  054 

3-055 

3067 

3076 

3:090 

3-094 

3-092 

3-038 

3-078 

3-058 

3-051 

3  030 

3012 

2-986 

2-968 

2  968 

2-958 

2-946 

2-930 

2-914 

3-052 

2-694 

2-670 

2-653 

2-626 

2-806 

2-590 

2-586 

2-588 

2-580 

2-586 

2-559 

2-544 

2-715 

2-490 

2-482 

2-461 

2-460 

2-458 

2-470 

2-490 

2-496 

2-494 

2-493 

2-488 

2-480 

2-495 

2-643 

2-658 

2-664 

2-690 

2-712 

2-754 

2  778 

2-798 

2-812 

2-828 

2  832 

2-845 

2-652 

2-974 

2-964 

2-959 

2  956 

2  964 

2-982 

2  992 

3  008 

:;  018 

:;  028 

3  034 

3040 

2-955 

3-103 

3  083 

3-070 

3-060 

3-058 

3-049 

3  046 

3-054 

3051 

3-053 

3047 

3  034 

3-076 

2-950 

2-930 

2-911 

2-894 

2-879 

2-875 

2-866 

2  860 

2-847 

2-831 

2-815 

2-802 

2-941 

2-562 

2,  .534 

2-515 

2-500 

2-496 

2  471 

-'■474 

2-484 

2-496 

2-526 

2-526 

2-533 

2-599 

2-610 

2-598 

2-583 

2-574 

2-575 

2-580 

2-597 

2-603 

2-602 

2  604 

2-601 

2-594 

2-599 

2-554 

'2-539 

2-532 

2-527 

2-528 

2-528 

2-522 

2  .",22 

2-516 

2-500 

2-496 

2-484 

2-551 

2-350 

2-321 

2-300 

2-284 

2-266 

2-238 

2-250 

2  286 

2-266 

2  268 

2-253 

2-252 

2-356 

2  316 

2-342 

2-344 

2-328 

2-320 

2-306 

2-312 

2  3  18 

2-342 

2  348 

2-352 

2-354 

2-322 

2-4'64 

2-464 

2-502 

2-520 

2-544 

2-569 

2-592 

2-618 

2-638 

2-654 

2-661 

2  004 

2  490 

2-860" 

2-859 

2-859 

2-868 

2-8GS 

2-876 

2-877 

2-884 

2-892 

2  904 

2-908 

2-920 

2-833 

2-905 

2-884 

2-859 

2-842 

2-812 

2-800 

2-801 

2-798 

2-794 

2-788 

2-775 

2-771 

2-881 

2-704 

2-674 

2-660 

2-648 

2-635 

2-63S 

2-629 

2-627 

2-624 

2-620 

2-604 

2-582 

2701 

2-538 

2-544 

2  ■  58 1 

2-600 

2-605 

2-629 

2-654 

2-664 

2-672 

2-674 

2-684 

2-684 

2-580 

2  798 

2-797 

2-797 

2-800 

2-806 

2-819 

2-826 

2-833 

2-836 

2-850 

2-856 

2-856 

2-775 

2-756 

2-724 

2-706 

2-680 

2-664 

2  656 

2  638 

2-632 

2-620 

2-618 

2-616 

2-614 

2-749 

2-576 

2-556 

2-549 

2-549 

2-551 

2-554 

2-574 

2-586 

2-600 

2-614 

2-619 

2-630 

2-589 

2-646 

2-618 

2-604 

2-598 

2-582 

2*582 

2  SS2 

2-566 

2-558 

2-548 

2-542 

2-520 

2-625 

2-724 

2-712 

2-703 

2  i;<n; 

2-692 

2-693 

2  097 

2-706 

2-707 

.2-711 

2-709 

2-708 

2-719 

sii-jG-j— l>(; 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Toronto  Observatory,  from  Kew 

27  ENGLISH  INCHES   +  THE 


Hour  Ending. 


Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a. in. 

6  a.m. 

7  a.  in 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in 

in. 

in. 

in 

in 

in. 

in. 

in 

in. 

i" 

in. 

1 

2-502 

2-492 

2-471 

2-466 

2-  166 

2-454 

2-464 

2  472 

2-480 

2-468 

2-456 

2-446 

2 

2-296 

2-270 

2-240 

2-211 

2-167 

2- 154 

2-130 

2116 

2  094 

2-080 

2  056 

2-042 

3. 

2-186 

2-208 

2-217 

2-242 

2-284 

2-310 

2-340' 

2-356 

2-371 

2-402 

2  ■  420 

2-435 

4    

2-545 

2-551 

2  ■  554 

2-564 

2-581 

2-600 

2-611 

2-634 

2-646 

2-645 

2-640 

2  642 

o 

2-632 

2-630 

2  ■  636 

2-- 647 

2  ■  656 

2-671 

2-666 

2-674 

2-6.80 

2-677 

2-070 

2-664 

6 

2-654 

2-662 

2-662 

2-680 

,2-690 

2-704 

2-712 

2  724 

2  734 

2-740 

2-740 

2-730 

7 

2-740 

2-744 

2-742 

2-742 

2-762 

2  ■  766 

2  ■  762 

2  760 

2-780 

2-764 

2-754 

2  7:;4 

8 

2-678 

2-673 

2-670 

2-678 

2  ■  684 

2-688 

2  ■  702 

2-714 

2-720 

2-714 

2-706 

2  094 

9 

2-649 

2-644 

2-639 

2-647 

2-653 

2-660 

2-665 

2-676 

2-678 

2-671 

2  675 

2-666 

10 

2-674 

2  ■  674 

2-664 

2-664 

2-682 

2-694 

2-695 

2-708 

2-714 

2  ■  709 

2-706 

2-675 

11 

2-518 

2-500 

2-482 

2-458 

2-453 

2-430 

2-410 

2-402 

2-392 

2-393 

2-37S 

2-384 

12 

2-663 

2-681 

2-680 

2  1172 

2-674 

2-674 

2-678 

2-675 

2-658 

2-650 

2-622 

2-608 

13 

2-620 

2-640 

2-650 

2-678 

2-706 

2-731 

2-774 

2-811 

2-834 

2-849 

2-865 

2-872 

14 

2-955 

2-954 

2-950 

2-954 

2-962 

2- 974 

2-974 

2-978 

2-975 

2-962 

2-952 

2-926 

IS 

2-684 

2-672 

2-668 

2  056 

2  (152 

2-652 

2-654 

2-651 

2-642 

2-638 

2-624 

2-634 

16 

2,642 

2,646 

2-640 

2-653 

2  ■  652 

2-679 

2-690 

2-710 

2-708 

2-719 

2-719 

2  -  727 

17 

2-732 

2-744 

2-740 

2 '750 

2-742 

2-740 

2-736 

2-750 

2-753 

_•  738 

2-714 

2-692 

IS 

2-424 

2-400 

2  372 

2-346 

2-330 

2-320 

2  326 

2-348 

2-370 

2-382 

2-398 

2-405 

1!) 

2-690 

2-700 

2-694 

2-694 

2-708 

2-726 

2-740 

2-728 

2-722 

2-708 

2-708 

2-690 

20. 

2-233 

2-144 

2-082 

2-034 

1-974 

1-928 

1-923 

i      1-876 

1-855 

1-832 

1-808 

1,784 

21 

1-768 

1-804 

1-843 

1-886 

1-924 

1-968 

2-020 

2  086 

2118 

2- 162 

2-200 

2-242 

22. 

2-702 

2-714 

2-736 

2  ■  754 

2-770 

2-782 

2-794 

2-814, 

2-812 

2-824 

2-822 

2-804 

23 . 

2-670 

2-653 

2-650 

2-634 

2-632 

2-610 

2-624 

2-642 

2-650 

2  654 

2-654 

2-652 

24 

2-694 

2-670 

2-654 

2-642 

2-638 

2-628 

2-604 

2-602 

2-590 

2-562 

2-552 

2-526 

25 

2.442 

2  472 

2-468 

2-480 

2-502 

2-518 

2-528 

2-544 

2-570 

2-591 

2-582 

2-588 

26 

2,597 

2-597 

2-587 

2  578 

2-586 

2-599 

2-602 

2-595 

2-588 

2-582 

2-584 

2-562 

27 

2-480 

2-478 

2-468 

2-464 

2  474 

2-464 

2-456 

2-458 

2-463 

2-466 

2-478 

2-480 

28 

2-314 

2-312 

2-268 

2-258 

2-240 

2-244 

2  2.14 

2-254 

2-274 

2  261 

2-313 

2-322 

29 

2-566 

2-574 

2-580 

2-578 

2-588 

2   .".90 

2-608 

2-614 

2-610 

2-602 

2-608 

2-590 

30. 

2-578 

2-588 

2-591 

2-6C4 

2-610 

2-632 

2-658 

2-682 

2-698 

2  -  7011 

2-712 

2  7111 

31 

2-830 

2-850 

2-859 

2-874 

2-910 

2-926 

2-952 

2-980 

2-991 

3-001 

3-006 

3-  006 

Mean 

2-559 

2-559 

2-553 

2-554 

2-559 

2    565 

2-572 

2-581 

2-586 

2-585 

2-581 

2-575 

METEOROLOGICAL  TABLES,  TORONTO,  ONT. 

Barograph,  for  each  Hour  during  the  Month  of  October,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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' 

linn  Ending 

1  p.m. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

Mean. 

in. 

in 

in. 

in. 

in 

in. 

in 

in 

in 

in. 

in 

in 

in 

2  419 

2-400 

2-398 

2-403 

2-388 

2-401 

2-396 

2-376 

2-366 

2-353 

2-342 

2 

320 

2 

425 

2-028 

2-024 

2-033 

2-040 

2-058 

2-0S6 

2-108 

2121 

2-132 

2-142 

2- 158 

2 

168 

2 

123 

2-425 

2-428 

2-433 

2-442 

2-450 

2-470 

2-490 

2-492 

2-505 

2-522 

2-528 

2 

534 

2 

395 

2-629 

2-616 

2-610 

2-594 

2-601 

2-612 

2-632 

2-633 

2-632 

2-630 

2-627 

o 

627 

2 

610 

2-656 

2-633 

2-618 

2-620 

2-632 

2-642 

2-640 

2-640 

2-634 

2-634 

2-644 

2 

652 

2 

638 

2-714 

2-704 

2-702 

2-700 

2-706 

2-716 

2-732 

2-740 

2-750 

2-748 

2-748 

2 

744 

2 

714 

2-708 

2-688 

2-674 

2-688 

2-670 

2  ■  678 

2-672 

2-662 

2-678 

2-682 

2-680 

2 

675 

2 

716 

2-666 

2-651 

2-648 

2-646 

2-645 

2-647 

2-652 

2-645 

2-649 

2-645 

2-649 

2 

648 

2 

671 

2-648 

2-640 

2-641 

2  638 

2-640 

2-652 

2-652 

2-652 

2-659 

2-662 

2-666 

2 

668 

2 

655 

2-650 

2-639 

2-627 

2-608 

2  594 

2-584 

2-558 

2-558 

2  548 

2  538 

2-546 

2 

540 

2 

635 

2-376 

2-390 

2-432 

2-442 

2-476 

2-540 

2-578 

2-593 

2-633 

2-640 

2-645 

2 

649 

2 

483 

2  573 

-'  554 

2-555 

2-553 

2-551 

2  548 

2  ■  553 

2-565 

2-566 

2-576 

2-584 

2 

604 

2 

613 

2-872 

2-868 

2-876 

_•  S73 

2-883 

2-896 

2-906 

2-932 

2-930 

2-942 

2-948 

2 

952 

2 

829 

2-902 

2-872 

2-850 

2-820 

2  805 

2-803 

2  79(1 

2  7711 

2-750 

2-718 

2  713 

2 

692 

2 

875 

2-611 

2-590 

2-578 

2-576 

2  574 

2-610 

2-620 

2-613 

2-614 

2-623 

2-632 

2 

639 

2 

629 

2-709 

2-708 

2  7U2 

2-702 

2-706 

2  7211 

2-720 

2-722 

2-728 

2-740 

2-738 

2 

740 

2 

700 

2  B59 

2-626 

2-620 

2-622 

2-600 

2  584 

2  555 

2-542 

2-528 

2-506 

2-478 

2 

450 

2 

650 

2-432 

-'  it;, 

2-473 

2  498 

2-530 

2  574 

2-600 

2  614 

2  650 

2-662 

2-670 

2 

691 

2 

469 

2-659 

2  644 

2-610 

_'  580 

2  -  548 

2  528 

2  490 

2-458 

2-424 

2-394 

2-322 

2 

264 

2 

600 

1   756 

1    724 

1-719 

1  694 

1-691 

1    6S2 

1-688 

1-694 

1-704 

1-715 

1-719 

1 

738 

1 

853 

2-276 

2-304 

2  357 

JUL' 

2-456 

2  510 

2  544 

2-572 

2-614 

2-638 

2-660 

2 

682 

2 

251 

2-772 

2-768 

2-766 

2-764 

2  776 

2  784 

2-784 

2-772 

2-754 

2-733 

2-711 

2 

680 

2 

766 

2-638 

2-640 

2-649 

2-653 

2-668 

2-688 

2-702 

2-730 

,  2-730 

2-718 

2-695 

2 

702 

2 

664 

2-500 

2-474 

2  44!) 

2-431 

2-420 

2-436 

2-428 

2-422 

2-432 

2   138 

2-436 

o 

442 

2 

528 

2-578 

2-568 

2  576 

2-588 

2-596 

2-610 

2-616 

2-618 

2-634 

2-634 

2-623 

2 

61S 

2 

.556 

2  ■  555 

2-540 

2-528 

2  522 

2-524 

2  -  52X 

2-527 

2-524 

2-518 

2-521 

2-523 

2 

504 

2 

557 

2-480 

2-474 

2-483 

2-482 

2-484 

2-486 

2  488 

2-461 

2-446 

2-442 

2-406 

2 

379 

2 

464 

2-354 

2-382  - 

2-408 

2-434 

2-474   > 

2-500 

2-528 

2-542 

2-542 

2-562 

2-558  ' 

2 

554 

2 

380 

2-566 

2-551 

2-550 

2  ■  550 

2-543 

2-554 

2-554 

2-552 

2-560 

2-562 

2-562 

2 

569 

2 

574 

2-698 

2-707 

2-716 

2-726 

2-746 

2-776 

2-784 

2-792 

2-796 

2-798 

2-808 

2 

826 

2 

705 

3-001 

3-002 

3  006 

3-010 

3-014 

3-026 

-3030 

3016 

3-020 

3-009 

2-994 

2 

980 

2 

553 

2-564 

2-556 

2-557 

2-557 

2-562 

2-576 

2-581 

2-581 

2-584 

2-584 

2-581 

2 

578 

2 

571 

S6263— 261 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Toronto  Observatory,  from  Kew 
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Hour  Ending. 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

3  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

6  a.m. 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

III  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

2-970 

2-966 

2-956 

2-951 

2-940 

2-922 

2-910 

2-906 

2-896 

2-894 

2-870 

2-894 

2 

2-872 

2-888 

2-889 

2-901 

2-918 

2-920 

2-930 

2-938 

2-938 

2-947 

2-940 

2-92S 

3 

2-876 

2-874 

2-872 

2-850 

2-842 

2-820 

2  804 

2  803 

2-784 

2- 764 

2-734 

2-692 

4 

2-522 

2-545 

2-562 

2-579 

2-618 

2-642 

2-678 

2-706 

2-722 

2-742 

2-754 

2-764 

5 

2-900 

2-901 

2-895 

2-902 

2-912 

2-913 

2-924 

2-944 

2-94-5 

2-945 

2-944 

2-918 

0 

2-843 

2-842 

2-845 

2-845 

2-849 

2-850 

2-844 

2-848 

2-838 

2-820 

2-806 

2-771 

7.. 

2-620 

2-616 

2-606 

2-608 

2-614 

2-615 

2-611 

2-620 

2-614 

2-595 

2-584 

2  ■  552 

8 

2-364 

2-335 

2-301 

2-278 

2-264 

2-2:«i 

2  224 

'2-230 

2-  228 

2-215 

2-236 

2-230 

!). 

2-266 

2-261 

2-240 

2-230 

2-216 

2-192 

2-166 

2-152 

2-086 

1-998 

1-925 

1-826 

10 

1-430 

1-432 

1-438 

1-452 

1-454 

1-454 

l  4.-,;; 

1-494 

1-541 

1  621 

1-688 

1-731 

11 

2-212 

2-221 

2-238 

2-254 

2-278 

2-303 

2  332 

2-370 

■j  396 

2  424 

2-444 

2-456 

12 

2-714 

2-728 

2-750 

2-755 

2-763 

2-750 

2-754 

2-770 

2- 758 

2-746 

2  733 

2-686 

13 

2-518 

2-515 

2-512 

2-513 

2-502 

2-504 

2-506 

2-510 

2-506 

2514 

2-520 

2-506 

14 

2-654 

2-651 

2-675 

2-682 

2  702 

2-703 

2-726 

2-755 

2-782 

2-7S4 

2-813 

2-814 

15  . 

2-942 

2-943 

2-944 

2-951 

2-944 

2-930 

2-934 

2-938 

2-938 

2  924 

2-914 

2-888 

16 

2-705 

2-694 

2-680 

2-668 

2-665 

2-653 

2-656 

2-656 

2-661 

2  653 

2-656 

2-634 

17. 

2-682 

2-682 

2-684 

2-666 

2-688 

2  ■  666 

2-664 

2-657 

2-660 

2-663 

2-642 

2-628 

18 

2-569 

2-558 

2-554 

2-549 

2-552 

2-560 

2-562 

2-555 

2-552 

2-545 

2-541 

2-524 

19 

2-540 

2-536 

2-554 

2-520 

2-516 

2  514 

2-494 

2-488 

2-451 

2-436 

2-408 

2-378 

20 

2-346 

2-362 

2-388 

2-404 

2-438 

2-470 

2-513 

2-539 

2-558 

2-580 

2-610 

2-602 

21. 

2-747 

2-753 

2-763 

2-749 

2-750 

2-754 

2  754 

2-759 

2-762 

2-748 

2-742 

2-710 

22 

2-629 

2-630 

2-640 

2-643 

2-658 

2-666 

2  679 

2  696 

2-702 

2-701 

2-694 

2-670 

23 

2-406 

2-388 

2-374 

2-404 

2-462 

2-518 

2  562 

2-608 

2- 645 

2-67(1 

2-680 

2-689 

24. 

2-642 

2-606 

2-566 

2-538 

2-512 

2-506 

2-510 

2-526 

2-551 

2-562 

2-580 

2-602 

25 

2-913 

2-922 

2-936 

2-940 

2-945 

2-942 

2-944 

2-946 

2-938 

2-926 

2-897 

2-855 

26. 

2-616 

2-616 

2-614 

2  612 

2-627 

2-629 

2-653 

2-682 

2-702 

2-726 

2-752 

2-756 

27 

2-984 

3-000 

3-003 

3-004 

3-007 

3-029 

,  3-046 

3-058 

3-059 

3-070 

3-074 

:;  053 

28 

3-006 

:;-oo.') 

3-002 

2-990 

_'  980 

2-990 

2-990 

2-995 

3-000 

3-001 

3  002 

3-001 

29. 

2-976 

2-991 

2-998 

3-006 

3  004 

3019 

3-030 

3-044 

3055 

:;  064 

3  058 

3-050 

30 

2-968 

2-954 

2-950 

2-928 

2-915 

2-904 

2-908 

2-898 

2  S94 

2-902 

2-898 

2-871 

Mean.. . 

2-647 

2-647 

2-647 

2-645 

2-650 

2-652 

2-65.8 

2-669 

2-672 

2-673 

2-671 

2-654 
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Barograph,  for  each  Hour  during  the  Month  of  November,  1913. 
NUMBERS  IN  THE  TABLES. 
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Hoir  Ending. 

Mean. 

1  p. in. 

2  p.m. 

3  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

0  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

111  p.m. 

11  p.m. 

Midnight. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-832 

2-818 

2  -813 

2  813 

2-828 

2-845 

2  S38 

2-847 

2-847 

2-856 

2-856 

2-868 

2-879 

2  "104 

2  884 

2-881 

2-880 

2  -670 

2-888 

2-894 

2-888 

2-87S 

2-870 

2-870 

2-872 

2-899 

2  648 

2-614 

2-584 

2-568 

2-559 

2-564 

2-540 

2-520 

2-511 

2-504 

2-495 

2-524 

2-681 

2-772 

2-780 

2-787 

2-808 

2-835 

2-864 

2-868 

2-866 

2-874 

2-874 

2-880 

2-892 

2-741 

2-896 

2-893 

2-890 

2  882 

2-874 

2-876 

2-874 

2-870 

2-869 

2-865 

2-855 

2-852 

2-897 

2-746 

2-714 

2-700 

2-692 

2-672 

2-678 

2  664 

2-652 

2-640 

2-634 

2-629 

2-628 

2-752 

2-524 

L'   198 

2-490 

2 -4S0 

2-469 

2-464 

2-454 

2-436 

2-424 

2-426 

2-416 

2-382 

2-530 

2-198 

2  196 

•_'  208 

2-218 

2-220 

2-241 

2-264 

2-288 

2-271 

2-300 

2-298 

2-283 

2-255 

1  •  734 

1-656 

1-560 

1-464 

1  410 

1-396 

1-330 

1-310 

1-320 

1-360 

1-380 

1-412 

1-787 

1-768 

1-805 

1-874 

1-950 

2017 

2-086 

2- 120 

2-142 

2- 152 

2-169 

2- 176 

2- 190 

1-777 

2-468 

2-485 

2-511 

2-543 

2-569 

2-614 

2  638 

2-652 

2-657 

2-682 

2-696 

2-708 

2-464 

2-650 

2-604 

2-574 

2-556 

2-542 

2-552 

2-550 

2-532 

2-530 

2  ."»34 

2-532 

2-520 

2-649 

2-512 

2-512 

2  532 

2-556 

2-572 

2-614 

2-61S 

2  645 

2-645 

2-655 

2-659 

2-654 

2-554 

2-824 

2-833 

2-846 

2-861 

2-890 

2-910 

2-918 

2-925 

2-938 

2-944 

2-944 

2-950 

2-813 

2-860 

2-840 

2-818 

2  802 

2-776 

2    Mill 

2-790 

2-769 

2  -  755 

2-751 

2-734 

2-715 

2-858 

2-634 

2-626 

2- 1122 

2  628 

2-6215 

2-640 

2-664 

2-664 

2-651 

2  651 

2-662 

2-685 

2-656 

2-606 

2  595 

2-590 

2  590 

2-592 

2-586 

2-598 

2-583 

2-585 

2-588 

2-599 

2-590 

!  2-628 

2-514 

2-500 

2-500 

2-510 

2-517 

2-536 

2  536 

2-528 

2-546 

2-538 

2-550 

2-554 

2-540 

2-349 

2-324 

2-298 

2-294 

2  ■  284 

2-296 

2-296 

2-300 

2-302 

2-312 

2-318 

2-338 

2-398 

2-602 

2-600 

2-614 

2  634 

2  654 

2-688 

2-706 

2-715 

2-724 

2-730 

2-740 

2-745 

2-582 

2-670 

2-645 

2-627 

2  622 

2  614 

2-640 

2-628 

2-614 

2-626 

2  634 

2-630 

2-632 

2-690 

2-654 

2-612 

2-605 

2-595 

2  568 

2-574 

2  55  3 

2-528 

2  -502 

2-478 

2-446 

2-431 

2-606 

2-702 

2-708 

2-718 

2-742 

2  742 

-  -J2-753 

2-756 

2-748 

2-740 

2-713 

2-700 

2-666 

2-629 

2-598 

2-621 

2-654 

2-704 

2-740 

2-782 

2  SI  14 

2-829 

2-850 

2-876 

2-884 

2-900 

2-664 

2  809 

2  763 

2-743 

2-726 

2-698 

2-680 

2  658 

2-642 

2-636 

2-636 

2-628 

2-626 

2-806 

2-770 

•2-770 

2-796 

2-812 

2-832 

2  862 

2-8S4 

2-904 

2-82S 

2-942 

2-962 

2-974 

2-767 

3042 

3038 

3-042 

3  040 

3-046 

3  047 

3-034 

3  032 

3  030 

3-040 

3-034 

3018 

2031 

2-966 

2  953 

2-954 

2-964 

2-974 

2-984 

2-980 

2-983 

2-994 

2-990 

2-995 

2-988 

2-987 

3-035 

3-024 

3  022 

3-028 

3-032 

3-038 

3-030 

3-032 

3-040 

3-006 

3-000 

2-973 

3-023 

2-856 

2-844 

2  828 

2-822 

2-826 

2-828 

2-824 

2-820 

2-824 

2-826 

2-836 

2-834 

2-873 

■N ! 

2-o:ss 

2-625 

2-622 

2-626 

2-626 

2-644 

2-643 

2-642 

2-643 

2-646 

2-646 

2-643 

2-647 

km; 


METEOROLOGICAL  TABLES,  TORONTO,  ONT. 

Pressure  at  32°  Fahr.  at  Toronto  Observatory,,  from  Kew 

27  ENGLISH  INCHES   +  THE 


Hour 

Ending. 

Day. 

1  a.m. 

2  a.m. 

-1  a.m. 

4  a.m. 

5  a.m. 

•  i  a  in 

7  a.m. 

8  a.m. 

9  a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

2-818 

2-818 

2-816 

2-812 

2-814 

2-822 

2-845 

2-840 

2-864 

2-866 

2-865 

2-860 

2 

2-918 

2-905 

2-909 

2-916 

2-91S 

2-943 

2-960 

2-960 

2-955 

2-956 

2-962 

2-943 

3 

2-788 

2-800 

2-814 

2  812 

2-832 

2-848 

2-856 

2-S70 

2-874 

2-898 

2-884 

2-855 

4 

2-069 

2-658 

2-638 

2-604 

2-584 

2-570 

2-556 

2-558 

2  558 

2  ■  542 

2-512 

2-477 

5 

2-350 

2-356 

2-352 

2-359 

2-359 

2-368 

2  370 

2-386 

2-390 

2-400 

2-390 

2-360 

6 

2-490 

2  ■  522 

2  556 

2  584 

2  604 

2  642 

2  672 

2-795 

2-701 

2-718 

2-740 

2-706 

7      •■•• 

2-272 

2  258 

2-200 

2- 140 

2- 104 

2-058 

_'  028 

1-990 

1-984 

1-952 

1-910 

1-869 

8 

2  044 

2-028 

2016 

2  008 

2-004 

2-033 

2   1(17 

2-182 

2  232 

2-285 

2-335 

2-379 

9 

2-874 

2-858 

2-876 

2-870 

2-870 

2-872 

2-872 

2-880 

2  882 

2-884 

2-876 

2-838 

10 

2-540 

2-508 

2-492 

2  462 

2-444 

2-420 

2-407 

2-394 

2-391 

2-374 

2-352 

2-332 

n 

2-574 

2-610 

2-654 

2-676 

2-698 

2-736 

_•  768 

2-805 

2-826 

2-850 

2-857 

2-850 

12 

2-711 

2-680 

2  672 

2-638 

2-633 

2-628 

2-640 

2-618 

2-626 

2  ■  624 

2-624 

2-610 

13 

2-672 

2-676 

2-690 

2  ■  694 

2-695 

2-710 

2  7_'l 

2  744 

2-742 

2  754 

2-754 

2  745 

14 

2-559 

2-550 

2-540 

2-525 

2-510 

2-492 

2-474 

2-480 

2-490 

2-501 

2-517 

2-520 

15   . 

2-842 

2  855 

2-860 

2-854 

2-S50 

2-850 

2  856 

2-854 

2  ■  846 

2-856 

2-844 

2-830 

IB 

2-660 

2-003 

2-598 

2-593 

2-579 

2  567 

2-573 

2-566 

2-565 

2-582 

2-578 

2-558 

17    . 

2-513 

2-510 

2-512 

2-505 

2   183 

2-460 

2-449 

2  448 

2-451 

2-461 

2-473 

2-454 

18.           . 

2-390 

2-392 

2-393 

2-396 

2  412 

2-442 

2-459 

2-505 

2  545 

2-584 

2-618 

2-625 

19             . 

2-778 

2-774 

2-778 

2-778 

2-758 

2-743 

2-746 

2-744 

2  ■  727 

2-718 

2-702 

2-658 

20 

2-523 

2-512 

2-512 

2  500 

2-482 

.'  485 

2  474 

2-454 

2-450 

2-431 

2  420 

2-390 

21 

2  410 

2-434 

2-456 

2-456 

2  458 

2  4S4 

2-500 

2-514 

2-528 

2  544 

2-546 

2-540 

22 

2-798 

2-820 

2-840 

2-850 

2-860 

2-891 

2-904 

2-924 

2-946 

2-968 

2-969 

2-965 

23.. 

2  885 

2-870 

2-840 

2-810 

2-737 

2-720 

2  724 

2-69S 

2-682 

2-674 

2-654 

2-611 

.'4 

2-470 

2  494 

2-514 

2-519 

2-526 

2-550 

2-570 

2  592 

2-620 

2-642 

2-642 

2-634 

25   . 

2-654 

2-674 

2-692 

2-688 

2  670 

2-666 

2-668 

2-654 

2-630 

2-648 

2-616 

2-579 

26 

2-345 

2-327 

2  322 

2-316 

2-320 

2-351 

2-364 

2-392 

2-424 

2-453 

2-472 

2-474 

27 

2  791 

2-808 

2-818 

2-829 

2-846 

2-874 

2-896 

2-916 

2-945 

2-968 

2-966 

2-948 

28.. 

2-907 

2-902 

2  921 

2-912 

2-896 

2-904 

2-905 

2-896 

2-904 

2-910 

2-908 

2  ■  884 

2-837 

2-834 

2-816 

2-799 

2-783 

2  ■  77(1 

2-766 

2-742 

2-741 

2:732 

2-712 

2  684 

30 

2-528 

2-528 

2  540 

2  548 

2-545 

2  566 

2-586 

2-616 

2  64  I 

2-665 

2  678 

2-681 

:si 

2-666 

2-669 

2-075 

2-664 

2-648 

2-646 

2-640 

2-650 

2-661 

2-682 

2-681 

2-661 

Mean.. 

2  622 

2-620 

2-023 

2-616 

2-610 

2-616 

2  624 

2-634 

2-639 

2-649 

2-647 

.'   629 

METEOROLOGICAL   TABLES,  TORONTO,  ONT. 

Barograph,  for  each  Hour  during  the  Month  of  December,  1913. 
NUMBERS  IX  THE  TABLES. 


407 


Hour  Ending. 

Mean 

1  p.m. 

2  p.m. 

:;  p.m. 

4  p.m. 

5  p.m. 

6  p.m. 

7  p.m. 

8  p.m. 

9  p.m. 

10  p.m. 

11  p.m. 

Mid- 
night. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

2-830 

2-828 

2-8*2 

2-834 

2  854 

2-874 

2-882 

2-890 

2-902 

2-898 

2-903 

2-911 

2-853 

2-921 

#2-892 

2-886 

2-896 

2-890 

2-876 

2-890 

2-864 

2-849 

2-824 

2-809 

2  SOS 

2-902 

2-821 

2-806 

2-800 

2-812 

2-806 

2  sun 

2  7'.<u 

2  75i  i 

2  748 

2-748 

2  731 

2-694 

2-810 

2-448 

2-406 

2-394 

2-374 

2  374 

2-394 

2-400 

2-384 

2-380 

2-370 

2-366 

3-358 

2-482 

2-354 

2-334 

2  334 

2-335 

2-352 

2  371 

2  384 

2-406 

2   432 

2-448 

2-404 

2-480 

2-380 

2-686 

2-658 

2-644 

2-644 

2-620 

2-608 

2   540 

2  494 

2-400 

2-409 

2-372 

2  324 

2-591 

1-826 

1-842 

1-876 

1-908 

1-962 

2002 

2  036 

2-051 

2-065 

2-062 

2-059 

2042 

2011 

2-442 

2-500. 

2-556 

2  622 

2-676 

2  ■  722 

2  ■  700 

2-791 

2-802 

2-826 

2-849 

2-854 

2-419 

2-796 

2-764 

2-750 

2-752 

2-745 

2  73S 

2-708 

2-674 

2-054 

2-624 

2-593 

2-571 

2-784 

2-320 

2-312 

2-324 

2-344 

2-356 

2-402 

2-410 

2-444 

2  474 

2-506 

2-534 

2-558 

2  421 

2-842 

2-857 

2-835 

2-845 

_'  844 

2-850 

2-826 

2-802 

2-709 

2-783 

2-760 

2-740 

2-779 

2-602 

2-594 

2  594 

2-618 

2-640 

2  042 

2  053 

2 -058 

2  003 

2-688 

2-074 

2-638 

2-722 

2-704 

2-694 

2-680 

2-671 

2-676 

2-661 

2-644 

2  020 

2-612 

2  -  002 

2-581 

2-686 

2-524 

2-540 

2-568 

2-608 

_'  648 

2  7'.I4 

2  734 

2-700 

2  774 

2  805 

2-816 

2-833 

2-606 

2-806 

2-782 

2-770 

2-770 

2-768 

2-762 

2  744 

2  740 

2  714 

2-692 

2-667 

2-638 

2-794 

2-53-1 

2-521 

2  506 

_'  514 

2  532 

2  ■  54li 

2  537 

2-540 

2-536 

2  530 

2-534 

2-516 

2-557 

2-440 

2-423 

2-424 

2   124 

2-432 

2  441 

2   130 

2-425 

2-412 

2-406 

2-403 

2-396 

2-449 

2-632 

2-646 

2  665 

2  694 

2-713 

2-746 

2-700 

2-775 

2   773 

2  774 

2-782 

2-790 

2-605 

2-620 

2  604 

2-600 

2  590 

2-586 

2  588 

2  576 

2-554 

2-542 

2  ■  534 

2-534 

2-530 

2-657 

2-354 

2  344 

2-330 

2-326 

j  :;.;  ; 

2-344 

2  354 

2-354 

2  360 

2-374 

2-386 

2-402 

2-412 

2  524 

2  524 

2  534 

2-560 

2-616 

2  040 

2  ■  000 

2-098 

2  720 

2-750 

2-772 

2-561 

2  955 

2-936 

2  938 

_'  948 

2  954 

J  966 

2-963 

2  950 

2-936 

2-916 

2-932 

2-924 

2-919 

2  ■  554 

2-516 

2  484 

2   169 

2-44N 

2-4.5S 

2   146 

2  44S 

2  ■  452 

2  445 

2-461 

2-460 

2-606 

2-618 

2-620 

2-656 

2  B58 

2-650 

2  660 

2-668 

2-674 

2-094 

2-699 

2-693 

2-694 

2-615 

2  57s 

2-540 

2  512 

2-517 

2-511 

2-498 

2  474 

2-437 

2-388 

2-412 

2-400 

2-376 

2-562 

2  458 

2-474 

2-500 

2-534 

2  502 

2-012 

2-634 

2-062 

2-686 

2-724 

2-766 

2-780 

2-498 

2-935 

2-940 

2-936 

2  938 

_,  942 

2-937 

2  954 

2-956 

2-948 

2-942 

2-945 

2-930 

2-913 

2-869 

2-856 

2-861 

2-862 

2 -865 

2  ■  S74 

2-876 

2-874 

2-869 

2  871 

2-867 

2-852 

2-885 

2-648 

2-616 

2-591 

.'  586 

2-582 

2-590 

2-581 

2-565 

2  501) 

2  554 

2-552 

2-53S 

2-674 

2-662 

2-662 

2-674 

_■  686 

2-702 

2  710 

2-696 

2  -  690 

2-682 

2-686 

2-690 

2-672 

2-649 

2-650 

2-644 

2-660 

2-669 

2-682 

2-715 

2-712 

2-726 

2-742 

2-756 

2-765 

2-770 

2-685 

2-618 

2-602 

2-604 

m 

2-612 

2-621 

2-639 

2-636 

2-634 

2-633 

2-633 

2-634 

2-628 

2-626 
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METEOROLOGICAL   TABLES,    MONTREAL,    QUE. 


Pressure  at  32°  Fahr.  at  Montreal,  Que.,  from  Self-registering  Instruments,  Bi-hourly,  for  the  Month  of 

January,  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AND  TO  SEA-LEVEL. 


Hoib 

Ending 

Day. 

Mean. 

1 
o'clock. 

3 

o'clock. 

5 
o'clock. 

7 
o'clock. 

9 
o'clock. 

11 

o'clock. 

13 

o'clock. 

15 

o'clock. 

17 
o'clock. 

19 

o'clock. 

.  21 
o'clock. 

.  23 
o'clock. 

in 

in 

in. 

in 

in 

in 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

1. 

29-76 

29  79 

29-80 

29-83 

29-90 

29-97 

30- 01 

30-06 

30- 14 

30  22 

30-22 

30-22 

29-99 

•> 

30-26 

30-29 

30-25 

30-22 

30  18 

30-10 

29-97 

29-89 

29-84 

29-78 

29-71 

29-66 

3001 

3   . 

29-57 

29-52 

29-41 

29-34 

29-22 

29-05 

28-80 

28-62 

28   12 

28-28 

28  2 1 

28-20 

28-89 

4 

28-20 

28-27 

28-54 

28-78 

28-99 

29- 15 

29-27 

29  45 

29-58 

29-65 

29-71 

29-81 

29- 12 

5 

29-83 

29-98 

30  06 

30- 17 

30-28 

30-41 

30 -4S 

30-55 

30-57 

30-60 

30-60 

30-62 

30-35 

6 

30-55 

30-48 

30-39 

'30-35 

30-28 

30-25 

30-20 

30-22 

30-28 

30-30 

30-31 

30-34 

30-33 

7... 

30-36 

30-41 

30-44 

30-48 

30-49 

30-49 

30-44 

30-45 

30-45 

30-40 

30-39' 

30-18 

30-41 

8  . 

29-99 

29-88 

29-74 

29  68 

29-71 

29-78 

29-83 

29-94 

30  06 

30- 19 

30-29 

30-38 

29-90 

9 

30-49 

30-55 

30-60 

30-63 

30-70 

30-69 

30-64 

30-63 

30-58 

30-52 

30-47 

30-40 

30-57 

10. 

30-30 

30-25 

30-22 

30-23 

30-24 

30-24 

30-21 

30-22 

30-22 

30-20 

30-20 

30-17 

30-23 

11 

30  14 

30-07 

30  03 

29-98 

29-95 

29-9] 

29-86 

29-85 

29-83 

29-79 

29  76 

29-74 

29-91 

12. 

29-69 

29-64 

29-59 

29-59 

29-63 

29-70 

29-79 

,  29-89 

30  14 

30-35 

30-45 

30-52 

29-92 

13 

30-62 

30-69 

30-72 

30-75 

30-80 

3a- 79 

30-75 

30-72 

30-72 

30-72 

30-68 

30-62 

30-72 

14 

30-62 

30-07 

30-67 

30-71 

30-71 

30-70 

30-64 

30-60 

30-56 

30-52 

30-50 

30-43 

30-61 

15. 

30-40 

30-40 

30-40 

30-40 

30-39 

30-36 

30-29 

30-23 

30-23 

30-17 

30-13 

30-11 

30-29 

16...             

30- 10 

3011 

30- 12 

3015 

30-21 

30-23 

30-24 

3000 

30-27 

30-29 

30-26 

30-20 

30-20 

17 

30- 13 

30  09 

30-00 

29-93 

29-86 

29-S1 

29-76 

29-76 

29-74 

29-74 

29-77 

29-79 

29  86 

IS. 

29-78 

29-79 

29-81 

29-83 

29-84 

29-84 

29-74 

29-63 

29-68 

9-54 

29  .".'i 

29-75 

29-73 

19 

29-84 

30  03 

30- 15 

30-25 

30-33 

30-34 

30-32 

30-36 

30-40 

30-41 

30-41 

30-40 

30-27 

20 

30-39 

30-35 

30-29 

30-24 

30-20 

30- 14 

30-02 

29-93 

29-83 

29-70 

29-57 

29-52 

30-02 

21.... 

29-47 

29-63 

29-81 

30  03 

30-16 

30-22 

30-24 

30-26 

30-26 

30-26 

30-25 

30-25 

30  07 

22 

30-21 

30- 16 

30- 14 

30- 14 

30-15 

30-18 

30-18 

30-27 

30-32 

30-40 

30-42 

30-44 

30-25 

23- 

30-39 

30-37 

30-30 

30-20 

30- 10 

29-97 

29-79 

29-63 

29-51 

29-50 

29-56 

29-62 

29-91 

24. 

29-73 

29-81 

29-88 

29-94 

30-05 

30-05 

30-01 

30-00 

29-95 

29-92 

29-85 

29-83 

29-92 

2.5 

29-77 

29-74 

29-74 

29-79 

29-88 

29-95 

29-97 

29-98 

29-99 

29-99 

29-96 

29-93 

29-89 

26 

29-89 

29-85 

29-79 

29-70 

29-65 

29-63 

29-60 

29-57 

29-53 

29-44 

29-36 

29-32 

29-61 

27 

29-29 

29-32 

29-34 

29-44 

29-53 

29-58 

29-54 

29-55 

29-57 

29-63 

29-63 

29-68 

29-51 

28..... 

29-73 

29-80 

29-81 

29-88 

29-94 

29-99 

29-97 

30  02 

30  08 

30- 16 

30  24 

30-30 

29-99 

29     . 

30-32 

30-36 

30-38 

30-39 

30-40 

30-40 

30-31 

30-26 

30-24 

30-21 

30-44 

30- 11 

30-29 

10 

30-05 

30  03 

30-00 

30-00 

30-01 

30  05 

30-04 

30  03 

30-04 

30-04 

30  02 

29-99 

30-03 

31. 

29-89 

29-82 

29-75 

29-70 

29-65 

29-59 

29-49 

29-45 

29-48 

29-4£ 

29-51 

29-51 

29-61 

Mean 

29-99 

30-00 

3001 

30-02 

30  05 

30  05 

3001 

3001 

30-02 

3001 

3001 

-■; 

30-02 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Montreal,  Que.,  from  Self-registering  Instruments,  Bi-hourh  .  for  the  Month  of 

February,  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR   AND  TO  SEA-LEVEL. 


8 
9 

in 
il 
12 


14. 
15. 

10 
17. 

18. 
Ill 
20. 


23 

24 


2(i. 


Day. 


HorR  Ending 


1 
o'clock. 


Mean. 


in. 
29-53 
30- 17 
30- 13 
29-69 
29-70 
29-79 
29-89 
29-59 
29-95 
30-34 
3020 
29-65 
30-21 
30-07 

29  SO 
29-97 
29-99 

30  16 
30-36 
30  02 
30  03 
30-22 
29-42 
30  00 
30- 12 
30-18 
29-97 
29-68 
29-96 


3 
o'clock. 


29-52 
3017 
30  09 
29-72 

29  71 
29-78 
29-88 
29-59 
30-00 

;;u:;7 
30-06 
29-61 
30-23 

30  02 
29-88 
29-93 
29-99 
3.0- 18 
30-37 
29-97 
30-08 
3019 
29-38 
30-02 
30- 12 
30-20 
29-94 
29-67 
29-96 


o'clock. 


29  52 

30  15 
30  07 
29-77 
29  72 
29-74 
29  86 
29-60 
30-05 
30-45 
29-95 
29-79 
30-28 

29  97 
3000 
29-90 
29-99 
30-20 
30-36 
29-95 

30  17 
30- 16 
29-40 
30  05 
30-14 
30-20 
29-93 
29-72 
29-97 


o'clock 


29-49 

30  14 
30  04 
29-82 
29-80 
29-73 
29  86 

29  63 
30-07 
30-49 
29-82 
29-89 
30-32 
29-96 
3011 
29-91 

30  00 
30-25 
30-36 
29-93 
30-25 
30  06 
29-42 
30-09 
3017 
30-23 
29-91 
29-77 
29-98 


9 

o'clock 


29-52 
30  18 

30-03 
29-89 

29  VI 
29-75 
29-85 
29-64 

30  13 
30-54 
29-72 
29-93 
30  16 
29-93 
30-16 
29-93 
3002 
30-33 
30-36 
29-92 
30-30 
29-95 
29-45 
30-13 
30- 19 
30-24 
29-93 
29-79 
30  00 


11 
o'clock 


29-59 
30-21 
29-98 
29  90 
29-88 
29-78 
29-84 
29  63 
3014 
30-56 

29  62 
29-99 
30-35 
29-89 
3017 
29-93 
30-01 
30-34 
30-32 
29-90 
30-31 
29-87 
29-52 

30  14 
30- 19 
30-23 
29-90 
29-80 
:;n  mi 


(3 

o'clock 


29-71 

30- 17 
29-86 
29-88 
29-84 
29-75 
29-77 
29-55 
30- 12 
30-53 

29  ■  52 
29-97 
30-32 
29-83 
30- 16 
29-92 

30  00 
30-32 
30-24 
29-85 
30-31 
29-75 
29-59 
3013 
30  18 
30- 17 
29-85 
28-84 
29-97 


15 
o'clock. 


29-85 

30-15 

29-79 

29-86 

29-81 

29-74 

29-69 

29-54 

30- 12 

30-51 

29-44 

29-98- 

30-23 

29-80 

30  10 

29-93 

3001 

30-32 

30- IS 

29  ■  82 

30-30 

I'll    UN 

29-67 
30- 11 
3016 
30- 12 
29-83 
29-86 
29-95 


17 
o'clock. 


29-95 
3014 

29-73 
29-84 
29-82 
29-77 
29-66 
29-53 
30  15 
30-48 
29-42 
30-01 
30- 19 
29-77 

.;i 

29-98 
30-06 
30-34 
30  14 
29-81 
30-30 
29-55 
29-79 
30-10 
30-17 
3007 
29-81 
29-92 
29-95 


19 
o'clock 


30  07 
30-14 
29-73 
29-79 
29-85 
29-82 
29-66 
29-56 
30-20 
30-45 
29-49 
30-09 
30-16 
29-78 
30-05 
30-00 
30  08 
3«-37 
30- 12 
29-82 
30-30 
29-57 
29-89 
30-12 
30  18 
30-06 
29-80 
29-99 
29-97 


21 
o'clock. 


30-13 
30-14 
29-71 
29-73 
29-84 
29-85 
29-64 
29-62 
30-26 
30-40 
29-52 
30-13 
30- 13 
29-78 
30  02 
29-99 
30- 11 
30-37 
30  08 
29-86 
30-30 
29-57 
29-96 
30- 13 
30- 19 
30  03 
29-76 
30  03 
29-97 


23 

o'clock 


in. 
3015 
3014 
29-69 
29  71 
29-82 
29-88 
29-62 
29-82 
30-29 
30-29 

29  ■  57 
3019 
30- 10 
29-78 
29-99 
29-99 
30- 13 
30-37 
30-06 
29-93 
30-29 
29-56 
29-97 

30  12 
30-20 
30-01 
29-68 
30-07 
29-98 


Mean. 


29-75 
3016 
29-90 
29-80 

29-81 
29-78 
29-77 
29-61 
30  12 
30-45 
29-69 
29-94 
30-24 
29-88 
30-04 
29-95 
30-03 
30-30 
30-25 
29-90 
30-25 
29-84 
29-62 
30-09 
30-17 
3015 
29-86 
29-85 
29-97 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Montreal,  Que.,  from  Self-registering  Instruments.  Bi-hourlv,  for  the  Month  of 

March,  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AND  TO  SEA-LEVEL. 


Hoir  Ending. 

Day. 

Mean. 

1 
o'clock. 

3 

o'clock. 

5 
o'clock. 

7 
o'clock. 

9    - 
o'clock. 

11 
o'clock. 

13 
o'clock. 

15 
o'clock 

17 
o'clock. 

19 
o'clock. 

.  21 
o'clock. 

o'clock. 

in. 

in 

in 

in 

in 

in. 

in 

in 

in 

in 

in 

in. 

ill 

1 

30  07 

30-07 

30  05 

3002 

29-95 

29-93 

29-82 

29-74 

29-72 

29 

75 

29-78 

29  -&3 

29-89 

2 

29-85 

29-85 

29-83 

29-82 

29-79 

29-73 

29-64 

29-65 

29-65 

29 

72 

29-80 

29-91 

29-77 

3 

30  03 

:  in  ml 

3007 

30  09 

30  11 

30  08 

30  04 

3001 

30-02 

30 

08 

30- 13 

30-19 

30  08 

4 

30-24 

30-26 

30-29 

30-29 

30-28 

30-26 

30- 18 

30-11 

30  05 

30 

05 

30-03 

30  00 

30-17 

5 

29-98 

29-99 

29-99 

30  00 

30  00 

30  00 

29-95 

29-90 

29-86 

29 

84 

29-82 

29-77 

29-92 

0 

29-71 

29-62 

29-58 

29-54 

29-51 

29-46 

29-40 

29-38 

29-42 

29 

49 

29-56 

29-65 

29-53 

7 

29-74 

29-81 

29  -88 

29-99 

30-06 

30-14 

30  16 

30-18 

30-22 

30 

27 

30-28 

30-29 

30  08 

s 

30-31 

30-30 

30-30 

30-30 

30-31 

30-29 

30-23 

30-17 

30- 12 

30 

10 

30-06 

30  05 

30-21 

9 

30-30 

29-97 

30-00 

3001 

29-99 

29-95 

29-86 

29-81 

29-77 

29 

76 

29-81 

29-89 

29-90 

111 

3006 

30-15 

30-23 

30-25 

30-25 

30-28 

30-23 

30-20 

30- 17 

30 

12 

30- 10 

30-04 

30  17 

11 

29  99 

29-93 

29-92 

29-92 

29-93 

29-94 

29-94 

29-94 

29-96 

30 

03 

30  06 

30-12 

29-97 

12 

30- 16 

30-20 

30-25 

30-33 

30-38 

30-38 

30-35 

30-32 

30-32 

30 

31 

30  33 

30-32 

30-30 

13 

30-31 

30-29 

30-30 

30-28 

30-27 

30-26 

30-23 

30-24 

30-21 

30 

20 

30-18 

30-15 

30-24 

11 

30- 10 

30-02 

29-95 

29-85 

29-78 

29-73 

29-69 

29-66 

29-64 

29 

65 

29-63 

29-62 

29-78 

15, 

29-55 

29  49 

29-49 

29  46 

29-44 

29  ■  40 

29-34 

29- 18 

29-29 

29 

39 

29-48 

29-49 

29-42 

16 

29-51 

29-51 

29  53 

29-56 

29-59 

29-60 

29-59 

29  65 

29-69 

29 

78 

29-87 

29-98 

29-65 

17 

30  07 

30- 13 

30-20 

30-26 

30-33 

30-41 

30-47 

30-55 

30-61 

30 

69 

30-72 

30-72 

30-43 

18: 

30-82 

30-81 

30-79 

30-70 

30-61 

30-50 

30-40 

30-34 

30-28 

30 

27 

30-26 

30-25 

30.-  50 

Id 

30  24 

30-23 

30-22 

30-23 

30-24 

30-23 

30  20 

30- 16 

30-16 

30 

17 

3017 

30-17 

30-20 

20 

30-17 

30-15 

30-12 

30  09 

30  06 

30-02 

29-95 

29-87 

29-83 

29 

84 

29-85 

29-86 

29-98 

21 

29-83 

29-87 

29-93 

29-95 

29-92 

29-80 

29-66 

29-52 

29-45 

29 

54 

29-64 

29-71 

29  74 

22 

29-80 

29-87 

30-05 

30-22 

30-31 

30-34 

30-38 

30-41 

30-40 

30 

51 

30-54 

30-61 

30-29 

23 

30-65 

30-67 

30-71 

30-73 

30-72 

30  68 

30-60 

30-56 

30-47 

30 

42 

30-37 

30-29 

30-57 

24 

30-19 

30  07 

29-94 

29-83 

29-75 

29-71 

29-62 

29-63 

29  no 

29 

71 

29-77 

29-85 

29-81 

25 

29-94 

29-95 

29-99 

30  03 

30  04 

30  05 

30  06 

30-09 

30-17 

30 

23 

30-24 

30-22 

30  08 

26 

30  17 

30  08 

30  03 

29-92 

29-93 

29-88 

29-85 

29-91 

29-92 

29 

99 

'29-97 

29-91 

29-96 

27 

29-83 

29-73 

29-63 

29-53 

29-46 

29-38 

29-34 

29-37 

29-38' 

29 

49 

29-61 

29-73 

29-54 

28 

29-85 

29-93 

30  07 

30- 12 

30-21 

30-26 

30-28 

30-30 

30-34 

30 

36 

30-39 

30-40 

30-21 

29 

30-41 

30-41 

30-42 

30-44 

30-43 

30-40 

30-33 

30-28 

30-24 

30 

20 

30- 18 

3015 

30-32 

30 

30-12 

30-06 

30-03 

30  02 

3001 

29-97 

29-96 

29-94 

29-91 

29 

89 

29-87 

29-80 

29-97 

31 

29-72 

29-62 

29-56 

29-48 

29-37 

29-30 

29-25 

29-26 

29-23 

29 

26 

29-28 

29-34 

29-39 

Mean. . 

30-05 

30  04 

30  04 

30  04 

30  03 

3001 

29-97 

29-95 

29-94 

29 

97 

29-99 

30  01 

30-00 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Montreal,  Que.,  from  Self-registering  Instrument?,  Bi-hourly,  for  the  Month  of 

April.  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AXD  TO  SEA-LEVEL. 


Day. 

Hour  Ending 

Mean. 

• 

1 
o  clock. 

3 

o'clock. 

5 
o'clock. 

7 
o'clock. 

9 
o'clock. 

11 
o'clock. 

IS 

o'clock. 

15 

o'clock. 

17 

O'clock 

19 
o'clock 

21 
o'clock 

23 

o'clock. 

in. 

in 

in . 

in. 

in 

in 

in. 

in 

in 

in. 

in 

in 

in. 

i 

29-34 

2'    34 

29-37 

29-41 

29  4 1 

29  42 

29-40 

29-41 

29-42 

29  4;; 

29   16 

29-50 

29-41 

2 

29-53 

29-61 

29-66 

29-76 

29  81 

29-82 

29-85 

29-87 

29-92 

29-97 

30-06 

3012 

29-83 

3 

30- 16 

30- 18 

30  _•; 

30-29 

30-29 

30-28 

30-23 

30-20 

30  19 

30-20 

30  16 

30  07 

30-20 

4 

3002 

30-00 

30-00 

10  hi 

29-98 

29  94 

29-91 

29-86 

29  83 

29  7s 

29  76 

29-91 

5 

29-77 

29-77 

29-80 

29  85 

29-92 

29-91 

29  90 

29-92 

29-94 

29-94 

29-93 

29  ss 

6 

29-90 

29-88 

29  B7 

29-87 

29  ss 

29-87 

29-88 

29  B7 

28-89 

29-94 

29-97 

0 

29-90 

7 

30  03 

30-04 

3008 

30-12 

30- 17 

30- 16 

30-15 

30- 15 

30- 16 

30-20 

30-23 

30-26 

30- 15 

s 

30-27 

30  27 

30-28 

30-26 

10  21 

'  30- 15 

30-10 

30-04 

30-08 

30-15 

30-22 

30-27 

30-19 

'.1 

30-43 

30-38 

30-40 

30-44 

30-48 

30-48 

30-48 

30-47 

30-47 

30-57 

30-54 

30-54 

30  46 

11) 

30-55 

30-56 

30-57 

30-58 

30-57 

30  55 

30-49 

30-44 

30-39 

30-38 

30-35 

30  33 

30-48 

11 

30  -28 

30-22 

30-20 

30-15 

30-13 

30-07 

30  04 

29-98 

29-96 

29-94 

29-93 

29  92 

3007 

12 

29-93 

29-94 

29-96 

30  02 

30  03 

3003 

30-03 

30  "4 

30-06 

.;ii  n. 

30-09 

30-08 

30  02 

13 

3006 

30-03 

30  in 

3001 

29-99 

29-93 

29-89 

29  84 

29  79 

29-80 

29-80 

29-79 

29-91 

14 

29-77 

29-79 

29-84 

29-90 

29-94 

29  96 

29-97 

29-97 

29  97 

29-98 

30  02 

30-03 

29-93 

15 

30  03 

30  04 

30  05 

30-06 

30-06 

3004 

29-98 

29-93 

29-89 

29-88 

29-87 

29  85 

29-97 

Hi 

29-83 

.".i  80 

.".i  80 

29-81 

29-78 

29  76 

2975 

29-74 

29  ■  75 

29-80 

29-88 

29-85 

29-80 

17 

29-93 

29  96 

29  99 

.30-02 

30-03 

[fl  02 

3001 

29  99 

29-98 

29-99 

3001 

3001 

29-99 

18 

30-00 

29  99 

29  -  96 

29-93 

29  88 

29-82 

29  77 

29  68 

29-65 

29-62 

29-64 

29-65 

29-80 

19 

29-67 

29-68 

29  67 

29-66 

29-68 

29  '■■', 

29-77 

29  ■  79 

.".i  84 

29  86 

29-91 

29-93 

29-77 

20 

29-95 

29  90 

29  99 

30-04 

3007 

30-08 

30  08 

30  09 

30  13 

30- 18 

30-23 

30-29 

30  09 

21 

30-39 

30-42 

30-44 

30-41 

30  34 

30-30 

30-24 

30-19 

30  18 

30-17 

30-18 

30-17 

30-28 

22 

30- 18 

30-18 

.",11    19 

3014 

3007 

3002 

29-94 

29-90 

29-90 

29-92 

29-93 

29-95 

30-03 

23 

29-96 

29-98 

3002 

30-05 

3008 

3007 

30-05 

30-04 

30  05 

30  07 

30-10 

.  3011 

30  05 

24 

30  12 

30- 13 

30  17 

30-18 

3017 

30-14 

30-12 

30-07 

30  06 

30-07 

30-08 

30-09 

30-12 

25 

30  09 

30- 10 

30-11 

30- 13 

30- 12 

30- 13 

30-09 

30-04 

30-03 

30  03 

30  03 

30  03 

30-08 

26 

30  02 

3001 

30-00 

29  99 

29  'is 

29-93 

29-89 

29-85 

29  86 

29-86 

29-86 

29-93 

•1" 

29-85 

29  85 

29-86 

29-90 

29-90 

29-88 

29-85 

29-82 

29-82 

29  82 

29-83 

29  ■  84 

29  -85 

28 

29-83 

29  82 

29-85 

29  s7 

29-85 

29-83 

29-80 

29-74 

29  71 

2972 

29  76 

29-83 

29  so 

29 

29-82 

29-84 

29-88 

29-93 

29-94 

29-93 

29-92 

29-92 

29  95 

29-99 

30-05 

30- 10 

29-94 

30 

30- 12 

30- 13 

30- 16 

30-17 

30  17 

30- 12 

30-08 

30-01 

30-00 

30-03 

30-05 

30-06 

30-09 

Mean 

29-99 

3000 

30  01 

30-03 

30  03 

3001 

29-99 

29-96 

29-96 

29-98 

30-00 

:;o  in 

30-00 

II: 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Montreal,  Que.,  from  Self-registering  Instruments,  Bi-hourly,  for  the  Month  of 

May,  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AND  TO  SEA-LEVEL. 


Horn  En-ding. 

D\Y. 

Mean. 

1 
o'clock. 

3 
o'clock. 

5 

/clock. 

7 
o'clock. 

9 
o'clock. 

11 
o'clock. 

,  1:i 
o'clock. 

15 
o'clock. 

17 
o'clock. 

19 
o'clock. 

21 
o'clock. 

23 
o'clock. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

3007 

30  07 

30  07 

30  09 

30  08 

30  04 

29-98 

29-94 

29-92 

29-93 

29-92 

29-91 

30  00 

2 

29-90 

29  89 

29- 19 

29-92 

29  93 

29-92 

29  89 

29-86 

29-85 

29-85 

29-88 

29-89 

29-89 

3             

29-92 

29-97 

3001 

30  04 

30  07 

30- 07 

30  04 

3003 

30-03 

30-06 

30- 10 

3014 

30  04 

4 

30-14 

30  16 

30-20 

30-22 

30-22 

30-20 

30  16 

30- 1.5 

30- 15 

30  16 

30-18 

3019 

30- 18 

. 

30- 19 
30  02 

3019 

29-99 

30-22 
29-96 

30-23 
29-92 

30  21 
29-88 

30-17 
29-86 

30- 12 

29-82 

30  08 
29-80 

30  06 
29-81 

30-06 
29-86 

30-05 
29-92 

30-03 
29-96 

30-13 

6.. 

29-90 

7 

30-01 

3003 

30  00 

30-12 

30- 14 

30  14 

30- 13 

30- 12 

30- 14 

30- 18 

30-21 

30-25 

30-12 

8 . .                             ... 

30-28 

30-29 

30-33 

30-38 

30-37 

30-34 

30-29 

30-23 

30-20 

30- IS 

30- 16 

30- 14 

30-27 

!l   . 

30  09 

30-03 

29-99 

30  00 

30  00 

3001 

29-99 

30  02 

30  03 

30-05 

30  1 1 

30- 13 

30- 04 

10       . 

30- 14 

30- 15 

30-15 

30   17 

30- 16 

30-14 

30-09 

30  07 

30  05 

30  08 

30  10 

30  09 

30- 12 

11 

30  07 

30  07 

30  07 

30  07 

30  05 

30  02 

29-98 

29-94 

29-93 

29-94 

29-97 

29-98 

3001 

12 

3001 

30-01 

30-03 

30-05 

30  04 

29-99 

29-93 

29-86 

29-83 

29-83 

29-86 

29-84 

29-94 

13 

29  -S3 

29-82 

29-84 

29-81 

29-76 

29-74 

29-73 

29-73 

29-76 

29-78 

29-80 

29-82 

29-79 

14 

29-82 

29-84 

29-91 

30  00 

311-04 

30  06 

30-05 

30  09 

30- 10 

30- 13 

30-20 

30-23 

30-04 

1.", 

30-24 

30-25 

30-28 

30-32 

30-31 

30-26 

30-20 

3017 

30  14 

30- 10 

30  08 

30  06 

30-20 

16 

30-  03 

29-97 

29-94 

29-94 

29-89 

29-86 

29-87 

29-85 

29-91 

29  ■  95 

29-98 

30  00 

29-93 

17 

30-02 

30  04 

30  05 

30-08 

30-08 

30  08 

30  05 

29-98 

29-96 

29-97 

29-96 

29-94 

30-02 

18 

29-90 

29-85 

29-83 

29-85 

29-84 

29-82 

29-76 

29-73 

29-73 

29-76 

29-78 

29-78 

29-80 

19 

29-70 

29-76 

29-79 

29-85 

29-87 

29-88 

29-91 

29-93 

29-94 

29-95 

30  02 

30  04 

29-89 

_"<) 

30  05 

30  05 

30  08 

30-11 

30- 10 

30  08 

3007 

30-08 

30-09 

30-13 

30- 17 

30-17 

30-10 

21 

30-19 

30-21 

30-24 

30-25 

30-25 

30-21 

30- 16 

30-14 

30-10 

30  09 

30  05 

3001 

30 -iii 

22 

29-95 

29-86 

29-83 

29-78 

29-76 

29-75 

29-72 

29-71 

29-71 

29-73 

29-74 

29-75 

29-77 

23 

29-76 

29-77 

29-78 

29-81 

29-83 

29-84 

29-84 

29-85 

29-84 

29-87 

29-87 

29-86 

29-83 

24 

29-84 

29-83 

29 -S7 

29-88 

29-89 

29-89 

29-85 

29-83 

29-82 

29-83 

29-85 

•29-84 

29-85 

25 

29-82 

29-82 

29-83 

29-85 

29-86 

29-88 

29-88 

29-91 

29-94 

29-99 

3001 

30-03 

29-90 

21.                          

30  03 

.'ill -0-1 

30  06 

30  09 

30- 10 

30  09 

30  06 

30  04 

30  04 

30-06 

30- 09 

30- 10 

30  07 

2~ 

3011 

30- 12 

30-15 

30-15 

30- 14 

30-13 

3011 

30-08 

30  07 

30  02 

30  00 

29-97 

30  09 

28 

29-94 

29-93 

29-92 

29-91 

29-89 

29-87 

29-83 

29-81 

29-79 

29-77 

29-75 

29-73 

29-85 

2(1 

29-70 

29-66 

29-66 

29-67 

29-67 

29-66 

29-63 

29-62 

29-60 

29-60 

29-66 

29-65 

29-65 

30 

29-63 

29-62 

29-62 

29-63 

29-61 

29-60 

29-58 

29-57 

29-58 

29-61 

29-66 

29-67 

29-62 

31 

29-68 

29-70 

29-71 

29-76 

29-78 

29-79 

29-79 

29-79 

29-81 

29-83 

29-86 

29-86 

29-78 

Mian    . 

29-97 

29-97 

29-98 

30-00 

29-99 

29-98 

29-95 

29-94 

29  93 

29-95 

29-97 

29-97 

29-97 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  .Montreal.  Que,  from  Self-registering  Instruments.  Bi-hourly,  for  the  Month  of 

June,  1913. 

CORRECTED  FOB  INDEX  ERROE  AND  TO  SEA-LEVEL. 


8 
9 
HI 
II 
12 
13 
ll 
15 
Hi 
17 
18. 
IS 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
97 

28 
29 

30 


Day. 


Hold  Ending 


1 
o'clock. 


M'all 


in. 

29-87 
29-48 
29-88 
29-87 
3006 
30- 10 

29  08 

30  11 
30-26 
30  38 
30  12 
29-92 
29-90 
29-77 
29  9!) 
20-70 

29  si 
30-21 

30  19 
29  97 
29  71 
29-81 
29-97 
29-89 

29-95 
29-86 
29-90 
.30  00 
30-00 
29-95 


3 

o'clock 


in 

29-86 
29-62 
29-88 
29-90 
30  06 
30-09 
29  67 
30- 12 
30-27 
30-39 
30-12 
29  95 

29  84 
29-82 

30  02 
29-71 
29-89 
30-23 
30  19 
29-97 

29  7_' 
29-81 

30  01 
29-88 
29  99 
29-96 
29-S4 
29-92 
30-02 
29-99 
29-96 


o'clock 


29-86 

29  7:  i 
29-88 
29-96 

30  13 
30  08 
29-68 
30- 10 
30-31 
30-40 
30  II 
3002 
29  83 

29  88 

30  03 
29-73 
29-94 
30  26 
30- 18 

29  95 
29-77 
29-84 
3002 
29-89 

30  02 
30-00 
29-82 
29-97 
30  0-1 
29-99 
29-98 


o'clock 


29-85 
29-88 
29-84 
30-01 
30  •  1.1 
30-04 
29-70 
30- 19 
30-34 
30-41 
3008 
30-06 
29-81 

29  'io 

30  03 

29  71 
2'i  'id 
30-31 

30  is 

29  ii  I 
29S1 
29-88 
30-03 
29-90 
3004 

30  in 
29-84 
30-00 
30  07 
29-97 
30-00 


il 
o'clock 


in. 

29  81 
29-87 
29-81 
30- 03 
30-10 
29-96 
29-74 
;n  20 

30-36 
30-38 
3005 

30  07 
29-77 
29-91 
30  mi 
29-74 
29-97 
30-30 
30-14 
29-90 
29-84 
29-92 
30  03 
29-90 
30-05 
29-99 
29-82 
3001 
3009 
29-94 
29-99 


II 
o'clock 


in 

29-75 
29-90 
29-78 
3002 
30-15 

29  89 
29-80 
30-20 

30  34 
30  33 
30  03 
30  117 
29-77 
29-92 
29-95 
29-71 
29-98 
30-29 
30-12 
29-88 

29  86 
29-94 

30  00 
29-89 
30-04 
29-99 
29-80 
29-99 
30-09 
29-88 
29-98 


13 
o'clock. 


in 
29-70 

29  89 
29-74 
3001 
30- 14 
29-85 
29-81 

30  Hi 
30-32 

10  "- 
29-98 
30  o-l 
29-75 
29-90 
29-89 
29-08 
29-99 
30-27 
30-08 
29-83 
29-82 
29-93 
29-98 
29-89 
30-03 
29-96 
29-77 
29-98 
30  06 
29-84 
29-95 


15 

o'clock 


29-64 
29-87 
29-74 
30-00 
30-12 
29-80 
29-87 
30-18 
30-31 
30-21 
29-89 
30  111 
29-74 
29-89 
29  si 
29-62 
3002 
30-22 
3004 
2D-7II 
29-80 
29-92 
29-94 
29-88 
29-99 
29  95 

29  7s 
29-93 

30  02 
29-76 
29-92 


17 
o'clock 


in 

29-60 
29-87 
29-74 
29-99 
30-  II 
29  76 
29-91 
30- 19 
30-30 
30- 15 
29  85 

29  "7 
29-73 
29-90 
29-79 
29-60 
30-05 
30-20 

30  02 
29-77 

29  77 
29-92 
29-91 
29-88 
29-97 
29-90 
29-75 
29-91 

30  01 
29-71 
29-91 


19 
o'clock 


29-57 
29  ss 

29  78 
3001 

30  10 
29-72 
29-99 
30-21 
30-32 
30-13 
29-84 
29-96 
29-72 

29  92 
29-76 
29-69 

30  09 
3019 
3002 
29-75 

29  77 
29-93 
29-91 
29-90 
29-95 
29-88 
29-76 
29-92 

30  00 
29-67 
29-91 


21 

o'clock 


in. 

29-51 
29-90 

29-82 
30  03 
30- 12 
29-71 
30  06 

30-36 
30  13 
29  85 
29-95 
29  72 
29  97 
29  76 
29-76 
3016 
30-20 
30-00 
29-75 
29-79 
29-97 
29-92 
29-91 
29  96 
29-86 
29-79 
29-96 
30-00 
29-67 
29-93 


.  2:; 
o  clock. 


29-51 

:'ii  89 

29-84 

30  04 

3012 

29-70 

30-09 

30-26 

30  -3S 

30  12 

29-86 

29-93 

29-73 

29  -98 

29-73 

29-84 

30-21 

30- 19 

29-98 

29-74 

29-S1 

29-96 

29-91 

29-96 

29-96 

29  S5 

29-86 

29-98 

.30-00 

29-67 

29-94 


Mean. 


in. 

29-71 
29-82 
29-81 

29  99 
30- 12 
29-89 
29-83 
3019 
30-32 
30-28 
29-98 

30  00 
29-78 
29-90 
29-90 
29-71 
30  01 
30-24 
30  09 
29-85 
29-79 
29-90 
29-97 
29-90 
30-00 
29-94 
29-91 
29-96 
30  03 
29-84 
29-95 


411 


METEOROLOGICAL    TABLE'S,   MONTREAL,  QUE. 


Pressure  at  32°  Fahr.  at  Montreal.  Que.,  f  om  Self-registering  Instruments,  Bi-hourly,  for  the  Month  of 

July,  1913. 


CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AND  TO  SEA-LEVEL. 


Hot-R  Ending 

Day. 

Mean. 

1 
o'clock. 

3 

o'clock. 

5 
o'clock. 

7 
o'clock. 

9 
o'clock. 

11 
o'clock. 

13 

o'clock. 

15 

o'clock. 

17 
o'clock. 

19 
o'clock. 

,  2! 
o'clock. 

23 
o'clock. 

in. 

in 

in 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

in 

in. 

in 

1   . 

29-60 

29-67 

29-67 

29-66 

29-65 

29-63 

29-62 

29 

62 

29-61 

29-64 

29-69 

29-71 

29-65 

2 

29-72 

29-75 

29-80 

29-86 

29-91 

29-93 

29-95 

29 

96 

29-98 

30  00 

30  04 

30  04 

29-91 

3 . . 

30  07 

30-09 

30-13 

30  16 

30- 18 

3016 

30- 13 

30 

10 

30  07 

30-06 

30  06 

30-06 

3011 

4 

30  07 

30-05 

30-04 

30-03 

3001 

30-00 

29-94 

29 

89 

29-'88 

29-91 

29-92 

29-91 

29-97 

.r) 

29-90 

29-89 

29-91 

29-91 

29-90 

29-87 

29-84 

29 

80 

29-77 

29-75 

29-71 

29-66 

29-83 

6 

29-60 

29-56 

29-55 

29-51 

29-46 

29-45 

29-47 

29 

47 

29-49 

29  -54 

29-58 

29-57 

29-52 

7 

29-55 

29  54 

29-56 

29-58 

29-60 

29-61 

29-65 

29 

67 

29-71 

29-75 

29-77 

29-81 

29-65 

8 

29  82 

29-83 

29-87 

29-90 

29-93 

29-94 

29-92 

29 

91 

29-90 

29-93 

29-95 

29-95 

29-90 

9 

29-93 

29-91 

29-91 

29-89 

29-85 

29-79 

29-76 

29 

75 

29-68 

29-68 

29-67 

29-70 

29-79 

10 

29-67 

29-64 

29-63 

29-64 

29-66 

29  64 

29-66 

29 

70 

29-72 

29-78 

29-81 

29-82 

29  70 

11 

29-80 

29-81 

29-82 

29-84 

29-84 

29-84 

29-85 

29 

85 

29-85 

29-85 

29-89 

29-91 

29-85 

12 

29-90 

29-89 

29-88 

29-88 

29-85 

29-79 

29-69 

29 

60 

29-49 

29-45 

29-50 

29-54 

29-70 

13 

29-55 

29-56 

29-56 

29-56 

29-53 

29-53 

29-52 

29 

51 

29-49 

29-50 

29-49 

29-51 

29-53 

14 

29-54 

29-54 

29-59 

29-66 

29-72 

29-76 

29-77 

29 

78 

29-80 

29-86 

29-89 

29-92 

29-74 

15 

2991 

29-91 

29-96 

29-99 

30-00 

30-00 

30- 01 

30 

02 

30  02 

30  05 

30-07 

30  08 

30  00 

16 

30  09 

30  12 

30-14 

30-15 

30-15 

30-14 

30-11 

30 

08 

30-04 

30  04 

30-03 

30  01 

30-09 

17 

30  00 

29-98 

29-99 

29-98 

29-96 

29-95 

29-89 

29 

86 

29-82 

29-81 

29-81 

29-79 

29-90 

IK 

29-78 

29-77 

29-76 

29-74 

29-73 

29-72 

29-67 

29 

66 

29-64 

29-65 

29-67 

29-69 

29-71 

19 

29-68 

29-69 

29-70 

29  73 

29-74 

29-74 

29-75 

29 

71 

29-70 

29-71 

29-73 

29  74 

29-72 

29 

29- 73 

29-73 

29-75 

29  77 

29-79 

29-79 

29-75 

29 

76 

29-78 

29-80 

29-84 

29-84 

29-79 

21 

29-86 

29 -S6 

29-87 

29-91 

29-92 

29-91 

29-90 

29 

90 

29-89 

29  •  92 

29-96 

29-98 

29-91 

22 

29-98 

29-99 

3001 

30  04 

30-04 

30  05 

3004 

30 

03 

3002 

30  01 

30  02 

30-00 

30  02 

23 

29-98 

29-97 

29-98 

29-98 

29-95 

29  94 

29-90 

29 

88 

29  84 

29-81 

29-86 

29-84 

29-91 

24 

29-83 

29  81 

29-81 

29  82 

29-80 

29  79 

29-77 

29 

74 

29  71 

29-74 

29  -  78 

29-79 

29-87 

25 

29-81 

29  83 

29-87 

29-91 

29-94 

29-94 

29-94 

29 

95 

29-98 

30- 00 

30-02 

30-03 

29-94 

26         

30  03 

30-05 

30-07 

30-09 

30  08 

30-06 

30  03 

30 

00 

29-98 

30  00 

30-01 

30-00 

30  03 

27 

3001 

30  1)1 

30-03 

30- 04 

30-04 

30  02 

•   29-99 

29 

95 

29-93 

29-93 

29-94 

29-93 

29-98 

28 

29  94 

29  94 

29-97 

29-98 

29-99 

30  00 

29-99 

29 

96 

30-01 

30-00 

30  02 

30-00 

29-99 

29 

29-89 

29-91 

29-93 

29-97 

30-00 

30  01 

30-00 

29 

99 

3001 

3006 

3012 

30-14 

30  00 

30 

30  03 

30  04 

30  05 

30-05 

3005 

30-03 

30  01 

29 

96 

29  92 

29-92 

29-92 

29-92 

29-90 

31 

30-15 

30   Hi 

30-17 

30-19 

30  -'ii 

30-17 

30- 15 

30 

11 

30  08 

30-06 

30  04 

30  02 

3013 

29-85 

29-85 

29-87 

29  ss 

29  S'J 

29-88 

29  si; 

29 

si 

29-83 

29 -S5 

29-93 

29-87 

29-86 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Montreal,  Que.,  from  Self-registering  Instruments,  Bi-hourly,  for  the  Month  of 

August,  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AND  TO  SEA-LEVEL. 


Hoi  it   I 

;miim. 

Day. 

Mean 

1 
o'clock. 

3 

o'clock. 

5 

o'clock. 

7 
o'clock. 

9 
o'clock. 

11 
o'clock. 

13 
o'clock. 

15 

o'clock. 

17 
o'clock 

19 

o'clock. 

21 
o'clock. 

23 
o'clock. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in 

in 

in 

in 

in 

in 

in 

in 

1 

29-98 

29-93 

29-91 

29-92 

29-93 

29-91 

29-89 

29-87 

29-86 

29-87 

29 

90 

29-92 

29-91 

2 

2!)  Ill 

29-90 

29  91 

'.".i  93 

29-94 

29-92 

29-89 

29-87 

29-85 

29-85 

29 

88 

29-89 

29  89 

3 

29  86 

29-84 

29  S4 

29-82 

29-82 

29-83 

29-81 

29-84 

29-81 

29  84 

29 

84 

29-84 

29-83 

-1 

29-84 

29-86 

29-88 

29-91 

29-93 

29-95 

29  94 

29-92 

29-92 

29-95 

29 

9S 

3001 

29-92 

5 

30  02 

30-- 03 

30  07 

30  1 1 

30-11 

3010 

30  09 

30-06 

30  04 

3004 

30 

05 

30-05 

30  06 

i; 

30  02 

30  00 

29-99 

3001 

30  03 

3001 

29-99 

29  '.17 

29-96 

29-97 

29 

99 

30-01 

30-00 

7    . 

30  ill! 

30  04 

30-  08 

30  10 

30-13 

3012 

3011 

3010 

30  09 

30  iiT 

30 

09 

30-08 

30  09 

8 

30  08 

30-07 

3008 

30  08 

3006 

30  05 

30- 02 

29  94 

29-59 

29-88 

29 

85 

29-87 

29-99 

9 

29-87 

"29-84 

29-84 

29-84 

29-86 

29-85 

29-83 

29-79 

29  7H 

29-82 

29 

88 

29-87 

29-84 

10 

29-86 

29  s7 

29-88 

29-87 

29-86 

29-83 

29-87 

29-90 

29  96 

29-99 

30 

04 

30  07 

29.92 

11 

30  07 

30  08 

3011 

30-16 

30- 19 

30- 18 

30- 17 

30- 17 

30    IS 

30  19 

30 

21 

30-22 

36  16 

12 

30-20 

30-22 

30-26 

30-26 

30-27 

30  25 

30-20 

30  15 

30-13 

30-11 

30 

10 

30  09 

30  19 

13 

30  05 

3004 

30  05 

3010 

30  10 

30  09 

30-09 

30  07 

30-05 

30  07 

30 

09 

30  09 

30  07 

1! 

3009 

30  09 

3011 

3012 

30-13 

30  11 

3009 

3006 

30-04 

30-05 

30 

06 

30  07 

30  09 

15 

30  07 

30  06 

30-05 

3007 

30  06 

30  05 

30  03 

29-99 

29  96 

29-97 

29 

90 

29-95 

30  02 

16 

29-93 

29-92 

29-93 

29  95 

29-94 

29-88 

29-85 

29-83 

29-81 

29-84 

29 

85 

29-87 

29-88 

17 

29  87 

29-91 

29-94 

29-96 

29-97 

29-98 

29-93 

29-90 

29-88 

29-87 

29 

95 

29-91 

29-92 

18 

29-91 

29-95 

29-99 

30-04 

30  08 

30  08 

3007 

30-06 

30  os 

30  11 

30 

18 

30-21 

30  06 

III 

30-25 

30-29 

30-32 

30-37 

30-39 

30-39 

30-36 

30-35 

30-34 

30-35 

30 

38 

30-42 

30-35 

20 

30-45 

30-45 

30-47 

30-49 

30-48 

30-46 

30-41 

30-39 

30-37 

30-36 

30 

36 

30-35 

30-42 

21 

30-33 

30-31 

30-31 

30  28 

30;  27 

30  24 

3017 

30  13 

30  OS 

30  03 

30 

01 

29-98 

30-18 

22 

29-90 

29-94 

29-91 

29-91 

29-87 

29-83 

29-80 

29-74 

29-74 

29-71 

29 

68 

29-65 

29-81 

23 

29-62 

29-60 

29-59 

29-61 

29-63 

29-63 

29-68 

29-70 

29  73 

29-79 

29 

83 

29-85 

29-69 

24 

29-80 

29-85 

29-86 

29-87 

29-87 

29-84 

29-80 

29-83 

29-84 

29-89 

29 

96 

29-98 

29-87 

25 

30  03 

30-04 

30  07 

30-10 

30-11 

30  10 

3008 

30  06 

30  05 

30  04 

30 

03 

30  01 

30-06 

26 

29-96 

29-93 

29-87 

29-87 

29-81 

29-79 

29-78 

29-78 

29-78 

29-78 

29 

78 

29-78 

29-83 

o" 

29-77 

29-80 

29-82 

29-86 

29-89 

29-91 

29  91 

29-93 

29-98 

'30-04 

30 

08 

30  09 

29-92 

28 

3012 

30- 11 

30  11 

3015 

30  15 

3012 

30  06 

30-02 

29-99 

29-96 

29 

95 

29-89 

30  05 

29 

29-80 

29-75 

29  68 

29-67 

29-63 

29-59 

29-57 

29-59 

29-64 

29-65 

29 

66 

29-63 

29-66 

30 

29-61 

29-61 

29  62 

29-67 

29-71 

29-77 

29  ■  79 

29-81 

29  S4 

29-88 

29 

92 

29-96 

29-77 

31 

30  00 

30  02 

30  04 

30  07 

3011 

3012 

30  11 

30-10 

30-10 

30-11 

30 

15 

30-17 

30  09 

Mean 

29-98 

29-98 

29-99 

30-  01 

: i 

30  00 

29-98 

29-97 

2!l   91! 

29-97 

29 

99 

29-99 

29-99 
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Pressure  at  32°  Fain-,  at  Montreal,  Que.,  from  Self-registering  Instruments,  Bi-hourly,  for  the  Month  of 

September,  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AND  TO  SEA-LEVEL. 


Houb  Ending 

- 

Day. 

Mean. 

1 
o'clock. 

3 

o'clock. 

5 
o'clock. 

7 

o  clock. 

9 
o'clock. 

11 
o'clock. 

13 

o'clock. 

15 

o'clock. 

17 
o'clock. 

19 
o'clock. 

21 
o'clock. 

23 
o'clock. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

in. 

1 

30-20 

30-21 

30  -'4 

30-77 

30-28 

30-27 

30-25 

30-24 

30-22 

30-22 

30-24 

30-25 

30-24 

2 

30-24 

30-24 

30-26 

30-30 

30-29 

30-27 

30-24 

30-22 

30- 16 

30  14 

30-09 

30-06 

30-21 

:; 

30-03 

3001 

30-01 

30  02 

30  01 

3001 

29-98 

30-03 

30  02 

30  07 

30-10 

30-14 

30-04 

4 

30-16 

30-20 

30-23 

30-27 

30-29 

30-26 

30-25 

30-21 

30-20 

30-20 

30-20 

30-20 

30-22 

."> 

:!0-i8 

30-17 

30- 19 

30-21 

30-21 

30-21 

30  18 

30-16 

30- 15 

3015 

30-17 

30-18 

30-18 

li 

30-19 

30-20 

30-23 

30-25 

30-24 

30-23 

30-20 

30  19 

30- 17 

3017 

30-17 

30- 17 

30-20 

7 

30-16 

30-17 

30-19 

30- 17 

3015 

30  08 

30  05 

30  04 

30-01 

30  01 

29-97 

29-95 

30-08 

8 

29-91 

29-88 

29-88 

29-90 

29-92 

29-93 

29-97 

29-97 

29-98 

30  02 

30  08 

30-17 

29-97 

9 

30-23 
30-51 
30-26 

30-27 
30  52 
30-22 

30-33 

30-54 
30-21 

30-39 
30-59 
30-21 

30-41 
30-59 
30-18 

30-41 
30-55 
3012 

30-39 
30-49 
30  10 

30-39 
30-42 
30-09 

30-39 
30-38 
30-09 

30-45 
30-38 
30-08 

30-48 
30-34 
30-08 

30-49 
30-29 
30-06 

30-39 

10       

30-47 

11 

30- 14 

12. . . .                      

30-03 

3000 

30-00 

29-99 

29-97 

29-92 

29  -88 

29-86 

29-85 

29-85 

29-84 

29-82 

29-92 

13 

29-80 

29-77 

29-75 

29-77 

29-74 

29-74 

29-77 

29-81 

29-88 

29-96 

30  04 

30-07 

29-84 

14 

30  09 

30- 14 

30-18 

30-24 

30'-  26 

30-28 

30-29 

30-31 

30-34 

30  -38 

30-42 

30-45 

30-28 

IS 

30-45 

30-48 

30-52 

30-57 

30-59 

30-58 

30-57 

30-53 

30-53 

30-54 

30-55 

30-55 

30-54 

16 

30  55 

30-57 

30-59 

30-61 

30-62 

30-58 

30-53 

30-48 

30-43 

30-37 

30-34 

30-30 

30-50 

17 

30-28 

30-26 

30-26 

30-24 

30-21 

30-12 

30-04 

29-94 

29-88 

29-85 

29-82 

29-79 

30-  06 

18 

29-74 

29-74 

29-84 

29-91 

29-94 

29-96 

29-96 

29-95 

29-95 

29-98 

30-01 

30-01 

29-92 

19 

30  03 

30  02 

30  02 

30  02 

30-02 

30  00 

29-99 

29-97 

29-97 

29-97 

29-98 

29-97 

30  00 

20 

29-97 

29-97 

29-99 

30  01 

29-99 

29-97 

29-94 

29-91 

29-91 

29-92 

29-91 

29-91 

29-95 

21 

29-91 

29-88 

29-88 

29-89 

29  89 

29-86 

29-82 

29-80 

29  ■  78 

29-77 

29-76 

29  73 

29-83 

22 

29  08 

29-70 

29-74 

29-80 

29-81 

29-81 

29-81 

29-84 

29-88 

29-94 

30-00 

3001 

29-84 

23 

30  04 

30-07 

30- 12 

30-16 

30- 17 

30- 16 

30-16 

30- 17 

30- 18 

30-19 

30-21 

30-24 

30  16 

24 

30-26 

30-29 

30-31 

30-35 

30-37 

30-36 

30-34 

30-31 

30-27 

30-28 

30-29 

30-27 

30-31 

25 

30-26 

30-24 

30-21 

30-19 

30-16 

30-13 

3010 

30  05 

30-04 

30-04 

30-01 

30  00 

3012 

26 

29-99 

29-96 

29  94 

29-91 

29-87 

29-81 

29-76 

29-73 

29-83 

29-84 

29-89 

29-91 

29-87 

■-'7 

29  ■  92 

29-91 

29-91 

29  92 

29-97 

29-99 

30  01 

30  04 

30-07 

30- 14 

30- 19 

30-20 

30  02 

28             

30-21 

30-20 

30-19 

3017 

30- 14 

30  06 

30  02 

29-97 

29-94 

29-94 

29-93 

29-92 

30  06 

29 

29-91 

29  88 

29-88 

29-89 

29-88 

29-88 

29-8.8 

29-90 

29-93 

29-98 

30  05 

3012 

29-93 

30 

3014 

30  15 

30- 17 

30-20 

30-21 

30  18 

30-13 

30-09 

30  05 

30-08 

30-05 

30  01 

3012 

Mean 

3011 

3011 

3013 

30- 15 

30  15 

30-12 

30- 10 

30  09 

;;o  us 

30- 10 

30-11 

3011 

3011 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  .Montreal,  Que,  from  Self-registering  Instruments,  Bi-hourlv,  for  the  Month  of 

October,  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AND  TO  SEA-LEVEL. 


Day, 

Hoi  B 

Cnding 

M  E.\  \  . 

1 
o'clock. 

3 
o'clock. 

5 
o'clock. 

7 
o'clock. 

9 
o'clock. 

11 

o'clock. 

13 

o'clock. 

15 
o'clock. 

17 
o'clock. 

19 

o'clock. 

21 

o'clock. 

23 
o'clock. 

in. 

in. 

in 

in 

in 

in. 

in. 

in. 

in 

in. 

in. 

in 

in. 

1 

30-00 

29  97 

29  97 

29  97 

29-97 

29-94 

29-88 

29-84 

29-84 
29-38 
29-73 
29-95 
30-06 
3012 
30-13 
30-09 
30-06 
30-08 
29-76 
29-94 

29-84 

29-82 

29-79 

29-41 

29-90 
29 -.54 
29-65 
29-96 
30-07 

2                       

29-77 

29  73 

29-70 

29-66 

29  ■  61 

29-57 

29-49 

29-41 

29-39 

29-40 

3                        

29-42 

29-44 

29-50 

29  56 

29-60 

29-65 

29-67 

29-71 

29-77 

29-83 

29-87 

4             

29  ■  87 

29-88 

29  93 

29-97 

30-02 

3001 

29-98 

29-95 

29-98 

30-02 

30-02 

5                     

30-03 

30  03 

30  06 

30- 10 

30-12 

30-11 

30-07 

30-06 

30-06 

30-07 

30-08 

i;            

30  06 
30-16 

30  08 
30-18 

30-10 
30-20 

30  12 
30-23 

3015 
30-24 

30- 13 

30-22 

3011 
SO   16 

3011 
3Q-14 

30-13 
30-14 

30  15 
30-14 

30  15 
30-14 

7  

3017 

8 

30-16 

30-  IS 

3016 

30-18 

30  17 

30-15 

30  1 1 

30- 10 

30-09 

30-09 

30-08 

30-13 
30-09 

11    

30  09 

30-09 

3009 

30-10 

3011 

30- 10 

30  06 

30  05 

30  07 

30-10 

3011 

Ill                     

3011 

30-12 

30-13 

30-16 

30-17 

30-16 

30-12 

30-09 

30-07 

30-05 

30-06 

30- 1 1 

II                       

30  07 

30  04 

30  02 

29-99 

29-96 

29-91 

29  -85 

29-79 

29-76 

29-77 

29-91 

°9-90 

12 

29-97 

29-96 

29-97 

29-99 

3001 

30-00 

29-94 

29  -92 

29-94 

29-95 

29-82 

29-96 

13                         

29-91 

29-90 

29-91 

29-93 

29-96 

29-99 

30-00 

30-07 

30-08 
30  03 
29-99 

30-14 

30-21 

30-21 

30-03 

14 

30-21 

30-24 

30-25 

30-27 

30-25 

30-22 

3015 

30  08 

30-04 

30-07 

30-07 

30- 16 

15            

30  07 

30-06 

30-07 

30  07 

30-07 

30  06 

30-03 

30  01 

30-01 

3001 

30-01 

30-04 

1G 

30-01 

30  02 

30  02 

30-04 

30  06 

30  117 

30-05 

3007 

30-09 
30  '. 
29-76 
30-03 

30  12 

30  13 

30-16 

30  07 

17       ....' 

30- 17 

3017 

30-19 

30-22 

30  21 

30-20 

30- 16 

30- 14 

30-13 

3011 

30-09 

30-16 

IS         

30  05 
29-96 

30-02 

29-99 

29-99 
30  05 

29-97 
30- 10 

29  91 
30-14 

29-87 
30-13 

29-83 
30-10 

29-78 
3006 

29-77 
30  02 

29-81 

29-98 

29-88 
29-88 

29-89 

19 

30-04 

20 

29-77 
28-76 
30-06 

29-65 

28-86 
30- 16 

29  54 
28-96 
30-22 

29-42 

29  03 
30-31 

29-31 
29  11 
30-37 

29-28 
29-21 
30-39 

29  25 

29-33 

30  37 

29  20 
29-46 
30-36 

29  06 
29-57 
30-38 

29  01 

"  29-70 

30-39 

28-89 
29-84 
30-40 

28-79 
29-97 
30-39 

29-26 

2 1    

29-32 

22                                

30-32 

23                         

30-37 

30-36 

30-34 

30-31 

30-28 

30-23 

30- 19 

30- 16 

3017 

30-18 

30-21 

30- 19 

30-25 

24             

30- 18 

30-16 

3016 

30- 17 

30-66 

3011 

30-04 

29-98 

29-94 

29-90 

29-86 

29-82 

30-04 

29-79 

211-77 

29-76 

29-79 

29-83 

29-87 

29-90 

29-96 

30  02 

29-86 
29-93 

29-78 
29-92 

30  05 

30-07 

30-06 

29-91 

26 

30-07 

30  05 

30  02 

30-03 

3000 

29-97 

29-94 

29-90 

29-86 

29-85 

29-84 

29-95 

27                              

29-84 

29  85 

29-86 

29-89 

29-91 

29-90 

29-89 

29-91 

29-95 

29-97 

29-96 

29-91- 

28 

29-92 

29-92 

29-90 

29-86 

29-81 

29-75 

29-67 

29-73 

29-82 

29-84 

29-85 

29-82 

29                

29-88 

29-89 

29-93 

29-96 

30-00 

3001 

29-96 

29-93 

29-92 

29-91 

29-89 

29-83 

30 

29-85 

29-83 

29-84 

29-88 

29-92 

29-93 

29-93 

29-98 

30-02 

30  07 

30-12 

30-15 

29-96 

31   

30-16 

30-16 

30- 18 

30-23 

30-28 

30-32 

30-32 

30-32 

30-33 

30-33 

30-30 

30-23 

30-26 

29-96 

29-96 

29-97 

29-98 

29-99 

29-98 

29-95 

29-94 

29-94 

29-96 

29-97 

29-97 

29-96 

S6263— 27 
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Pressure  at  32°  Fahr.  at  Montreal,  Que.,  from  Self-registering  Instruments,  Bi-hourly,  for  the  Month  of 

November,  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AND  TO  SEA-LEVEL. 


Holr  Ending. 

DAT. 

Mean. 

1 
o'clock. 

o'clock 

5 
o'clock 

7 
o'clock 

9 
o'clock. 

11 
o'clock. 

13 

o'clock 

15 

o'clock 

17 
o'clock. 

19 

o'clock. 

21 

o'clock 

,  23 
o'clock. 

in. 

in. 

in 

in. 

in 

in, 

in 

in. 

in. 

in 

in. 

in. 

in. 

1 

30-20 

30-14 

30- 18 

3000 

29-95 

29-91 

29-87 

29-89 

29-97 

30  03 

30  06 

30-11 

3003 

2 

30- 12 

30-17 

30-24 

30-32 

30-38 

30-39 

30-37 

30-36 

30-36 

30'36 

30-35 

30-33 

30-31 

3 

30-32 

30-27 

30-25 

30-26 

30-25 

30-22 

30  13 

30-08 

30-04 

29-98 

29-89 

29-82 

30- 13 

4 

29-76 

29-73 

29-74 

29-80 

29-85 

29-87 

29-92 

29-98 

30  04 

30- 10 

30-1] 

30-12 

29-92 

5 

30- 14 

30  18 

30-21 

30-24 

30-26 

30-25 

30-22 

30-20 

30-20 

30  19 

30  18 

30- 17 

30-20 

6 

30  17 

30- 18 

30-18 

30- 18 

30-19 

30-18 

3015 

30-13 

30  ■  13 

30- 12 

30  12 

30-11 

30-15 

7.... 

30  09 

30-08 

30-08 

30-09 

30  08 

30  07 

30-03 

30  02 

30-00 

30-09 

29-99 

29-98 

30  05 

8           ..... 

29-95 

29-91 

29-89 

29-89 

29-86 

29-83 

29-78 

29-75 

29-75 

29-75 

29-75 

29-74 

29-82 

!t 

29-71 

29-68 

29-64 

29-6.3 

29-57 

29-47 

29-38 

29-28 

29-48 

29-07 

29-12 

29-12 

29-40 

10 

29  15 

29-20 

29-26 

29-33 

29-37 

29-41 

29-41 

29-43 

29-50 

29-55 

29-58 

29  59 

29-40 

11 

29-62 

29-65 

29-67 

29-70 

29-72 

29-72 

29-73 

29-75 

29-79 

29-83 

29-89 

29-98 

29-75 

12 

29-97 

30-03 

30-09 

30;  14 

30-20 

30- 19 
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Pressure  at  32°  Falir.  at  Montreal,  Que.,  from  Self-registering  Instruments,  Bi-hourlv,  for  the  Month  of 

December,  1913. 

CORRECTED  FOR  INDEX  ERROR  AND  TO  SEA-LEVEL. 
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PART     "V" 


Daily  Weather  Reports  from  Selected  Telegraph  Stations  for 

the  Year  1913. 


Explanation  of  Cloud  Symbols  : — 


C.  denotes  Cirrus. 

S. 

M 

Stratus. 

K. 

" 

Cumulus. 

N. 

CI 

Nimbus. 

C.8. 

(i 

Cirro-stratus. 

K.S. 

(t 

Cumulo  stratus. 

K.N. 

u 

Cumulo-nimbus, 

C.K. 

" 

Cirro-cumulus. 
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METEOROLOGICAL    TABLES. 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Dawson,  Y.T. — May,  1913. 
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X.B. — Xo  observation  for  April. 


METEOROLOGICAL   TABLES. 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Dawson,  Y.T. — July,  1913. 
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X.B. — No  observations  for  June. 
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METEOROLOGICAL    TABLES. 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Dawson,  Y.T. — August,  1913. 
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METHODOLOGICAL    TABLES. 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Dawson,  Y.T. — September,  1913. 
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40-0 

43-1 

46-9 

34  5 

411 

420 

35-4 

36-8 

40-S 

28-8 

33-0 

33-5 

31-8 

34-1 

34-7 

300 

37-S 

390 

33  0 

38-9 

'  3S-9 

31-4 

40-1 

41  •() 

410 

42-8 

31-8 

4:i  ■  5 

44-5 

300 

42-1 

44-0 

37-4 

45-8 

48-0 

32-5 

43-0 

450 

430 

46-0 

49-9 

45-5 

48-1 

49-8 

45-9 

48-7 

50-5 

42-0 

46-8 

48-2 

36-5 

47-0 

48-8 

31-2 

42-8 

45-3 

36-8 

43-7 

47  -7 

37-8 

45-0 

46-2 

32  0 

40-0 

40-8 

34   1 

44-0 

45-0 

340 

42  0 

43-9 

28-5 

40  0 

40-9 

30-5 

410 

42-2 

32-5 

400 

44-2 

280 

460 

4S-0 

37-2 

33 

33 

27 


Humid- 

ity. 

s 

03 

a 

CO 

% 

CO 

<  ■ 

97 

87 

99 

94 

96 

71 

76 

70 

92 

89 

100 

92 

100 

82 

94 

58 

81 

74 

94 

74 

100 

74 

92 

71 

98 

92 

96 

94 

97 

98 

99 

93 

93 

71 

85 

51 

96 

77 

92 

76 

74 

53 

95 

73 

97 

40 

76 

51 

94 

78 

91 

50 

95 

75 

100 

69 

Wind. 


8  a.m. 


:- 

Q 


N. 
NW. 

N. 
NE. 

N. 
NE. 
NE. 

N. 

N. 

N. 
NE 

N. 

N. 

E. 

W. 
NE. 
SW. 

N. 

N. 

N. 

N. 

W. 

N. 

N. 
NW. 

N. 
NW. 

W. 


mis. 
8 
4 
4 

16 
8 

12 

12 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
6 
2 
4 

31 
4 
1 
4 
8 
2 
4 
8 
4 
4 
1 
4 


8  p.m. 


W. 
SE. 

NE. 
NE. 

N. 
NE. 
NE. 

N. 

E. 
NE. 

E. 

N. 

E. 

S. 
SE. 

s. 
w. 
x. 

i3. 

NW. 
E, 
E. 

N. 
S. 
N. 
E. 
E. 
S. 


mis 
4 
4 

12 

12 
fi 
(i 

12 
4 
2 
4 
4 
5 
4 

12 
4 
4 
6 
4 
4 

12 
2 

12 
4 
4 
4 
4 
4 


Precipi- 
tation. 


001 


0-32 
0-30 


016 
007 
0-24 
007 


T 
T 

007 
001 
T. 


008 
0-05 
0-36 
018 

001 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


10 


in 


KN. 


KN. 

N. 
KN. 


KN. 


C. 
KN. 

N. 

N. 

C. 

KN. 


IK 
K. 

CK. 
K. 


CS. 

K. 
KN. 

C. 


KN. 


S  p.m. 


2 
10 
10 
10 
10 
10 

1 

few. 

1 
2 

6 

9 

8 

10 

10 

10 

10 

7 

1 

10 

4 

1 

10 

few 


K. 
KN. 
KN. 
KN. 
KN. 

KS. 

C. 

C. 
CK. 

K. 

KN. 

C. 

CS. 

CK. 

N. 

N. 

N. 

N. 
KN. 

(' 

CS. 

CK. 

('. 
KN. 

C. 


CS. 
KN. 

K. 

KN. 

KN. 
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8. 

9. 
Ill 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
10. 
17. 
18 
19. 
20. 
21. 


24 


26. 


28. 
29. 
30 
31. 


Day. 


Pressure. 

AT  32°. 


00 


in 

3017 
29-82 
30  n7 
30-21 
30-30 
30-35 
30-11 
30-26 
30  22 
29-93 
29-90 
29-60 
29-96 
30-36 
30-38 
29-99 
29-60 
29-57 
29-87 
30  05 
29-78 
29-71 
29-71 

29-92 

30-30 
30-29 
29-53 
29-72 

29-60 
29-99 

:;n  mi 


29-99 
29-88 
30  17 
30  19 
30-34 
30  23 
30-12 
30-22 
30-11 
30-00 

29  77 
29-74 
3012 
30-43 
30-24 
29-84 
29-52 
29-74 
30-03 
29-89 
29-69 
29-69 
29-88 

30-07 

30-31 
30-18 
29-73 
29-74 
29-78 
29-99 

30  09 


Air  Temperature. 


- 

00 

d 

00 

B 
S 

i 

• 

• 

■ 

35-5 

44-0 

46-2 

420 

470 

53-1 

42-8 

47-8 

49-9 

44-2 

47  n 

17  9 

43-2 

48  -0 

51-9 

38-0 

53  -1 

53  -1 

370 

56-5 

56-6 

34  8 

510 

521 

331 

50  5 

54-5 

12  5 

49  0 

50-5 

33-0 

48-2 

490 

35-8 

470 

47  2 

::i  n 

450 

48-8 

32-0 

45  -0 

47-5 

37-8 

43-7 

45-4 

41-5 

48-7 

490 

440 

47  4 

49  :i 

38  :i 

360 

44  -0 

25-8 

32-0 

33-5 

240 

38-3 

38-5 

30-5 

42  -1 

42  7 

32-4 

420 

45-3 

35-0 

42-0 

44  -0 

32-5 

40-2 

40-8 

260 

41  4 

42-8 

34-2 

450 

45-8 

40-3 

43-0 

45-8 

38-7 

48-5 

48-8 

U   n 

460 

48-9 

41  9 

47-9 

52-3 

38-0 

•    48  5 

50-5 

35-2 

40  -7 

41  -2 
i::  - 
42-6 
38-0 
36-2 

13 

32  3 
37-0 
:;_'  2 

15  .' 
29-4 
30-8 
36-7 
40-7 
13  9 
30-5 
25  2 
22-7 
27-2 
32-2 
34-3 

31   1 

24  (J 
32-5 
40-0 
38-2 
40- 1 
40-8 
36-5 


Humid- 
ity. 


■ 

95 
91 
87 
96 
99 
100 


100 
91 
95 
92 

95 
98 
90 
98 
100 
7.". 
89 
97 
89 
90 
80 

64 


Wind. 


8  a.m. 


XL 

NE. 

SW. 

X. 

S. 

w. 

X. 

X. 

X.E 

s\\. 

X. 

w. 
w. 

NW. 
W. 

SE. 
X. 

SW 
XE. 
NE. 
NE 

X. 

W. 

X. 

NE. 
SE. 

E. 
SW . 

W. 
SW 

w. 


mis. 
4 
6 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 

16 
1 

2 
2 
4 
4 
4 
4 

28 

20 
4 
8 
4 

12 


8  p.m. 


Q 


NE 
S. 

s. 

X. 
s. 
X.E* 
W. 
X. 
S. 

s. 
s. 
s. 

NW 

s. 

X. 
SE. 
SE. 
SW. 
XE 
NE. 
NE 
SW. 

W. 

XE. 

S. 
SE. 
SW. 

w. 

SW. 

SW. 
SW. 


nils 
4 
6 


Prectpi- 


0-03 
001 

T. 

003 


012 

T 

0  05 
T 


010 
0-30 
001 

010 


001 
002 
0-36 
0-10 
002 


0-01 
0-04 


0  03 
012 
0-10 
T 


015 
T 

0-26 
003 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


10 


N. 
KX. 
KX. 

K. 
fog.. 


8  p.m. 


KX. 
KX. 
KX. 

KX. 

X. 

c. 


CK. 

N. 

KX 

i.K 
IK 
KX. 

i    K 


CK. 

K. 
KN. 

C. 
CK. 

K. 
KN. 


KN. 
N. 


X. 
KX 


10 
10 
10 
10 
10 


tew 

1 
o 

10 

9 

10 

10 


cs. 
c. 

KN. 

KN 
KN. 
KN. 
KN. 
K  X. 
KX. 

X. 
KN 

K. 

K. 


CK. 
CK. 

X. 
K. 
C. 


CK. 

KX. 

KX. 

KN. 

KX. 
K. 
KN 

KN 


86263 


-•■si 
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Pressure, 
at  32°. 

An 

Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

a 

cj 

s 

d 

OO 

a 

d 

OO 

£ 
a 

OO 

5 
S 

3 

g 

S 

6 

ci 

OO 

% 

s 

p. 

OO 

3 

H 

Q 

>> 

z 

z 

> 

a 

_o 
'■£ 
o 

-4) 

h 

Q 

>> 

> 

B 

a 

00 

in. 

S 
d 

OO 

in. 

3 

O 

s 

2 

c 

3 

0 

a 
< 

a 

2 

in. 

in. 

° 

* 

• 

» 

mis. 

mis. 

1                      

30-04 
29-85 
29-82 

29-89 
29-80 
29-75 

31-9 
38-7 
41-0 

50-0 
510 
52-7 

51-0 
.54-4 
53-5 

31-4 
34-7 
40-3 

95 
77 
96 

50 

65 

.  69 

NW. 
N. 
NW. 

2 
4 
4 

N. 
S. 
E. 

6 
6 
4 

4 
3 

4 

cs 

2 

C. 

3     . 

0-02 

10 

KN. 

CK. 

4 

29-73 

29-50 

43-0 

47-2 

52-8 

42-0 

92 

86 

NW. 

4 

E. 

12 

T. 

002 

8 

KN. 

10 

KN. 

5. 

29-62 
30-05 
30  02 
29-96 
30  10 
29-91 

29-73 
30-11 
29-84 
30  06 
29-96 
L1!)  N4 

43  -0 
40  0 
42-0 
44-2 
45-5 
44-7 

50-5 
51-4 
50-9 
52-0 
57-0 
54-7 

52-3 
52  ■  7 
52  1 
55-4 
58-1 
59-3 

42-7 
39-4 
38-7 
43-7 
44-9 
44-0 

75 
88 
91 

84 
84 
93 

54 
59 

52 
73 
62 

7(1 

N. 

W. 

E. 

NE. 

NE. 

W. 

9 
8 
8 
4 
4 
2 

.SW. 
SE. 
N.E. 

S. 

NE. 

S. 

12 
8 

10 
6 
8 

9 

10 

6 

9 

6 

10 
6 

2 

KN. 

KN. 
K. 
KN. 
KN. 

cs. 

K. 

o 

2 

1 

10 

4 

9 
1(1 

9  KN. 

6    

0-03 
0-01 

T. 

C. 
CK. 
KN. 
KN. 

8 

CK. 

9            

K. 

10               

S. 

11                

29  74 

29-69 

50-0 

56-0 

61-2 

49- 1 

79 

71 

N. 

4 

C. 

n 

5 

K. 

10 

KS. 

12                    

13.. 

29-77 
29  80 

29-85 
29-87 

48-5 
45-3 

52-0 
530 

58-0 
58-6 

48-2 
44-6 

87 
95 

82 
73 

E. 
E. 

2 
4 

NW. 

2 
16 

T. 

T. 

10 

10 

KN. 

KN. 

10 
3 
3 

KN. 

CK. 

K. 

14..                                    ........ 

29-82 

29-66 

45-5 

56-9 

57-3 

45-2 

88 

58- 

SW. 

4 

SW. 

12 

T. 

9 

KN. 

few. 

K. 

15 

29-73 

29-94 

44-9 

52  1 

571 

41-4 

77 

67 

sw. 

16 

w. 

16 

5 

K. 

10 

KN. 

16                        

30  04 

3001 

45-0 

55-2 

60S 

45-0 

94 

71 

('. 

n 

sw. 

8 

9 

KN. 

4 

CK. 

17              ......                 

29-99 
29-76 

29-82 
29  7n 

39-4 
51-0 

66-2 
540 

67-2 
66-6 

38-7 
44-4 

96 
65 

41 

73 

NW. 

N. 

4 
4 

N. 
SW. 

10 
?4 

1 
1 

C. 

CK. 

1(1 

18                                     *...... 

CS, 

19 

20                           

29-92 
29-88 
29-63 

30-14 
30-32 

29  ■  98 
29-63 
29-91 
30-26 
30-28 

-17-1 
44-0 
44  -0 
38-0 
43-5 

54-0 

.",4  5 
451 
51  0 
51-8 

60-3 
59-7 
55-1 
530 
53-9 

45-3 
43-3 
43  1 
37-5 

42-2 

94 

90 

101 

100 

75 

71 
97 
99 
65 
68 

S. 
N. 
SW. 

w. 

w. 

8 

4 

28 

12 
12 

sw. 
sw. 
sw. 
sw. 
sw. 

16 

4 
20 
28 
12 

002 

7 
3 
3 
2 

10 

1 

10 

KN. 
CK. 

K. 
KN. 

N. 

K. 
KN. 

7 
9 
9 
5 
10 

K. 
K. 

21             r 

002 
0-01 

0  02 
T. 

N. 

■  >., 

KN. 

23                   

N. 

>4         

30-31 
30- 10 
29-86 
29-85 
29-94 
29  86 

30-25 

29-94 
29-88 
29-92 
29-86 
29-91 

45-8 
46-S 
43-8 
370 
31-8 
35  0 

50-2 
50-3 
52-5 
47-1 
52-7 
57  ■  1 

.".2-1 
58-4 
52-7 
52-6 
53-9 
57-4 

45-0 
46-7 
42-6 
36-3 
30-7 
34-7 

97 
98 

75 
90 
95 
95 

90 
84 
51 
77 
55 
41 

NW. 

c. 

sw. 
w. 

NW. 

w. 

8 
0 
20 
4 
2 
4 

NE. 
NW. 

SW. 

w. 

s. 
s. 

2 

12 

20 

4 

6 

1? 

0-05 
T. 
0-27 

T. 

006 
T. 
0-01 
0-08 

10 
10 

1 

4 

3 

4 
3 

9 

N. 

KX 

K. 

KN. 

K. 
KN. 

K. 

KN. 

10 

10 

5 
1 
2 
5 
1 

2 

KN. 

25                      ." 

N. 

26 

KN. 

27            

CK. 
K. 

28        

KN. 
KN. 

29. . . . 

CK. 

30                             ......... 

30  09 

3011 

11   ii 

550 

57-3 

37-2 

87 

62 

w. 

4 

sw. 

16 

3 

S. 

3 

C. 
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Press  ike 

AT  32°. 

Air  Temperature. 

HUMID- 
-      ITT. 

W  IND. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

C3 
OO 

c- 

00 

OO- 

6. 

X 

3 
r. 

£ 

3 
g 

i 

s 

=3 
OO 

% 

OO 
% 

,3 
Q 

_ 

> 

d 

c 

s 

"S 

_0 

> 

i 

00 

g 

00 

e 

3 
O 

S 
< 

£ 

c 

3 

O 

S 

< 

-3 
^2 

in. 

in. 

• 

° 

° 

■ 

mis. 

mis. 

in. 

in. 

1 

3a- 14 

30  08 

430 

-54-2 

55-1 

430 

Kill 

78 

-\\ 

12 

SW. 

12 

0-05 

9 

KX. 

9 

KX. 

•> 

30-07 
29-96 
30-09 
30- 12 

30-03 
29-99 
30- 16 
30-12 

45-9 
47-9 
44-0 

17 

49-4 

48-5 
51  0 
59  1 

58-1 

49-9 
541 
61-3 

45  7 
44-0 
43-4 

37 -2 

88 
81 
80 
93 

67 
55 

59 
43 

SW. 

sw. 

SW. 

c. 

12 

12 
12 

n 

sw. 

SW. 
SW. 

XE 

24 
24 

in 
8 

5 

4 

10 

9 

1 

CK. 

K. 
KX. 

KX. 

C. 

10 

10 

2 
8 

KX. 

KX 

4 

T. 

KX. 

K. 

6... 

3003 
29-76 

29-75 
29-81 

29-83 
29-69 
29-80 
29-85 

390 
42  4 
50-0 
45  7 

680 
60-2 

55-2 
53-8 

69-4 
58  7 
60-2 
56- 1 

38-6 
420 
40  -3 
45-0 

89 
85 

89 
98 

70 
47 
84 
81 

X. 
X. 
X. 

XE. 

4 
4 
4 

4 

XE 
SW. 

s. 

E. 

6 
16 

1 
12 

1 

10 
10 
10 

C. 

KX. 

8 

9 

T 

002 

n  is 

10 

2 

:; 

KX. 

K. 

KX. 

KX. 
X. 

10 

11 

29-90 
29-95 

29-85 
29-89 

44-6 
46-8 

56-5 
580 

I 
59-1 

43-6 
46-6 

100 
98 

75 
94 

X. 

SE. 

4 
4 

W. 
SE. 

8 
4 

003 
0-28 

T. 
T. 

10 
10 

KX. 
KX. 

10 
3 
4 

KX. 

K. 

KX. 

12 

29-88 
3003 

29-93 
3003 

46-.-. 
470 

54-5 

59  1 

57-2 

46-9 

46-2 

96 

88 

71 

X. 

s. 

2 
8 

sw. 
sw. 

16 
12 

0  111 
T. 

003 
T. 

9 
4 

KX. 

K. 

KX. 

9 
10 

KX. 

13 

KX. 

14 

29-93 

29-83 

45-9 

55-2 

7,7  ■  5 

45-7 

93 

79 

C. 

0 

s. 

3 

004 

004 

10 

X. 

10 

KX 

15                            

29-86 

29  95 

44-9 

570 

57  6 

44-8 

85 

56 

\Y. 

12 

sw. 

24 

0-05 

T. 

3 

KX. 

2 

KX. 

ltj... 

30-09 
29-92 
29-81 
29-96 
29-92 

30  06 
29  7'.' 
29-85 
29-94 
29-89 

41-0 
41-5 
49-9 
47  5 

59-5 

64-8 
62  5 
56- 1 

60-6 
65-2 
66-8 
•   64-4 
63-7 

38-  \ 

Hi  1 
41-2 
49  (I 
47-3 

92 
93 
87 
81 

9? 

56 
60 
66 
43 
63 

W. 

x\v. 
NW. 
SW. 

sw. 

4 
4 
2 
If. 
R 

N. 
sw. 
sw. 

sw. 
sw. 

4 

S 
16 
16 
16 

1 

3 

1 
3 

10 
3 
3 

s. 

K. 
C. 

cs 

KX. 

C. 

CK. 

few. 
2 
1 

3 

3 
2 
7 

K. 

17 

18 



KX. 
CK. 

19.   . 

C. 

20....               .... 

CS 
KX. 

21 

29-89 

29-99 

48-8 

57  -0 

62-4 

46-7 

87 

76 

c. 

0 

s. 

4 

0  01 

9 

K. 

10 

1 

Few 

X. 

c 

K. 

22 

30  05 

30  03 

47-9 

64-2 

66-3 

47-9 

96 

59 

c. 

0 

sw. 

12 

T. 

1 

K. 

23 

29  98 
29-93 
29-86 

29-95 
29-80 

29-85 

48-0 

45  0 
50  0 

65-0 
620 
63-9 

65-4 
65- 1 
65-5 

47-6 
45-1 
49-7 

96 

92 
86 

50 
83 
61 

w. 

SW. 
SW. 

4 
4 
8 

sw. 
SW. 

s. 

16 
16 

4 

few. 
5 

3 

9 

c. 

CK. 
KS. 

KX. 

5 
few. 

9 

c. 

24 

c. 

25 

T. 

KX. 

2« 

29-83 

29  -7f 

52-1 

54-.'; 

64-9 

50-9 

91 

92 

s. 

4 

s. 

2 

T. 

T. 

9 

KX. 

10 

X. 

cs 

KX. 

27 

29-71 
29-99 
30-23 
30-20 
30  16 

29-81 
30  07 
30-22 
30- 13 
30  05 

49-2 
47-5 
490 
471 

620 

64-2 
59-0 
69  1 

65-7 
660 
64-2 
71-5 

48-8 
47-4 
49-0 
47-2 

96 
81 
85 
98 

45 
49 
69 
52 

w. 
w. 
SW. 
sv\ 

4 

12 
8 
1 

SW. 

sw. 
sw. 

SE 

16 

20 
lfi 

R 

006 

10 

3 
1 

2 

3 

KX. 

(K. 
i 
K. 

K. 

2 

28 

29 

2 
1 
1 
1 

K. 

30 

C. 
CK. 

31 

48-9 

72-1 

75  0 

48-7 

97 

45 

SW. 

4 

X. 

6 

K. 
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10 

n. 

12. 
13. 

II 
15 

16. 

I  i 
18 
l '.i 
20 
21 
22. 

23 
24. 
25 
26.. 

27.. 
28.. 
29.. 
30.. 


Day. 


Pressure, 
at  32°. 


3001 

20-94 

29-90 

29-81 

3001 

29-98 

29-71 

29-77 

29-81 

29  94 

30-02 

29-85 

29  79 

29-83 

29  89 

29-9 

29-98 

29-84 

29  ■  7  t 

30-12 

29  -'87 

29  7d 

29-69 

29-66 
29-66 

211  (ill 

29-70 
29-83 

29-96 

29-82 


in 

29-93 
29-89 
29-79 
29-93 
29-97 
29-81 
29-68 
29-83 
29-83 
30-00 
29-94 
29-80 
29-82 
29-87 
29-84 


30  07 

29 

90 

29 

71 

29-95 

30-04 

29 

04 

29 

71 

29 

65 

29 

06 

29 

69 

29 

70 

29 

92 

29-89 

29 

95 

Air  Temperature. 


E 

00 

c 

CO 

Maximum. 

= 

0 

o 

IS -7 

71-8 

77-2 

49  -8 

770 

78-1 

50-8 

72-7 

77-9 

530 

60-1 

72-7 

46-8 

62-2 

64-9 

43-3 

63-2 

66-9 

47 -S 

64  0 

68-7 

51-0 

53-7 

68-6 

500 

65-6 

67-4 

47-9 

621 

67-2 

51-8 

670 

68-2 

52-8 

63-2 

68-6 

49-8 

62-9 

64-9 

49-5 

59-0 

64-7 

49-  0 

55  i) 

64-0 

45  -0 

66-2 

67-9 

50-0 

69-9 

70-3 

52-7 

71-0 

73  - 1 

55  ii 

54-S 

730 

51-0 

67-7 

68-5 

53  0 

60-1 

68-2 

51  0 

64-0 

09-7 

56-0 

610 

67-2 

530 

630 

68-1 

51-0 

65-2 

69-5 

53-7 

680 

72-0 

50-1 

67-2 

71-9 

56-0 

66-0 

68-5 

550 

65-7 

67-0 

50-4 

640 

G6-8 

a 

4S-2 

49-6 

51-0 

49-0 

46-7 

43-3 

47  •(! 

50-0 

49 

47-8 

51-2 

52-2 

49-2 

49-7 

480 

45  1 

480 

50-7 

5 1  ■  8 

50-6 

52 

51-1 

55-2 
52-0 
51-0 
53-2 

50-1 
53-3 
52-4 
55-8 


Humid- 
ity. 


90 


49 
31 

42 
50 
54 
57 
58 
85 
41 
55 
55 
61 
52 
00 
85 
49 
40 

19 

SO 
44 
82 
64 

71 
72 
67 
61 

63 
51 
65 
54 


Wind. 


8  a.m. 


('. 
('. 

sw. 
w. 
w. 
w. 
c. 

SE, 

w. 

sw. 
sw. 

SE. 

c. 
c. 

NE. 
E. 

V 
NW. 

S. 

S, 

N. 
W. 

W. 

c. 
c. 

sw. 

C. 

sw. 

E. 
C. 


mis. 
0 
0 
24 
16 
8 
4 
0 
4 
2 
8 
4 
4 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
4 

12 
0 
0 
S 

0 
16 
4 
0 


8  p.m. 


S. 
SW. 

W. 
SW. 

sw. 

s. 
s. 

SE. 
SW. 

sw. 

s. 

sw. 
sw. 

w. 
sw. 
sw. 

NE. 

s. 
sw. 

NE. 

S. 
SW. 

s. 

s. 

s.w 

s. 

sw. 
sw. 
E. 

sw. 


mis 

4 

12 

16 

24 

12 

4 

4 

8 

12 

16 

4 

16 

12 

12 

12 

S 

8 

4 

24 

■8 

4 

8 

12 

6 

12 

12 

16 

24 

4 

24 


Precipi- 
tation. 


T. 

T. 

0-01 


T 
T 

005 

T 

0  02 


26 


T. 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


few 


f  i  ■  w 


few 


in 


CK. 
K. 
C. 
K. 

K. 

K. 

('. 
CS. 
KS. 

K. 

KN. 
C. 

K. 
KS. 
KN. 

KN. 

K. 
KN. 

K. 
KN. 

K. 
KN. 

K. 

K. 
K. 

KN. 
KN. 

N. 

K. 
CK. 

K. 
KS. 
KN. 
KN. 

K. 
CK. 

K. 
KN. 

K. 
KS. 

K. 

KN. 

N. 


S  p.m. 


few 


few 


10 

few 

8 
1 

2 
10 

8 

8 
10 

1 

1 
1 

4 

10 

1 

9 
2 
6 


c. 
c. 

K. 
C. 

CS 

c. 

K. 

KN. 
C. 

K. 
K. 

KS. 

CK. 
KN. 
KN. 

N. 

KN. 

K. 

K. 

KN. 
C. 

KN. 

C. 

KN. 
CK. 

K. 

KN. 

K. 
CK. 
KN. 
CK. 

K. 

K. 

K. 
N. 

KN. 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5- 

6 

7. 

8. 

9. 
10. 
11 
12. 
13. 
11 
15. 
16 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22.. 
23 
24., 
25. 
26. 
27.. 
28.. 
29.. 
30.. 
31.. 


DAY. 


PRESSURE 
AT   32°. 


30  06 
30  00 

29-75 
29-86 
30-05 
29-76 
30- 13 
29-95 
29-90 
3004 
30-27 
29-85 
29-81 

29  96 
3013 
3016 

30  16 
3012 
30  01 
29-96 
29-83 
29-83 
29-85 
29-80 
29-84 
29-95 
29-89 
29-84 
30  03 
30-08 
3005 


30  02 
29-89 

29-78 
29-97 
29-95 
29-87 
30  06 
29-86 
29-93 
30-22 
30-09 
29-77 
29-92 
3001 
SO  18 
30  14 
30- 15 
30-00 
29-96 
29-82 
29-75 
29-80 
29-76 
29-73 
29-87 
29-91 
29-84 
29-87 
30-07 
30-06 
29-96 


Air  Temperature. 


50 
530 

48-0 
53-8 
54-8 
57  7 
520 
500 
560 
54-4 
46-9 
54-2 
500 
47  (I 
52-7 
47  0 
47-0 
51-0 
54-4 
560 
580 
54-6 
55-4 
541 
56-6 
540 
54-1 
54-5 
45-2 
55-8 
560 


61-3 
64-8 

650 

650 

68-0 

60-5 

66-9 

681 

61-5 

62 

650 

58-2 

63-3 

65  0 

66  8 
64  -3 
69-0 
70-3 
80-0 
81-6 
830 
740 
73-2 
67-3 
67-5 
69-2 
650 
630 
67-8 
740 
83-2 


67-7 
68-0 
71-3 
68-7 
68-3 
72-2 
61-9 
65-4 
67-7 
64-0 
66-6 
700 
70-0 
69  1 
72-2 
810 
81-5 
85-4 
84-7 
78-6 
77-2 
75-3 
69-9 
70-4 
710 
63-4 
69-8 
74-5 
85-3 


65-2     49-9 
65-7     49-8 


48  0 
53-8 
.54  0 
55-7 
51-5 
49-9 
55  0 
53-8 
46-6 
49-8 

49  7 
16-6 
19  ii 
47  -2 
4.6-9 

50  7 
:,1  3 
55-3 
56-9 
52-8 
55-2 
54- 1 
56-0 
52-9 
54-2 
54-4 
45-3 
54  4 
55-1 


Humid- 
ity. 


Wind. 


8  a.m. 


S. 
W. 


63 

XW. 

68 

SE 

65 

C. 

89 

c. 

49 

sw. 

55 

c. 

Mi 

c. 

55 

w. 

:,t 

sw. 

-> 

sw . 

56 

w. 

:,l 

w. 

:,l 

w. 

r,:; 

I  . 

.)! 

c. 

;,ll 

('. 

U 

b. 

47 

c. 

15 

E. 

55 

E. 

56 

C. 

67 

c. 

68 

w. 

01 

sw. 

lili 

sw. 

of, 

w. 

56 

c. 

4S 

c. 

42 

NW. 

mis. 

4 

12 

4 
4 
0 
0 
4 
0 
0 

24 
2 

20 
4 
4 
8 

0 
0 
tl 
0 
4 
4 
0 
0 
8 
4 
2 
12 
0 
0 
4 


8  p.m. 


W. 

S. 

s. 

s. 

g. 

w. 

s. 

s. 

E. 

w. 

s. 
sw 
-\\ . 

s. 

w. 
sw. 
sw. 

s. 

s. 

('. 
sw. 

s. 

s. 

s. 

s. 
sw. 

s. 
sw. 

s. 

s. 
NE. 


nils. 


12 


Precipi- 
tation. 


T. 
007 


0-06 
T. 

004 
T 


011 


002 
001 


001 


013 


i   ii  ns,  to  Tenths. 


8  a.m. 


in 


8 
5 
1 
1 

few. 

few. 


Ml 
5 
1 
2 
2 

few. 
2 
2 


KN 
X. 

CS. 
KS. 
KS. 
KN 

KN. 
K. 

KS. 

KN 

CK. 

K. 

N. 

KN. 


8  p.m. 


S. 
In 
K. 
CK. 
K. 
K. 


C. 

CK. 


CK. 

N. 

K. 
KS. 

K. 
KS. 

CK. 

CK. 
K. 


4 
2 
3 
4 

10 
3 
3 

3 

6 
3 

10 

10 

few. 

3 
2 

2 

4 


few 


few 


f , '  w 


C. 

KN. 
CK. 
KN. 

C. 

CK. 

KN 

C. 

KN 

KS. 

K. 

KN. 

CS. 

('. 
K. 

X 

KN. 

K. 

KN. 

CK. 

K. 

CK. 

KN. 


C. 


c. 

K 


C. 

K 

CK. 

C. 
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Pbessuhe 

Humid- 

Precipi- 

AT  32°. 

Air  Temperature. 

ity. 

\\  IMI 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

| 

p 

S 

0 

>> 

g 

>. 

B 

= 

= 

s 

'p 

.6 

a 

s 

0) 

o 
0 

— 
o 
9 

o 

S 

a 

c 

3 

c 

T3 

c 

0 

-73 

oc 

00 

ao 

oo 

s 

S 

00 

% 

00 

cr 

/c 

Q 

> 

Q 

> 

00 

00 

< 

2 

< 

in. 

in. 

- 

■ 

■ 

• 

mis. 

nls. 

in. 

in. 

K. 

1 

29-97 

29  91 

56-8 

76  0 

85-8 

55-8 

84 

5? 

N. 

2 

S. 

8 

6 

CK. 

CK. 

2 

29-97 

29-99 

56-8 

68- 1 

71-7 

56-2 

90 

72 

SW. 

24 

S. 

4 

T. 

10 

KN. 

8 

KN. 

3 

3001 
30  03 
30  03 
30  09 

29-95 
29-97 
30  02 
30- 15 

55  -0 
560 
54-7 

68-6 
72-7 
68-5 

780 

74-7 

55-0 
550 

95 
90 

64 
■i3 

E. 

s\\ 

4 
1? 

SW. 
SW. 

12 
16 

4 
1 

C. 
K 

8 
3 
(I 

KN 

4 

(■ 

69-9 

53-6 

89 

54 

S. 

16 

w. 

16 

] 

c. 

C 

6. . . 

60-8 

650 

70-7 

59  0 

78 

56 

w. 

14 

SW. 

25 

T. 

6 

CK. 

5 

7 

g 

30- 19 
29-94 
29-94 
29-83 
29-83 

30  06 
29-95 
29-83 
29-77 
29-87 

54-9 
55-0 
53  0 
560 

65-5 
661 

78-1 
62-4 

710 

53-7 

90 

7? 

\Y 

R 

SW. 

?6 

1 
1 

( ■ 

8 

K 

75-6 

52-9 

91 

65 

W 

s 

w. 

8 

K. 

C 

80-0 
800 

52-6 
54-6 

92 
84 

44 
59 

W. 

N. 

2 
4 

s. 

SW. 

4 
20 

10 

11 

550 

64-0 

690 

550 

87 

58 

SW. 

20 

SW. 

12 

4 

K. 

10 

KN. 

CK. 

12 

29-84 
29-84 
29-82 
29-95 
29-89 

29-90 
29-82 
29-94 
29-94 
29-81 

550 
540 
54  0 
52-5 
50-1 

610 
59-0 
650 
63-8 
57-4 

66-2 
68-S 
660 
670 
69-4 

53-2 
53-5 

52-2 

82 
85 

88 

73 
70 

54 

SW. 

w. 

w 

8 
8 
12 

SW. 

SW. 
w. 

12 

16 
16 

0-10 

001 

9 
9 
10 

10 

8 

KN 
KN. 
KN 

9 
10 
8 
7 
10 

KN. 

13. 

CK. 
KN. 

14... 

IS 

16... 

KN 

52-7 

90 

61 

w 

g 

w. 

8 

KN 

K 

50-2 

93 

81 

('. 

(1 

w. 

12 

003 

CK. 

N. 

17                                         ...... 

29-83 

29-94 

510 

59-9 

65- 1 

50-2 

97 

71 

c. 

0 

s. 

20 

0-69 

001 

in 

KN. 

8 

KN. 

18 

30  02 

3009 

53-5 

59-8 

611 

52-2 

84 

72 

w. 

8 

sw. 

16 

T.| 

9 

KN 

8 

K. 

19                                       

20... 

21 

23... 

24.. 

30  06 
30  09 
29-98 
29-93 
29-93 
30  06 

30  02 
30  03 
29-91 
29-85 
30  04 
29-95 

46-5 
48-0 
50-2 

68-1 
74-5 

68-3 

460 

100 

53 

( ' 

0 

NE 

12 

2 

1 

CK. 

1 

K 

74-7 

48-0 

100 

47 

SE 

2 

NE 

8 

CK. 

77-0 

.83-7 

50-2 

97 

40 

w. 

4 

c. 

0 

4 

(    K. 

550 

64-0 

73-7 

54-1 

90 

68 

c. 

n 

w. 

8 

K. 

60  0 
52-0 

65-5 

69-2 

58-1 

80 

71 

SW 

16 

SW. 

16 

9 

KN. 

7 

C. 

690 

73  1 

51-4 

100 

66 

c. 

0 

s. 

4 

25 

29-83 

29-99 

30  17 

!   30-0C 

:;n  or 
29-94 
29-74 

29-81 
30  07 
30  08 
29-96 
30  00 
29-7! 
29-77 

51-5 

68-2 

72-4 

51-2 

100 

59 

c. 

n 

SW.  ' 

?n 

•> 

('. 

16 

570 
50-3 
50-2 
53-5 
50-6 
52-8 

670 

72-2 

57-0 

87 

66 

12 

SW. 

12 

10 

K  N 

fi 

(' 
K. 

700 

70-7 

50-3 

ion 

63 
59 

58 

74 

( ■ 

(1 

w 

•> 

2 

K. 

28 

29 

30    

31... 

61-4 

81-7 

52-5 

84 

c. 

0 

s. 

9 

5 

CK. 

9 

C. 

69-i 

60-5 

60-e 

72-9 

53-2 
50-6 
52-8 

97 

97 

c 

(1 

s 

4 

2 

( '. 

69-4 

63-4 

c 

(1 

s. 

Wl 

c. 

81 

62 

w. 

ie 

SE 

g 

4 

KN 
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Ill 


Pressure, 
at  32". 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

(  i.ciuds,  to  Tenths. 

s  a.m. 

6  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

c 
oc 

d 

OO 

OO 

c 
d 

OO 

E 

3 
X 

s 

5 

a 

s 

2 

d 

OO 

% 

S 

00 

in. 

d 

OO 

in. 

Q 

.2 
u 

0 

>> 

"a 

> 

■'- 
Q 

+^> 

o 

> 

a 

3 

c 

s 
< 

3 

3 
O 

< 

s 

in. 

in. 

» 

• 

° 

- 

% 

mis. 

mis. 

1 ........ 

29 

84 

29-84 

49-2 

58  0 

62-5 

49-2 

91 

64 

w. 

12 

SW. 

8 

1 

s. 

10 

CS. 

2 

29 

63 

29-45 

520 

55  1 

57  4 

50-2 

89 

^84 

NW. 

10 

SE. 

20 

T. 

009 

10 

N. 

10 

KN. 

3... 

29 

54 

29-47 

520 

56-5 

64-2 

52-2 

97 

97 

N. 

4 

SE. 

16 

008 

10 

KN. 

10 

N. 

4 

29 

57 

29-76 

53-8 

610 

61  7 

51-8 

96 

71 

E. 

4 

W. 

12 

1-02 

0  05 

10 

KN. 

5 

KN. 

5...                                  

6 

29 
30 
29 
29 

30 

94 

i:; 
98 
74 
00 

3003 

30  OS 
29  85 
29-87 
30-08 

50-0 
46-0 

44-0 
52-8 
47-0 

61-5 
64-8 
64-6 
57-4 
58  0 

63-7 
66-4 
68-0 
00-3 
00-8 

49-2 
45-3 
43-7 
52-5 
47-0 

94 
98 
98 
86 

100 

66 

54 
60 
65 
67 

SE. 
W. 

w. 

SE. 

w. 

8 

2 
2 
8 

4 

s. 
NE. 

S. 

SW. 
SW. 

4 
S 
8 
24 
6 

0  17 
0-17 

001 

0-11 
007 

4 
3 

KN. 
K. 

5 

4 

CK. 
KN. 

7.. 

8 

8 
9 

KN. 

9... 

10 

N. 

KN. 

10 

30 

16 

30-22 

53-1 

64-1 

65  1 

52-5 

87 

55 

E. 

4 

N. 

12 

T. 

10 

KN. 

1 

C. 

11 

3(1 
29 
29 

19 

91 
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99 
ss 

29-83 
30-05 
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44-0 
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45-9 
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44-7 
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95 
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98 
98 
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93 
93 
93 

71 
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56 
so 
98 
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8 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
IS. 
19. 
20 
21. 


23. 

24 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 

31. 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


in. 

30  16 
29-97 
29-94 
30  01 
30-12 
29-83 
29-61 
29-84 

29  90 
29-80 
29-82 
29-74 
29-51 

30-  IS 
29-97 
30-19 
30-20 
30-38 
30-46 
30-07 
30-08 

30-19 
30-10 
30-08 
30-42 
29-98 
30- 10 
3019 

30  03 
29-91 
29-86 


in. 

30  05 
30  02 
29-94 
30  09 
29-99 
29-46 
29-80 
29-80 
29-97 
29-75 
29-88 
29-52 
29-97 

30- 16 
3006 
30-21 
30-29 
30-50 
30-24 
30  03 
30  17 

30-11 
30  06 
30-26 
30- 16 

29-94 
30-20 
3011 
29-88 
29-88 
29-92 


Air  Temperature. 
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53-9 

49-0 

36-6 
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46-2 

46- 1 
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46-7 
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51-9 

48-2 

43-8 
45-2 

38-2 
45-5 
46-7 
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47-6 
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571 
53-8 
50-5 
500 
48-0 
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54-9 
52  1 
52-2 
ol-3 
510 
53-6 
56-1 
55-1 


6 

c 


41-4 
47-2 
410 
35-7 
350 
43-7 
43-2 
40-8 
35-1 
45-9 
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l... 

2... 

3... 

4... 

5... 

6... 

7... 

8... 

9  .. 

10... 

11... 

12... 

13... 

14... 

15... 

16.. 

17... 

18... 

19... 

20... 

21... 

22. . . 

23... 

24... 

2.5.... 

26... 

27.... 

28... 

29 

30... 
31... 


Dm  . 


Pressure 

AT   32°. 


00 


in. 

30-33 
30-31 
30  19 
30-05 
30  17 
30  03 
30- 18 
30-19 
30  09 
29 -S5 
29-74 
29-81 
29-73 
29-86 
30-14 
29-94 
29-80 
30  09 
30  08 
29-97 
29-80 
29-46 
29-77 
29-78 
29-52 
29-88 
29-77 
30- 15 
29-88 
29-58 
29-18 


30-35 

30-27 

3013 

30-06 

30-25 

29-74 

30-27 

30- 12 

30  00 

29-75 

29-94 

29-70 

29-84 

30  06 

3005 

29-82 

29-95 

30-12 

30  02 

29-89 

29-38 

29-59 

29-91 

29-55 

29-69 

29-95 

29-86 

30  06 

29-63 

29-26 

29-47 


Am  Temperature. 


440 

440 

41  0 

39-6 

42-6 

440 

42-5 

39-7 

39-2 

430 

450 

46-2 

47  1 

46-5 

44-2 

43-8 

43-8 

390 

40  1 

350 

34  0 

38-6 

380 

37-8 

391 

42-0 

460 

360 

38-8 

44-7 

450 


460 

43  0 

410 

40-9 

46-8 

45  0 

43-9 

420 

43-0 

48  0 

480 

500 

46-9 

470 

46-0 

45- 1 

440 

42-8 

41  7 

390 

410 

430 

430 

45  -0 

390 

43-0 

47-0 

42-2 

440 

430 

450 


48-3 
450 

41-4 

42-0 

460 

48-3 

47-2 

44-7 

450 

52-1 

49-9 

49-9 

49-5 

500 

47-6 

46-4 

46  0 

44  6 

43-8 

41  5 

43-9 

44-1 

43-7 

45-5 

41  0 

461 

48-4 

441 

48-3 

46-3 

461 


41-3 

39-4 

40-6 

39-2 

40-4 

440 

41  4 

34-5 

34-4 

401 

44-2 

45-8 

45-2 

44  -2 

42-6 

39-2 

38  0 

38-2 
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35- 1 

33-7 
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36 

37-3 
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41-6 

431 

35-2 

38-1 
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Humid- 
ity. 
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79 
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92 


92 
92 
91 

90 
84 


85 
83 
78 
92 
72 
93 
92 
92 
88 
84 
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83 
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98 
94 
91 
94 
68 
83 
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Wind. 


8  a.m. 
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W. 
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E. 
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w. 
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2 
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4 
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4 
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4 

4 

4 

8 

12 
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16 
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12 

12 
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E. 

E. 
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E. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 
C. 

s. 

E. 
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w. 
c. 
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E. 

X. 

E. 

E. 

N. 
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N. 

N. 
SE 
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6 
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(I 
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4 
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12 
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8 

6 

8 

4 
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12 

8 

4 

6 

4 

8 
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Precipi- 
tation 
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T. 


0-01 
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N. 
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K. 
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C. 

c. 
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KN. 
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C. 

K. 
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KS 

KN. 
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Pressure, 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
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25  39 

25-54 
25-76 
25-81 
25-71 
25-56 
25-56 
25-42 
25-52 
25  ■  56 
25-51 
25-55 
25-41 
25-52 
25-73 
25-61 
25-57 
25-57 
25-53 
25-57 
25-72 
25-59 
25-52 
25-44 
25-47 
25-45 
25-65 
25-75 
25-78 

25    ^7 

29 

24 
28 
17 
16 
26 
24 
33 
34 
34 
35 
34 
33 
33 
31 
32 
34 
33 
36 
33 
34 
35 
33 
38 
37 
44 
41 
37 
38 
44 
36 

41 
39 
33 
35 
43 
42 
45 
52 
54 
42 
39 
42 
46 
45 
42 
38 
47 
53 
51 
51 
52 
57 
57 
58 
54 
54 
55 
53 
51 
52 
57 

45 

42 
42 
38 
46 
50 
49 
56 
59 
54 
54 
55 
49 
49 
.    45 
42 
52 
57 
57 
55 
58 
59 
61 
62 
58 
57 
54 
56 
62 
56 
60 

29 
24 
27 
17 
15 
25 
24 
33 
34 
34 
33 
32 
32 
31 
29 
30 
30 
30 
34 
33 
32 
33 
31 
35 
35 
42 
37 
35 
37 
41 
34 

c. 
c 

1 

w. 
sw. 
c. 
(' 
c. 
c. 
sw. 
c 
c 
c. 
('. 
('. 
c. 
c 
c 
c. 
sw. 
C 
c 

sw. 
s. 

sw. 
sw. 
c. 
s. 
c. 
c 
c. 

11)1 

(1 

0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
5 
10 
10 
0 
5 
0 
0 
0 

c. 
c 

c. 

c. 

c. 

sw. 

c. 

c. 

c. 

c. 

1 ' 

c 

sw. 

sw. 
sw. 
c. 
c. 
sw. 
c. 
c. 
sw. 
sw. 
sw. 
s. 

sw. 
sw. 
c. 
c. 
c. 
sw. 
w. 

mis. 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 
5 
0 
0 
5 
0 
0 

10 
5 
5 

10 

10 
5 
0 
0 
0 
5 

10 

in. 
005 

0-03 

in. 
ii   IS 
0-05 
002 
0-02 

10 
10 
10 

4 
4 

N. 
K. 
K. 
K. 
K. 

4 

10 
4 

10 
6 
4 

10 
4 

10 

111 
8 

10 
6 
6 
8 

10 
0 
2 

10 
8 

10 
8 
6 
6 
8 

10 

10 
4 

10 
2 
o 

K. 
K. 
CK. 
K. 
K 

2 

3 ...: 

4 

5 

6 

K 

7 

K 

8 

10 

6 
10 
10 

8 
10 
10 

0 
10 

6 

K. 
K 
N. 
K. 
K. 
K. 
N. 
K. 
K. 
K. 

K 

9  

K 

16 

0-33 
007 
017 
0  02 
009 
002 
010 
(i  02 

0-17 

010 
0-02 
0-02 
0-30 
0-10 

X 

11             

K 

12                

K 

13                 

CK 

14 

K. 

lo 

K 

16 

K. 

17 

(K 

18 

CK 

19       

6 

4 

10 

2 

K. 

K. 

K. 

CK. 

K. 

l'ii                 

0  03 

K. 

21 

K. 

•>■> 

K. 

23 

CK. 

24 

CK. 

25 

014 

0-17 
008 

0-19 
0-05 
0-17 

0-03 
0-12 

K. 

26 

S 
6 
8 

K. 

CK. 

K. 

C. 

27 

N. 

28  .. 

K. 

29 

N. 

i 
30 

10 
8 

K. 
K. 

CK. 

31...    . 

CK 
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METEOROLOGICAL    T  VBLES. 

Daily  Weathek  Reports  for  the  Year  1913— Barkerville,  B.C.— June,  1913. 


l  . 

2.. 

3.. 

4.. 

5.. 

6.. 

7 . . 

8.. 

9. 
10. 
11 
12 
13.. 
14 
15. 
16, 
17 
18., 
19. 
20. 
21 
22 
23. 
24 
25. 
26. 
27. 
28. 
29 
30. 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


25-85 
25-82 
25-62 
25-39 
25-73 
25-76 
25-59 
25-53 
25-54 
25-61 
25-72 
25-58 
25-46 
25-46 
25-64 
25-65 
25-82 
25-76 
25-61 
25-69 
25-69 
25-44 
25-50 
25-45 
25-49 
25-53 
25-52 
25-53 
25-64 
25-62 


25-82 
25-72 
25-52 
25-54 
25-68 
25-63 
25-49 
25-51 
25-54 
25-64 
25-63 
25-50 
25-47 
25-54 
25-59 
25-72 
25-71 
25-67 
25-58 
25-71 
25-59 
25-42 
25-52 
25-39 
25-45 
25-46 
25-47 
25-55 
25-63 
25-60 


Air  Temperature. 


42 
38 
41 
42 
33 
35 
43 
49 
44 
45 
38 
46 
49 
37 
33 
38 
30 
37 
47 
49 
39 
47 
45 
44 
42 
41 
47 
40 
44 
45 


58 
61 
60 
51 
.54 
63 
64 
69 
53 
58 
62 
61 
50 
41 
54 
44 
58 
69 
68 
56 
58 
56 
53 
61 
58 
64 
54 
62 
53 
58 


62 

65 
66 
60 
57 
66 
75 
70 
69 
01 
63 
66 
61 
50 
58 
54 
62 
72 
70 
68 
63 
58 
56 
66 
62 
67 
64 
66 
62 
64 


40 
37 
39 
40 
31 
33 
39 
47 
42 
44 
35 
44 
46 
35 
31 
36 
29 
35 
45 
47 
37 
44 
42 
43 
39 
38 
45 
38 
42 
42 


Humid- 
ity. 


66 
63 
41 
37 
89 
80 
43 
57 
84 
84 
72 
69 
64 
90 
89 
63 
89 
71 
85 
85 
82 
85 
84 
84 
74 
57 
85 
82 
76 
92 


76 
45 
55 

72 
49 
42 
43 
43 
100 
58 
51 
55 
79 
82 
49 
84 
42 
35 
51 
63 
53 
69 
86 
61 
58 
56 
87 
61 
93 
76 


Wind. 


11  a.m. 


C. 
C. 

SW. 
SW. 
W. 

c. 
c. 

SW. 

s. 
o. 
c 

SW. 

SW. 

c. 

SE. 
SW. 

c 
c. 
c. 

SW. 

c. 

c. 

c. 

c 

c. 

c. 

c. 

w. 

c. 

c. 


mis 
0 
0 
5 
5 

10 
0 
0 

10 
6 
0 
0 

10 

10 
0 
5 

10 
0 
0 
0 

10 
0 
0 
0 
0 

II 

0 
0 
5 
0 
0 


8  p.m. 


SW. 

c. 

SW. 
SW. 
SW. 
SW. 
SW. 
SW. 

c. 

SW. 

w. 

SW. 

w. 

SE. 

s. 

SW. 
SW. 

c. 

SW. 
SW. 
SW. 

SW. 

c. 

SW. 

w. 
s. 
c. . 
c. 
C 

SW. 


nils. 

10 

0 

5 

10 

5 

5 

10 

10 

0 

10 

5 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

0 

5 

10 

10 

20 

0 

10 

5 

5 

0 

0 

0 

in 


Precipi- 
tation 


003 


008 
016 


T. 
001 


010 


0-07 
015 
0-01 


0-14 


0-09 


003 
019 


016 


0-03 
006 


014 


002 
0-27 


0-04 
002 
01 
0-02 


(  'loudb,  to  Tenths. 


11  a.m. 


in 


Hi 


K. 

K. 

CK. 


CK 
K. 
K. 
K. 


K. 
CK. 

k: 


K. 
K. 


K. 
K. 
K. 
K. 


K. 

K. 

K. 

CK. 


8  p.m. 


10 


K. 
CK. 

K. 

K. 

K. 

K. 

K. 
CK. 

N. 
CK. 
CK 
CK. 

N. 
CK. 

K. 

K. 

K. 


K. 

K. 

K. 

K. 

N. 
CK. 
CK. 
CK. 

K. 
CK. 

K. 

N. 
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451 


Pressure. 

Humid- 

Precipi- 

AT 32°. 

Am  Temperature. 

ity. 

\\  INI). 

tation-. 

( 'inrDs,  to  Tenths. 

11  a.m. 

S  p.m. 

11  a.m. 

S  p.m. 

Day. 

r. 

d 

oc 

1 

d 

oo 

-. 

-. 

- 

% 

— 

OO 

% 

z 

- 

> 

c 
a 

s 

>> 

'c 

- 

> 

in 

d 

00 

in. 

c 

3 
C 
= 
< 

3 

-*> 

c 

3 
O 

5 
< 

j2 

in. 

in. 

' 

• 

• 

o 

mis. 

mis. 

1                                  ........ 

25-65 

25-67 

25-66 

25-01 

49 

37 

52 

48 

58 
53 

46 
34 

85 
81 

60 

85 

C 
C. 

0 
0 

c. 
sw. 

0 
5 

0-21 
009 

019 

1  112 

10 
8 

K. 
K 

2 

6 

K. 

3 

25-61 
25-60 
25-80 
25-59 

25-58 
25  65 
25-78 
25-46 

35 
38 

38 
41 

49 

47 
59 
52 

55 
57 
60 
60 

32 
35 
36 
39 

90 
81 
81 

82 

85 
92 
54 
93 

c. 
c. 

1 ' 

0 
0 
0 
0 

('. 
sw. 

0 
0 
5 
0 

004 

0-05 
0-19 

4 
6 

K. 
K. 

8 
2 
6 
10 

X. 

4 

CK. 

5 

K. 

6............ 

004 

0-08 

•  10 

K. 

K. 

7 

25  76 

25-75 

42 

.50 

53 

40 

83 

79 

c. 

0 

SW. 

5 

013 

0  14 

8 

K. 

4 

K. 

8..   . 

25  72 
25-04 
25-71 

25-64 
25-61 

25  75 

36 
46 

42 

51 
58 
55 

56 
64 
60 

32 
43 
38 

61 

77 
74 

79 
64 
56 

SVl 

sw 

5 

10 
5 

c 

>\\ 

1 

0 
10 
0 

002 

2 

• 

4 
4 

CK. 

K. 

CK. 

10 
10 
6 

K. 

g 

K 

10 

011 

K. 

U 

25-89 
25-47 
25-46 

25-72 

25-42 
25-54 

37 

38 
35 

51 
49 

44 

58 

55 

34 
36 
33 

71 

!il 


65 
85 

Hill 

c. 

('. 

0 
0 
0 

w 

sw . 
('. 

10 
10 
0 

4 

10 
10 

K. 
X. 
K 

10 
10 
10 

K. 

019 
002 

002 

n  ill', 

K. 

13 

X. 

14 

25-65 

25-69 

38 

51 

53 

37 

Hid 

86 

c. 

0 

('. 

0 

013 

005 

10 

K. 

10 

X. 

15. 

25-82 

25-83 

42 

53 

59 

40 

91 

73 

c. 

0 

sw. 

5 

0-08 

003 

10 

K. 

6 

K. 

IB 

25-92 
25-88 

25-84 
25-93 

39 
40 

59 
60 

62 
65 

35 
36 

82 
73 

59 

77 

c. 
c. 

.0 
0 

s. 

5 

1) 

4 
2 

K. 

17 

T. 

2 

CK. 

CK. 

18                                                ..... 

26  03 

25-96 

43 

70 

72 

41 

q9 

48 

c. 

n 

c. 

0 

25  98 

25-91 

4N 

79 

79 

43 

78 

43 

c 

n 

s.w 

1 

20 

25  94 
25-81 

25-81 
25-77 

50 

51 

75 
68 

79 

77 

47 
49 

79 
86 

40 

Till 

c. 

0 
0 

w. 
c. 

5 

0 

4 
4 

K. 

21 

K. 

22 

25-80 
25-78 

25-79 
25-71 

48 
51 

72 

74 

77 

77 

45 

48 

7-s 
65 

58 
44 

sw. 

0 

sw. 
sw. 

10 

4 

K. 

23.          . . .                         

''4 

25-66 

25-50 

46 

71 

76 

46 

92 

■15 

( ' 

n 

sw 

5 

25. 

25-68 
25-75 
25-69 
25-53 
25-75 

25-73 
25-70 
25-53 
25-57 
25  75 

40 
39 
43 
40 
40 

62 
65 
65 
49 

57 

71 
76 
711 
65 
61 

39 
36 
41 
40 
38 

91 
82 
82 
91 
91 

56 

58 
68 
71 

N\Y. 

c. 
('. 
c. 
c 

10 
0 
0 
0 
0 

w. 
c. 
w. 
c. 
w. 

5 

0 
5 
0 

4 

K. 

6 
8 
4 
6 
4 

K. 

26 

C. 

27.         ... 

2 
10 

CK. 
X. 

CK. 

28 

0-17 

0-04 

K. 

29 

30 

<    K 

25-80 

25-82 

50 

62 

67 

46 

93 

72 

('. 

0 

sw 

5 

003 

002 

10 

X. 

6 

K. 

3,...' 

25-95 

25-92 

40 

67 

B9 

38 

82 

50 

c. 

0 

sw 

10 

2       K 

"T    " 
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METEOROLOGICAL    TABLES. 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Barkerville,  B.C. — August,  1913. 


Pressure 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

Air  Temperature. 

ity. 

\Vl\D. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

11  a 

m. 

8  p. 

in. 

11  a.m. 

8  p.m. 

S 

OS 

a 

d 

00 

a 

d 
00 

a 
a 

s 

| 

s 

a 

03 

/o 

a 

d 

CC 

% 

0 
0 

s 

>> 

'o 

_o 
o 

> 

c 

_o 

CJ 

0 
u 

3 

'0 

"a; 
> 

a 

in. 

g 
d 
00 

in. 

c 

O 

s 
< 

-a 
n 

5 

43 

C 
3 
O 

E 
< 

q 

3 

in. 

in 

- 

• 

- 

nils 

mis. 

1. 

25-91 
25-91 
25-86 
25-88 
25-77 
25  72 
2*5-73 

25-86 
25-76 
25-88 
25-77 
25-74 
25-76 
25-60 

40 
44 
56 
47 
46 
48 
44 

64 
76 
61 
67 
61 
51 
51 

76 
78 
76 
71 
69 
61 
53 

38 
42 
54 
46 
45 
47 
43 

91 
76 

100 
92 
92 

100 
92 

73 
41 

77 
60 
71 
79 
93 

c. 
c. 
s. 
a 
c. 
a 
c. 

0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 

(', 

SUV 

c. 

c. 
c. 
w. 

0 
0 
5 
0 
0 
0 
10 

2 

0-61 

0-18 
003 
0-13 
0-35 

018 

10 

N. 

6 
4 

10 

8 
10 

3 

K. 

4...              

K. 

5 

K. 

6 

0-22 
0-68 

8 
10 

K. 

N. 

K 

7.    

N. 

8 

25-80 

25-86 

44 

52 

54 

42 

100 

86 

c. 

0 

a 

0 

0-79 

10 

K. 

10 

K. 

25-89 
25-67 

25-77 
25-55 

41 
40 

64 
66 

65 
71 

39 
39 

82 
91 

63 
69 

c. 
c. 

0 
0 

c. 

sw. 

0 
10 

2 

8 

K 

10. 

T. 

6 

K. 

CK. 

11....... 

25-63 

25-62 

49 

59 

66 

47 

100 

70 

c. 

0 

('. 

0 

0-45 

10 

K. 

6 

K. 

12.        .   . 

25-62 

25-54 

41 

59 

61 

46 

91 

59 

c. 

(1 

sw. 

5 

■> 

CK. 

6 

K. 

13. 

25  01 

25-51 

42 

51 

59 

41 

91 

79 

w. 

5 

c. 

0 

019 

4 

CK. 

6 

K. 

14. 

25-47 
25-62 

25-48 
25-63 

49 

46 

55 

100 
100 

92 
85 

c. 
c. 

0 

c 

0 

0-25 

003 

10 

K 

10 
2 

K. 

K. 

15. 

37 

47 

50 

37 

0 

s. 

5 

0-24 

010 

10 

K. 

16. 

25-71 

25-66 

35 

50 

53 

34 

90 

79 

c. 

0 

sw. 

5 

003 

0-15 

10 

K. 

10 

C. 

17. 

25-63 
25-63 

25-74 

25-58 
25-66 

25-75 

41 
40 
44 

47 
47 
55 

60 
49 
58 

39 
40 
43 

91 
100 
92 

100 
92 
81 

c. 

('. 
a 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0-16 
0-10 

0-19 
004 
002 

8 
10 
10 

K. 
K. 
K. 

10 
10 

8 

N. 
K. 
K. 

18. 

19 

20.    . 

25-93 
25-94 
25-85 

25-92 
25-82 
25-80 

38 
37 
43 

CO 
59 
66 

65 
67 
72 
68 
66 

38 
37 
41 
39 
38 

100 
100 
83 
82 
8? 

71 
70 
69 
67 

54 

a 
c. 
c. 
c. 
a 

0 

0 
0 
0 
0 

sw. 

0 
10 

0 

004 

4 

K 

21.. 

22.. 

2 

CK 

0 
6 
4 

CK. 

CK. 

K. 

23. 

25-67 

25  -84 

25-66 
25-81 

41 
40 

63 
60 

sw. 
sw. 

15 

5 

007 

10 

K. 

24. 

25. 

25-69 
25-65 
26-04 
25-96 
25-92 
25-71 

25-58 
25-74 
26- 04 
25-81 
25  -85 
25-54 

39 
50 
36 
37 
44 
37 

65 
55 
53 
62 
63 
49 

71 
65 
61 
70 
65 
60 

38 
49 
33 
36 
43 
35 

91 
93 
90 
90 

S4 
80 

54 

81 
80 
67 
57 
100 

c. 

a 
c. 
c. 
a 
c. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

sw. 
('. 
a 
c. 
s. 
c. 

10 
0 
0 
0 
5 
0 

4 
4 

CK 

20. . .  . 

0-05 

3-13 

8 

K. 

K. 

27..    . 

28.... 

29. 

30 

.... 

1-09 

4 

K. 

10 

N. 

31. 

25-45 

25-43 

32 

52 

53 

32 

100 

54 

c. 

0 

sw 

5 

B-04 

4 

K. 

6 

K. 
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Day. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


Pressure 

AT  32°. 


25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 


25- 
2.5 
25 
25- 
25- 
26- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25- 
25 
25- 


■54 

25- 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Edmonton,  Alberta — January,  1913. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Edmonton,  Alberta — May,  1913. 
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27-52 

-'7  44 
27-87 
27-73 
27-56 
27-58 

27-62 
27-48 

27-30 
27-80 

27-87 

27-62 
27-60 

27-68 
28-01 
27-88 

27-76 
27-68 
27-78 

27  47 
27-79 
27-97 

27-68 
27-82 
27-24 


27-79 

27-82 

27-72 

27-83 
27-62 

27-53 

27-40 

27-61 
27-87 
27-57 
27-57 
27-53 

27-63 
27-32 

27-53 
27-83 
27-79 

27-57 
27-62 

27-87 
27-85 
27-87 

27-58 
27-65 
27-64 
27  ■  52 
27-91 


27  71 
27-36 
27-28 


Air  Temperature. 


48-5 
56-5 

55-5 

52-5 
550 

61  -0 

49-5 

500 
520 
470 
520 
54  0 

52-0 

54-0 

500 
440 

45-5 

540 
41-0 

480 
420 

450 

57  0 
54-0 
45-0 
530 
4  1  II 
13  ii 

50-5 
41-5 

470 


79-0 

70- (I 

75-5 

71  0 
78-5 

56-0 

660 

560 
550 
67-2 

610 
590 

590 

62  0 

540 
590 
56-5 

63  -0 
58-0 

63-0 
71-0 
72-5 

740 
70-0 
72-5 
07-0 
65  -2 
75-5 

69-0 

02-0 
550 


82-0 
820 

82-7 

77-0 
82-5 

79-5 

69- 

560 
570 
720 
790 
68-7 

63  -0 
690 

590 
65-0 
660 

68-5 
670 

650 

77-5 
80-2 

810 
74  -0 
77-0 
78-0 
680 
83-0 

7,9-0 

69  ii 
690 


48-0 
55.0 

54-7 

520 

51-7 

54-5 

49  0 

46-0 

520 
450 
480 
51-2 

520 

52-0 

49-5 
44-0 
380 

52  0 
39-5 

480 
400 

44-0 

57-0 
54-0 
440 
53T-0 
44-0 
430 

48-2 
41-5 
410 
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it 

Y. 

s 

a 

B3 

c. 

00 

00 

<- 

/o 

/o 
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51 

97 

60 

97 

60 

69 

66 

100 

54 

82 

87 

93 

49 

86 

100 

100 

87 

100 

69 

96 

88 

93 

100 

100 

82 

100 

88 

86 

74 

92 

59 

92 

81 

100 

62 

100 

70 

92 

62 

Hill 

58 

urn 

58 

75 

68 

100 

52 

100 

50 

86 

59 

100 

49 

100 

54 

100 

61 
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61 

100 

62 
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C. 

svv. 

SE. 

NW 
C. 

NE. 

W. 

w 
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W. 
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C. 

W. 
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w. 
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s. 

w. 
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w. 
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c. 
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NW 
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NW 
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SE. 
SE. 
NW 
NW 

e: 
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NW 

S. 
E. 

SE 
NW 

NW 
SE. 

NE. 

SE 
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S. 

NE. 
NW 

S. 

NW 
E. 

NW. 


mis 

4 
5 

10 


Precipi- 
tation. 


010 


0-26 


0-13 


0-03 
008 

0-66 
015 

0-67 


017 
019 

0-06 


0-26 


0  02 


106 


0-05 

005 

0-28 
T 


003 
0-28 

009 
0-13 

T. 

004 

001 
T. 


001 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


10 


in 


3 


CS 
CK. 


8  p.m. 


Hi 


S. 
KN 


s. 
CK. 
CS. 

S. 

s. 


CS 

CS. 

s 


CS. 

s. 


CK. 

CS. 


CS. 
CK. 

s. 
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C. 

CS 


CS 
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S. 


C. 

CS. 

c. 

CS 
KS. 
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s. 
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s. 
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CK. 

K. 

S 


s. 
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s. 

K. 

s. 
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S. 
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s. 

K 
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S. 
K 

KS. 

S. 

s. 
CK. 

K. 
KS. 

C. 
C. 

CS. 
C. 

CS. 

s. 

N. 


CS. 

CK. 
KS. 


C 

CK. 
K. 

KS. 

s. 

K. 
KS. 

S. 
KS. 
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• 

Pressure, 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

•  Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

E 

OO 

c 

d 

QO 

d 

00 

a 

a 

3 
5 
S 

S 

£ 

as 

00 

% 

inn 
53 
75 
88 
92 

100 
100 

76 
100 

70 
100 
100 

1(1(1 

73 

95 
ion 

96 
100 
100 
100 

83 

90 
100 
100 
100 
100 
100 

90 

79 
9c 

e 

d 

00 

'. 
45 
75 
72 
64 
80 

27 
39 
69 
49 
40 
49 
43 
59 

41 

59 
54 

72 

88 

61 

6 

66 

51 

47 

54 

56 

61 

47 

50 

9 

40 

8  a.m. 

8  p.m. 

E 

CC 

in. 

a 

d 

00 

in. 

8  a.m. 

S  p.m. 

o 

> 

o 

3 

> 

c 

3 

Z 

E 
< 

a 

c 

O 

s 

< 

c 

1 

in. 

27-41 
27-69 
27-30 
27-24 
27-52 

■27  74 

28  03 

j  7  54 

27-32 
27  : 
27-95 
27-88 
27-36 

27-60 

27  71 
2  -75 
27-61 
27-35 

27-87 
27-89 
27-49 

27-53 

28  02 
27-85 
27-79 
27-65 
27-47 
27-37 

27-64 

27-82 

in. 

27-53 
27-60 
27-40 
27-32 
27-52 

27-86 
27  77 
27  18 
27  44 
27-82 
27  93 

2 :  59 

27-40 

27-62 

27  ■  76 
27-64 
27-39 
27  64 
■27-8 
27-82 
27-23 
27-83 
27-91 
27-78 
27-71 
27-51 
27-43 
27-42 

27-70 
27-79 

:50 
45-0 
56,0 
47-5 
3  0 

330 
30-5 
440 
43  0 
360 
30-0 
34-5 
40-5 

40-5 

36-5 

37-5 

440 

47-5 

34 

37-5 

43-0 

3   -5 

27-0 

300 

35  0 

38-5 

38-0 

38-5 

50  C 
38-£ 

560 
58-0 
620 
660 
49-0 

56-5 
65  0 
67-2 
54  n 
560 
65-0 
690 
59-0 

57  (1 

590 

66-0 

61-5 

47  II 

5    n 

54  0 

52-0 

50- 

54  5 

58-5 

62-0 

62-5 

68-0 

620 

601 
61-C 

69  0 
1  0 
710 
72- 
680 

20 
680 
690 
73  0 
600 
700 
76- 
62-0 

61  5 

64-0 
73-0 
72  -0 

63-5 

60-5 
60  -0 
57  ■  5 
620 
68-5 
710 
78-d 
76-0 
72-0 

65  -J 

68- 

0 

34-0 

34  0 
54  -0 
47-5 
41-5 

33  ii 
29-£ 
42  -0 
4::  0 

35  ii 
29-0 
34-5 
40  5 

39  0 

36-5 
360 
41-0 
47- 

34  2 
36-5 
42  II 
36-5 
270 
300 
350 
36-5 
37-5 
37-0 

49  0 
350 

SW. 

NE. 
s. 
S. 

w. 
w. 

SW. 

s. 

NW. 
SW. 

s\\. 

c. 
c. 

w. 

SW. 

c. 

w. 
w. 
w. 

('. 

E. 
NW. 
NW. 

SW. 

c. 

SW. 

SW. 
SW. 
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SW. 
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4 
4 
8 
3 
2 

1 

"4 
13 
6 
2 
0 
0 

5 

3 

0 
1 

4 

1 
0 
10 
10 

1 

1 

0 

3 
2 
1 

■i 

4 

NW. 

E. 
SW. 

s. 
SE. 

W. 

S. 

s. 

SW. 
NW. 

X. 

NW. 
W. 

N. 

w. 
w. 
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s\v. 

E. 

NW. 
X. 

w. 
w. 

E. 
SW. 

N. 

N. 

SW. 
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ills. 
3 
9 
3 
4 
8 

6 
1- 
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10 
13 

1 
10 
13 

9 

2 
6 
1 

10 
1 
9 
7 

15 
3 
4 
1 
1 
3 
7 

7 
6 

4 

3 

10 

1 
1 
4 
2 

2 
1 
1 
1 

S. 
K. 

o 

2 
4 

10 
1 
7 
4 
3 

1 

1 

1 

10 

1 

1 
1 
2 

c. 

KX. 

S. 
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s. 
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CK. 

C. 
C 

c. 

s. 
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c. 
CS. 

s 

3 

T. 

0-02 

T. 

0-08 

T. 

CS 

4 
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s. 

5 
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KS 

0 

C. 

s. 
KS. 

7 

8 

2 

2 
1 

s. 

KX. 

9 

10 

001 

002 

cs. 
s. 

11 

1 

C. 

12 ,      . 

14 

T. 

3 

4 

1 

1 
1 

1 

2 
2 
8 

CK. 

CS. 

CK. 

cs. 

cs. 
cs. 
s. 

s 

cs. 
s. 

2 

1 
3 
3 
3 
3 
3 

4 

10 
4 
4 
1 
2 

10 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

3 
2 
2 
2 

c. 

1    s. 
CK. 

CS. 

15    

C  K. 

KS. 

K. 

16 

C. 

CS. 
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s. 

18 

19 

ii  I).', 

0-22 

S. 

cs. 

s. 

20 

10 
2 
3 

1 

s. 
cs. 

s. 

C. 

cs. 
C. 

21                                      

22... 

0  09 

T. 

s. 

CS. 
KS. 

CS. 

24 

C. 

CS. 

25 

1 

1 

2 
1 
3 

3 
7 

4 

CS. 

c. 

cs. 

G. 

CS. 

KS. 

s. 

CK. 

C. 

26 

C. 

27 :.    .    .    . 

cs. 

28 

c. 

cs. 

29 

T. 

001 

s. 

30 

1 

cs. 
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Pressure 

Humid- 

Precipi- 

• 

at  32°. 

Air 

Temperature. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

8  am. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

s 

a 

B 

O 

>> 

e 

o 

>, 

8 

'a 

a 

a 

.a 

c3 

.a 
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a 

a 

+3 

oi 

4* 
u 

+3 

o 

43 
U 

c 

a 

a 
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1 

S 

a 
o 

a 

-6 

CO 

00 

CO 

CO 

£ 

£ 

CO 

% 

CO 
% 

2 

> 

Q 

> 

CO 

in. 

CO 

in. 

< 

3 

< 

5 

iii. 

in. 

0 

o 

0 

0 

mis. 

mis. 

i 

c. 

27-7° 

27  ■  48 

36-5 

660 

780 

35  ii 

80 

49 

sw. 

■> 

W. 

2 

1 

cs. 

i 

cs. 

i 

K. 

2 

27- BO 

27-50 

44  0 

45-5 

66-0 

43-5 

84 

57 

NW. 

8 

W. 

0  04 

T. 

10 

s. 

10 

s. 

1 

3 

cs. 

CK. 

27-60 

27-65 

32-0 

46-5 

53-2 

31-5 

79 

50 

W. 

7 

NW. 

2 

S. 

2 

KS. 

4     

27-88 

27-93 

31-0 

400 

46-0 

300 

100 

64 

NW. 

6 

N. 

2 

T. 

T. 

6 

s. 

10 
1 

s. 

CK. 

K 

27-87 

27-77 

:;:;o 

40-2 

48-0 

29-5 

89 

56 

G. 

0 

SE. 

8 

10 

1 

s. 
cs. 

1 

2 

CS. 

K. 

1 

IK. 

3 

KS. 

6 

27-60 

27-57 

28-0 

390 

46-5 

28-0 

100 

73 

SE. 

1 

E. 

5 

2 

S. 

5 

S. 

KS. 

_ 

27-55 

27-55 

26-5 

400 

490 

22-0 

100 

56 

C. 

0 

SW. 

4 

1 

3 

CK. 
CK. 

9 

s. 

' 

3 

K. 

2 

KS. 

1 

CK. 

27-51 

27-42 

31  0 

45  0 

55  0 

270 

84 

45 

s. 

a 

SE. 

9 

2 

S. 

1 

cs. 

1 

('. 

1 

cs. 

i) 

27-45 

27-53 

290 

410 

490 

27  ■  2 

8' 

68 

w. 

3 

NW. 

2 

1 

CS. 

1 

KS. 

3 

CK. 

27-56 

27-41 

240 

42-5 

52  0 

220 

100 

57 

w. 

2 

NE. 

2 

1 

cs. 

3 

CS. 

4 

CS. 

11 

27-40 

27-40 

25  -0 

46-0 

51-5 

240 

87 

54 

SE. 

2 

SE. 

6 

10 

3 

s. 
CS. 

6 

7 
1 

s. 

CK. 

CS. 

12.......... 

27  40 

27-32 

290 

52-0 

620 

29-0 

77 

53 

NE. 

4 

NE. 

7 

3 

s. 

1 

KS. 

13 

27-10 

27  30 

27-0 

29-0 

35-0 

27-0 

100 

89 

NE. 

2 

NW. 

17 

1 

CS. 

10 
1 

S. 

cs. 

14 

27-65 

27-79 

26-5 

32  0 

39-0 

24-0 

77 

76 

NW. 

9 

W. 

9 

014 

3 

s. 

1 

s. 

15 

27-77 

2761 
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36  5 

43  0 

200 

100 

76 

S. 

4 

SE. 

3 

008 

1 
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8 

1 

s. 
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27-80 
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83 

53 

w. 

5 
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10 

1 

s. 

1 

s. 
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2 
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SO 
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s. 
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3 
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2 
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s. 

9 

s. 

19       
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27-89 
27-37 

27-0 
20-5 
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370 
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24-7 
29-5 

87 
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24 
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S. 

5 
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NW. 
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T. 
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1 

1 

s. 
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s. 

3 

K. 
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/ 
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c. 
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s. 
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2 
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27-53 
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52 

54 
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8 
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? 

5 

CS. 

1 

s. 

1 

CK. 

9 

CK. 

1 

K.  " 

~ 

2 

KS. 

24 

27-67 

27-83 

34-0 
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46-5 

320 

62 

73 

w. 

8 

NW. 

18 

9 

S. 

7 

s. 

1 
1 

c. 

CS. 

25 

28-00 

27-93 

240 

37-0 
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74 

53 

w. 

5 
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0 

1 

CK. 

26 
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27-61 
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27-43 
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27-70 
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38  0 

48-0 
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87 

45 
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1 

NE. 

7 

in 

s. 

10 

s. 
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260 
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86 
90 
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84 

77 

c. 

s. 

0 

2 

0 

E. 
SE. 
W. 
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6 

1 

T. 
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10 

s. 
s. 

s. 
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10 

1 

8 

s. 

28 

s. 
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0  05 

T. 
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s. 

.ill 

27 -S3 
27-70 
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27-53 
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470 
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94 

62 
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s. 
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y.. 

10. 

ii. 

12.. 

13.. 

14. 
15. 
10. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
20. 

27. 
28. 
29. 
30. 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


27-52 

27-82 

27-71 
2717 
27-29 

27-18 
27-82 

27-95 
27-55 
27-42 
27-47 

27-65 

27-66 
27-70 
27-20 
27  09 
27-57 
27-45 
27  00 
27  14 
27-32 
27-27 
27-62 
27-34 

27-45 

27  34 

27-19 
27-55 
27-31 
27-55 


27  05 
27-79 

27-47 
27-25 
27-23 

27-45 
27-98 

27-87 
27-47 
27-49 
27-51 

27-63 

27-60 
27-50 
2708 
27-10 
27-59 
27-34 
26-89 
27-32 
27-39 
27-32 
27-64 
27-56 

27-32 
27-40 

27-31 
27-59 
27-24 
27-67 


Air  Temperature. 


03 
00 

a 

d 
oo 

c 
1 

° 

° 

° 

25-5 

390 

50  5 

28-0 

38  0 

560 

270 

430 

58-7 

310 

40-7 

570 

250 

31-5 

51-5 

22-0 

33-5 

41-2 

320 

330 

45-0 

270 

37-2 

42-5 

29-2 

31  5 

37-2 

260 

330 

43-5 

19-0 

310 

40-2 

210 

24-5 

310 

21-5 

34-0 

43-7 

220 

380 

48-0 

340 

41-5 

500 

32-0 

370 

47-5 

21-2 

20-0 

37-0 

17-2 

21-2 

220 

200 

280 

40-2 

250 

190 

34-5 

90 

120 

200 

30 

23-5 

300 

18-5 

300 

380 

19-5 

26-5 

350 

25-0 

27-11 

330 

130 

31-5 

43-0 

260 

36-5 

390 

10  5 

220 

400 

260 

270 

330 

25-5 

28  0 

37-7 

18  0 
240 

240 
300 
240 

20-5 

270 

22-5 
28-5 
280 
1S-0 

1G-0 

20-5 
200 
300 
30-5 
160 
10-5 
17-5 
190 
70 
30 
170 
180 

24-0 
120 

21-0 
13-5 
120 
14-2 


Humid- 

ity. 

03 

c. 

X 

OO 

% 

% 

82 

55 

77 

46 

64 

43 

56 

49 

77 

58 

100 

66 

100 

80 

88 

48 

66 

80 

90 

80 

92 

54 

85 

74 

68 

52 

85 

48 

68 

53 

84 

68 

85 

88 

96 

89 

88 

73 

97 

68 

91 

92 

89 

86 

66 

51 

85 

76 

78 

81 

96 

73 

72 

63 

91 

67 

63 

71 

81 

58 

Wind. 


8  a.m. 


sw 

W.| 

sw. 
s. 
s. 

c 

MY. 

S. 

-I 

w 

sw. 

w. 

s. 
w. 
sw. 

xw 

XE 
NE. 

S. 

N. 

NE. 

SW. 

SW. 

XE. 

SE. 

s. 

SE. 
SW. 
SE 
XW. 


nils. 
4 

7 


S  p.m. 


XW. 

SW. 

s. 
w. 

(  !. 

XE. 
W. 

si: 
w. 

XW. 
XE. 

w. 

s. 
w. 
w. 

E. 
SW. 

s. 

i 
SW. 

s. 

E. 
SE 

s. 

XW. 

s\\. 
SW. 

s. 


mis. 
6 
■1 

4 

4 
0 

3 
1 

11 
0 
3 

13 


Precipi 

TATION. 


T 


0  03 
T. 


003 


T. 


001 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


CS 

S. 


c. 

CS. 

s. 

CS. 

s. 


s. 

s. 
CS. 

s. 
CS 

s. 

i  IS 


K. 

KS 

s 
C 

i 

CK 

S. 


s. 
CS 

s. 

s. 
s. 
s. 

CS. 

s. 
CS. 

s. 


S  p.m. 


in 


HI 


c 

cs 

s. 
cs 

s. 
CS 

s. 
CK. 

K.| 
KS. 

S. 

<  IS 
K. 

KS 
S. 


c 

K. 

S 


s. 


CS. 

s. 


s. 

KS. 

S. 

s. 
s. 

CS 

s. 

CS. 

cs 
CS. 

c. 

cs. 

cs. 
c. 
cs. 

s. 

s. 

K. 

KS. 

s 
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l.. 

2.. 
3.. 
4.. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 

14. 
15. 
16 

17. 

18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30 
31. 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


27-83 
27-73 
27-68 
27-62 
27-51 
28-25 
27-37 
27-77 

27-71 
27-52 

27-52 
27-61 
27-84 

27-55 
27-58 
27-64 

27-50 
27-S1 
27-84 

27-62 
27-49 
27-41 
27-59 
27-79 
27-55 
27-63 

27-54 
27-58 
27-76 
27-54 
27  06 


27-70 
27-75 
27-58 
27-62 
27-97 
27-95 
27-68 
27-69 

27-62 

■r,  :>i 

27-55 
27-52 
27-79 

27-48 
27-52 
27-61 

27-55 
27-87 
27-74 

27-61 
27-48 
27-48 
27-78 
27-69 
27-61 
27-63 

27-43 
27-72 
27-64 
27-32 

27- U7 


Air  Temperature. 


29-5 
170 

28-0 
240 
28-5 

210 

240 
20-0 

23-0 
220 
11-5 

16- 
-4- 
8- 
8- 
-  5- 
-11- 
4 

100 

230 

180 

00 

20 


31 

29 
34 
29 
30 

24 
33 

27 

36 
38 

34 
29 
27 

26 
35 
30- 

27- 
20- 
13- 


•  2 

19- 

•0 

10- 

•0 

8- 

■0 

-  2- 

•0 

7- 

■0 

2- 

•0 

4- 

13-0 
290 
200 
1S-7 
10  2 


42-0 
440 
52-5 
51-0 
440 
300 
43  0 
37-0 

510 
600 

400 
36-5 
32-5 

360 

37-2 
41-0 

370 
29-5 
250 

29-0 
190 
11-0 

9-0 
13-5 

70 
11-0 

190 
37-2 
340 
270 
18-7 


120 
250 
24-2 
19-0 
24-0 
120 
22-0 
120 

23-5 

170 

270 

21  ■'"* 
240 

18-5 
220 
170 

18-5 
160 
9-0 

112 

1-5 
0-0 

-  2-0 
-120 
-120 

1-5 

7-0 
12-0 
140 

2-0 

-  10 


Humid- 
ity. 


7(1 
82 
87 
70 
100 
68 
73 

59 
65 

54 
90 
89 

93 

82 
92 

90 
93 
99 

87 
100 
100 
92 
90 
90 
95 

95 
85 
72 
98 
98 


•■ 
50 
79 
77 
72 
64 
74 
46 
62 

46 

28 

62 
81 
63 

84 
45 

71 


91 
92 

87 



93 


Wind. 


8  a.m. 


SW. 
SW. 
SW. 
SW. 
SW. 
NE. 
S. 
SW. 

SW. 

c. 

S. 
SW. 

N. 

S. 

SW. 
SW. 

SW. 
NW. 
SW. 

W. 
NE. 
SE. 
NW. 

S. 

N. 
SW. 

SE. 
SW. 
SW. 

s. 

SW. 


mis 


8  p.m. 


S. 

c. 
c. 

c. 

NW. 

si-; 

sw. 

w. 

w. 
SW. 

SW 
SW. 

SE. 

SW. 

SW. 

SE. 

SW. 

SE. 
8. 

NE. 
E. 
W. 

N. 
S. 
N. 
C. 

N. 

sw. 
C. 
E. 
NE. 


mis. 
8 
0 
0 
0 
9 
10 
4 
3 

3 
3 

3 

6 

10 

3 
7 
3 

4 
4 
5 


Precipi- 
tation. 


0  05 
0-02 


002 


0  03 
002 
004 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


Hi 


cs. 


cs. 


c. 

CK. 

s. 
cs: 

K. 

C. 
CS. 

s. 


c. 
c. 

CK. 

CS. 

s. 


s. 

K. 

KS. 

S. 


CS. 

s. 


8  p.m. 


10 


C. 

c 

cs 

C. 

s. 


c. 

cs. 

cs. 

CK. 
K. 


CS. 

c. 

cs. 


c. 
cs. 

s. 


CK. 
K. 

S. 

s. 

s. 

cs. 


B 

s. 


cs. 
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3. 

4. 
5. 
6. 

J 

8. 

9. 
10 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16 
17. 
18 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27.. 
28. 
29.. 
30  . 
31.. 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


27-06 
27-46 
27-50 
27-60 
2801 
28-07 
27-86 
27-38 
27-61 
27-75 
27-89 
27-83 
27-84 
27-50 
27-54 
27-46 
27-56 
27-34 
27-68 
27-88 
27-48 
27-33 
27-68 
27-54 
27-22 
27-69 
27-41 
27-49 
27-28 
27-86 
28-06 


27-74 
27-40 
27-41 
27-86 
28-09 
27-95 
27-56 
27-32 
27-76 
27-74 
27-92 
27-84 
27-36 
27-45 
27-59 
27-53 
27-65 
27-31 
27-88 
27-42 
27-46 
27-5.5 
27-39 
27-38 
27-41 
27-62 
27-56 
27-32 
27-57 
28  09 
27-98 


Air  Temperature. 


110 

40 

11-3 

-150 

-34-0 

-280 

-13-5 

30 

-  80 
-190 
-340 
-260 
-160 

-  60 
4-5 

-  30 
-21-0 

-  80 
-200 
-410 
-280 

1-5 

-26-0 

-210 

100 

2-5 

140 

18-0 

270 

-  20 
-34-0 


20 

230 

11-0 

-200 

-280 

-140 

30 

-160 

-150 

-17-0 

-290 

-190 

0-0 

-  80 

-  4-0 
-100 
-18-0 

-  8-0 
-25-0 
-210 
-130 
-120 
-100 

-  2-0 
10 

170 
20-5 
35-0 
-230 
-190 
-120 


130 

280 

160 

-120 

-220 

-10-0 

4-0 

210 

-  60 
-120 

-  8-0 
-120 

90 
9-5 
4-5 

-  3  0 
-120 

-  40 
-18-0 
-140 

30 
40 

-  7-0 
10-0 
200 
28-0 
200 
400 
310 

-  2-0 

-  6-0 


a 

c 


20 

-  6-0 
11-0 

-210 
-36-0 
-340 
-160 
20 
16-0 
-25  0 
-380 
-310 
-240 

-  80 

-  60 
-11-0 
-280 
-10-0 
-260 
-440 
-290 
-140 
-27-0 
-23  0 

-  2-0 

-  9-0 
9-0 

110 

220 

-200 

-40  0 


Humid- 

ity. 

6 

B 

a 

a. 

00 

CO 

% 

% 

90 

100 

82 

86 

94 

80 

100 

86 

60 

59 

79 

47 

74 

86 

SI 

93 

92 

83 

87 

39 

70 

67 

63 

47 

60 

71 

89 

89 

87 

86 

urn 

100 

57 

49 

80 

73 

61 

82 

20 

64 

100 

80 

89 

81 

72 

100 

42 

100 

94 

89 

88 

84 

100 

93 

97 

80 

ss 

86 

100 

74 

100 

62 

Wind. 


8  ;  i .  1 1 1 . 


W. 
W. 

w. 

NW. 
W. 

s. 

s. 

sw. 

NW. 

NW. 
XW. 
SW. 
SW. 
NE. 
XW. 
NE. 

N. 
SE. 
NW. 

W. 
NE. 
SW. 
NW. 

W. 
SW. 

w. 

NE. 

SW. 

SW. 
NW. 
NW. 


mis 


12 

28 

2 

6 

12 

14 

16 

1 

1 

2 

14 

6 

14 

12 

2 

8 
8 
6 
4 
6 
4 
4 
14 
10 
6 
8 
4 
30 


8  p.m. 


XW. 

W. 

W. 
XW. 

C. 

s. 

SE. 
SE. 
NW. 
NW. 

('. 

W. 

s. 
s. 

NE. 
NE. 

SE. 
XW. 
NW. 
SE. 

S. 
NW. 

S. 
SE. 
XW. 

W. 
SW. 
XW. 
NW. 
XW. 

s. 


mis 
20 
16 
12 
12 
0 
10 
16 
6 
12 
10 
0 
8 

22 

10 

4 

6 

6 

10 

10 

12 

12 

20 

6 

10 

10 

1 

6 

16 

is 

18 

6 


Precipi 

TATION. 


002 


004 
010 

T. 

T. 

T. 


004 
002 


010 


0-14 


0-20 


0-25 
T. 
T. 


004 
0-05 


T. 

006 

T. 

006 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


10 


10 


HI 


KS. 
KS. 


KS. 


KS. 
KS. 

N. 


KS. 


KS. 


KS. 
KS. 
KS. 
KS. 


8  p.m. 


KS. 
KS. 


KS. 


N. 

N. 
KS. 

N. 
KS. 
KS. 
KN. 
KN. 


KN. 

N. 
N. 


N. 
KS. 
KS. 
KS. 


KS. 
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Pressure, 
at  32°. 

Am  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds, 

to  Tenths 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

3 

ci 
X 

d 

a 

g 

d 

OO 

S 

3 

a- 

a 

a 

s 

§ 

a 

00 

% 

a 

d 

OO 

% 

d 
o 

'-3 
u 

H 

Q 

> 

.0 

"■3 

s 

>> 

o 
"a; 
> 

g 

00 

a 

d 

OO 

c 

3 

O 

s 
< 

■6 

s 

3 

e 

3 
O 

s 
< 

in. 

in. 

° 

• 

• 

° 

mis. 

mis. 

in. 

in. 

1  

27-95 

27-50 
27-82 

27-94 
27:65 
27-82 
27-68 

27 -(53 
27-74 
27-83 
27-84 
27-60 
27-86 
27-67 

-130 

5-0 

-240 

-230 

-12-0 

20 

9-0 

-  30 

-120 

-16-0 

-150 

40 

90 

120 

3  0 
80 
-120 
-12-0 
1-0 
9-0 
140 

-190 

-130 
-260 
-25-0 

-1211 
Oil 
(Ml 

75 
93 
83 
00 
85 
100 
87 

92 

57 
77 
83 
74 
89 
92 

W. 
W. 

NW. 
W. 
NW. 
NW. 
NW. 

8 
12 
16 

8 
20 
14 
26 

W. 
NW. 
NW. 

NW. 
NW. 
NW. 
xw. 

10 

10 
20 
20 
14 
28 
24 

T. 

10 

KS. 

10 

., 

1 

T. 

9 
10 
10 

KN. 

r,                 

T. 

0-02 

T. 
002 

10 

9 

N. 
KS. 

KN. 

KN. 

8 . .-. 

27   71 

27-65 

-  70 

8-0 

160 

-  8-0 

88 

100 

W. 

6 

SE. 

4 

10 

KS. 

9 ... 

27-73 

27-42 

-  50 

3-0 

8-0 

-  60 

89 

86 

E. 

8 

SE. 

22 

002 

10 

KN. 

10  . .              

27-54 
27-95 
27-85 

27-82 
27-99 
27-51 

-  3-0 
-ISO 

-  80 

-  30 

-13-0 

25-0 

10 

-  30 
25  0 

-  7-0 
-240 

-  90 

93 
81 

84 

93 
90 

87 

NW. 

NW. 
-   S. 

16 
8 
16 

NW. 
NW. 
SW. 

26 

4 
14 

0-04 

2 
10 

KX. 

11  .                

12 

KS. 

13.                         

27-68 
27-  12 
27-48 

27 .  4S 
27-55 
27-39 

13-0 

15-  II 
60 

330 

60 
35  » 

370 
34  -0 
35-0 

8-0 
60 

30 

100 
92 
98 

80 
95 

70 

SW. 
E. 
E. 

8 
12 
8 

w. 

E. 

w. 

16 

6 

16 

5 

id 

10 

KS. 
KN. 

N. 

-    9 
10 

KS. 

M                              

010 

0-20 
T. 

N. 

15 

16               ..... 

27-47 

27-51 

21-0 

34-0 

41  0 

18-0 

86 

7!) 

S. 

4 

NW. 

20 

6 

CS. 

9 

KS. 

17                                    

27  42 

27-34 

30-0 

25-5 

:;i  ii 

25-5 

100 

100 

SE. 

8 

SE. 

20 

0  06 

0-20 

111 

N. 

10 

N. 

18                                      

27-47 

27-80 

15(1 

15-0 

250 

15-0 

100 

97 

NE. 

IS 

N. 

14 

010 

0-30 

10 

N. 

!) 

KS. 

in    

27-88 
27-81 

27-83 
27-85 

120 
14  0 

160 

13-5 

17-0 
Kill 

4(1 
13  0 

94 

100 

90 
94 

NW. 

S. 

(i 
6 

NW. 
SE. 

o 

S 

T. 

T 

10 

10 

KS. 

10 
10 

20    

KS. 

21                

27-95 

27-94 

50 

9-0 

140 

40 

95 

96 

s. 

10 

SE. 

8 

9 

S. 

22 

27  -89 
27-83 

27 -5S 

27-86 
27-73 
27-51 

-  6-0 
0-0 
5-0 

8-0 
9-5 
8-0 

9-5 
16-0 
14  (1 

-  90 

-  40 

-  50 

92 

94 
92 

78 
.  89 

87 

SE. 

S. 

SW 

1 

12 
8 

SE. 

W. 

NW. 

6 

8 
14 

T. 

T. 
T 

9 
10 

q 

KS. 
K. 

KS. 

8 
8 

KS. 

23 

KN. 

2-1 

25 

27-51 

27-73 

-   10 

-19-5 

8-0 

-200 

97 

66 

N. 

4 

NW. 

16 

002 

004 

10 

N. 

26 

27-63 

27-63 

-25-0 

-12-0 

-  80 

-29-0 

48 

76 

SW. 

8 

W. 

S 

27 

27-61 

27  ■  4.". 

27-50 
27-42 

-22-0 
-IS  II 

-  5-0 
0-0 

40 

5-0 

-24-0 
-21-0 

77 
75 

82 
100 

w. 
w. 

8 
8 

SW. 

NW. 

10 

6 

10 

28  . 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Qu'Appelle,  Sask. — March,  1913. 


8 
9. 

in 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17- 

18 

19- 

20 

21 

22. 

23. 

24. 

25- 

26 

27. 

2S 

29. 

30. 

31. 


Day. 


Pressure 

AT  32°. 


Ill 
27-91 
27-25 
27-76 
27-72 
2802 
27  77 
27-73 
27-39 
27-70 
27  70 
27-65 
27-34 
27-81 
2810 
27-81 
27-95 
27-56 
27-80 
27-77 
27-69 
27-68 
27-73 
27-78 
27-88 
27-99 
27-95 
27-56 
27  16 
.27-25 
27-07 
27-54 


27-73 
27-35 
27-87 
27-61 
27-94 
27-71 
27-53 
27-64 
27-71 
27-66 
27-53 
27-48 
27-98 
2800 
27-82 
27-74 
27-78 
27  7.5 
27-77 
27-66 
27-69 
27-76 
27-82 
27-91 
2800 
27-77 
27-45 
2711 
27-30 
27-45 
27-69 


Air  Temperature. 


-10 
8 

20 
29 
25 
18 
14 
IS 
6 

-14 

-  1 
-13 

3 
0 

-  5 
19 

-13 
-11 

-  6 
-13 

-  5 
-11 

5 
27 
25 
32 
32 


00 

s 

° 

• 

-160 

- 

220 

31  0 

9  5 

- 

240 

340 

30 

- 

24-0 

280 

390 

420 

330 

390 

340 

37:0 

290 

380 

19-0 

23-5 

180 

30-5 

40 

180 

20 

8-0 

30 

8-0 

4-5 

SO 

40 

8-5 

2-0 

10 

-  2-5 

3  0 

30 

6-0 

7-0 

110 

5-5 

140 

7-0 

100 

6-0 

140 

60 

12-0 

9-0 

100 

320 

360 

360 

430 

400 

420 

340 

- 

42-0 

440 

Humid- 
ity. 


77 
91 
94 

100 
91 

Mi 

93 

so 
94 
95 
94 

100 
85 
78 
85 
65 
73 

100 
81 
72 
84 
91 

inn 
65 
93 
79 
83 
88 
87 

100 
79 


54 
97 
Ml 
87 
73 
1011 
73 
89 
79 
89 
97 
94 
74 
72 
73 
87 
71 
S3 
83 
81 
84 
88 
77 
90 
88 
71 
79 
71 
56 
90 
50 


Wind. 


S  a.m. 


N\Y 

SW. 

E. 
SW. 

X. 
SE 
SW. 

X. 

w. 

SW. 

SE 

SE. 
XE. 
XW. 

W. 
XW. 
NE. 
XE. 

xi-:. 
sw. 
w. 

SW. 

X. 
XW. 
SW. 
SW. 
SW. 
SW. 
SW. 

E. 

w. 


mis. 

to 

14 


S^p.i 


S 

X. 

XW. 

XW. 

w. 

X. 

w. 

XW. 
XW. 

X. 
SE. 

N. 

X. 

E. 
XW. 

E. 

XW. 
XE. 
XW. 
SW. 
SW. 

X. 

X. 
SW. 
XW. 

s. 
sw. 

XW. 

SW. 

W. 

XW. 


mis. 
8 
4 
8 
26 
4 
4 
16 
10 


Precipi- 
tation. 


001 


004 
T. 

010 
T 

0-20 


006 
T 


002 


1112 
014 
006 


ii  20 


016 


010 


Clouds,  to  Tenths. 


S  a.m. 


10 


10 


— 

3 


KS. 
KN. 


8  p.m. 


KS. 
KS. 

S. 
KS. 

N. 
KS. 

s. 


('. 

KS. 

N. 
N. 


KS. 


CS 


X. 

S. 


Ill 


in 


KS. 
KN. 
KS. 
KN. 


N. 


X. 

KS. 
N. 
X. 

N. 
S. 


KS. 
X. 


KS. 

N. 


CS. 

S. 

KS. 
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Pressure. 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

DAT. 

03 

a 

d 

OO 

S 

OO 

6 
d 

a 

£ 

i 

B 

S 
2 

6 

OO 

h 
86 
86 
86 
88 
Si) 
71 

100 
79 
S7 
78 

100 
71 
62 
60 
92 
92 
66 
79 
64 
73 
76 
77 
79 
76 
87 
85 
89 
74 
90 
89 

a 

CO 
% 

71 
53 
71 
60 

■58 
96 
90 
72 
82 
68 
33 
36 
19 
24 
39 
54 
38 
24 
32 
67 
36 
35 
31 
50 
69 
36 
38 
51 
81 

89 

8  a.m. 

S  p.m. 

a 

OO 

c 
d 

00 

8  a.m. 

8  p.m. 

.2 

O 

u 

'5 

*^ 
o 
> 

c 
o 

"-+3 

d) 

5 

'o 
_o 

> 

c 
o 
6 

< 

3 

e 
a 
o 

a 

< 

c 

3 

in. 

27-66 
27-69 
27-79 
27-79 
27-88 
27-70 
27-83 
27-87 
28-02 
2806 
27-89 
27-78 
27-73 
27-43 
27-47 
27-29 
27-66 
27-96 
27-95 
27-72 
27-41 
2719 
27-41 
27-65 
27-85 
27-92 
27-61 
27-46 
27-64 
27-69 

in. 

27-66 
27-71 
27-68 
27-82 
27-77 
27-76 
27-80 
27-92 
2806 
27-94 
27-77 
27-75 
27-53 
27-46 
27-41 
27-33 
27-81 
27-93 
27-82 
27-55 
27-21 
27-27 
27-51 
27-65 
27-89 
27-71 
27-46 
27-57 
27-60 
27-74 

23 
22 
21 
26 
29 
36 
31 
31 
24 
30 
30 
37 
46 
41 
47 
43 
42 
34 
40 
40 
44 
47 
34 
27 
24 
20 
33 
41 
36 
36 

37 
37 
37 
44 
42 
36 
32 
38 
41 
44 
63 
66 
75 
73 
69 
59 
.r)4 

no 

58 
53 
74 
52 
45 
42 
31 
43 
63 
56 
38 
29 

45 
43 
52 
54 
47 
44 
36 
42 
49 
52 
65 
72 
76 
77 
75 
69 
59 
64 
63 
58 
77 
54 
51 
52 
42 
44 
66 
63 
51 
38 

22 
20 
IS 
25 
28 
35 
31 
30 
23 
24 
33 
35 
39 
43 
44 
43 
41 
32 
oil 

38 

39 
44 
29 
23 
22 
14 
32 
39 
36 
30 

w. 

N. 
W. 

s. 
s. 

SE. 
E. 

NE. 
S. 

S. 

s. 
sw. 

SE. 
SW. 

SE. 
E. 
NW. 
W. 
SE. 
SE. 
SW. 
SW. 
SW. 
SW. 
NW. 
SE. 
SE. 
NE. 
N. 
NE. 

mis. 
6 
4 
6 
10 
6 
20 
6 
2 
4 

12 

16 

6 

14 

'  16 

12 

8 

16 

8 

12 

14 

10 

20 

24 

10 

16 

6 

10 

4 

12 

16 

N. 

xw. 

XE. 
SE. 

E. 

SE. 

NE. 

E. 
SE. 

S. 

S. 

E. 

S. 

N. 

E. 
NW. 
NW. 

]•;. 

SE. 
SE. 
SW. 

w. 

NW. 
NW. 
NW. 

SE. 
E. 

N. 
NE. 
NW. 

mis. 

4 
10 

4 

4 
18 

4 
10 

6 

6 

12 
12 

8 
14 

8 
20 
18 
18 

4 
18 
18 
16 
16 
28 
24 
14 
20 
20 
10 
16 
10 

in. 

in. 

10 
1 

4 

I  s. 

9                                                      

2 

S. 

c. 

s. 

4                  

0-02 

0-28 

9 
10 
10 

cs. 

KN. 

N. 
N. 

10 

10 
10 

6    

N. 
N. 

10                        

4 
1 

CS. 

11 

CS. 

15 

16 

17         

18 

6 

10 

1 

CS. 

N. 
CS. 

4 
9 
8 

9 
3 

c. 

K. 

002 

KN. 

J9 

KN. 

20 

21 

4 

s. 

KN. 

22        .     . 

7 
6 

KS. 

s. 

5 

8 

1 

6 

4 

10 

10 

10 

10 

K. 

23 

T. 

KN. 

24 

K. 

25 

T. 

10 

s. 

K. 

26 

KS. 

27 

T. 

9 

6 

10 

10 

s. 

KS. 
K. 

N. 

KN. 

28     

KN. 

29 

T. 

T. 
T. 

N. 

30 

N. 
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s. 
y. 

10 

n. 

12 

13. 

14 

15. 

16 

17 

18. 

19 

20 

21 

22. 

23. 

24 

25 

26. 


28.. 
29.. 
30.. 
31.. 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


oo 

in. 

27-76 
27 
27-36 
27-46 
27-88 
28  04 
27-95 
28-12 
28-22 
27-90 
27-45 
27-62 
27-82 
27-70 
27-51 
27-f3 
27-83 
27-92 
27-87 
27-78 
27-79 
27-81 
27-81 
27-80 
27-63 
27-56 
2--55 
27-44 
27-62 
27  71 
27  ■  64 


27-69 
27-56 
27-27 
27-62 
28-  II 
27-93 

27  98 

28  12 
:x-04 
27-58 
27  41 
27-72 
27-77 
27-52 
27-46 
27-60 
27-83 
27  84 
27-81 
27-7 
27-82 
27-58 
27-78 
27-68 
27-52 
27-52 
27-42 
27-41 
27-73 
27-57 
27-75 


Ant  Temperature. 


1  8  p.m. 

Maximum. 

O 

• 

30 

44 

46 

34 

44 

52 

32 

43 

57 

30 

44 

48 

.'  5 

44 

46 

32 

49 

53 

35 

44 

49 

2 

50 

53 

34 

56 

58 

4 

66 

67 

57 

49 

66 

40 

41 

49 

28 

43 

45 

29 

35 

43 

33 

44 

46 

38 

46 

51 

:4 

49 

50 

35 

53 

55 

:o 

47 

5 

37 

44 

'  48 

in 

51 

53 

44 

69 

70 

47 

60 

70 

.■!!i 

61 

(2 

52 

63 

71 

52 

77 

80 

85 

80 

87 

58 

81 

84 

56 

70 

82 

58 

79 

81 

5.s 

64 

79 

21 
30 
29 

29 
34 
23 
33 
22 
29 
35 
46 
38 
24 
28 
32 
33 
34 
33 
39 
35 
35 
36 
40 
39 
47 
45 
54 
54 
56 
47 
54 


Humid- 
ity. 


<■; 

89 

71 
80 
»9 
90 
0 
80 
69 
7 

70 
52 


100 
80 
81 

100 
80 
56 
90 

100 
76 
92 
91 
93 
93 
49 
77 
94 
58 
76 


% 

37 
60 
67 
60 
60 
31 
60 
32 
40 
41 
96 
65 
43 
100 
60 
62 
78 
42 
4S 
76 
59 
39 
55 
61 
89 
23 
31 
38 
28 
43 
30 


Wind. 


8  a.m. 


W. 

SE 

s. 
s\v 
NW. 
Sw. 

X. 

s. 

sE 
SE 
NW. 
NW. 

S. 

E. 

W. 

X. 
NW. 

E. 
SE 

E 

C. 

s. 

NW. 
SE. 
NW. 
S. 
SW. 

s. 

NW. 
SW 

X. 


mis 

e 

16 

14 
14 
10 

6 
10 
12 

8 
20 
10 
14 

S 
16 

8 

4 
12 

4 
12 

8 

0 
10 

6 
14 
12 

6 

6 

4 
14 

6 
10 


8  p.m. 


SW. 

W. 

NW. 

NW. 

NW. 

NE. 

NE 

SE 

S. 
SW. 

N. 

E. 

W. 
NW. 

N. 
NW. 
SE 
SE. 

E 
SE 
SW 

E. 
SE 
SW. 
NW. 

E. 

W. 
NW. 

W. 
NW. 


mis. 

8 
10 
18 
10 
14 
12 
12 

6 
16 

8 

4 
10 
14 

8 
10 
14 
10 
10 
12 


Precipi- 
tation. 


0-01 


T 
0-40 


0-20 


T. 

0-   7 


010 


002 
014 


0-10 


o-;o 


0-24 


T. 


0-48 


(   Lotus,  to  Tenths. 


8  a.m. 


X. 
X. 

K. 


KN. 

K. 

N. 

N. 
CS. 

c. 

X. 

N. 


X. 

ox. 

s. 
s. 

KN. 
KS. 
KN. 
K. 
CS. 

c. 

x. 
x. 
c 

c. 

KS. 

('. 
KS. 


8  p.m. 


K. 

X. 

X. 
KX. 

K. 
CS. 

X. 

cs. 

K 

S. 

N. 

X 

X. 

X. 
KS. 
KN. 
KS. 
KS. 

X. 

K. 

K. 

N. 

K. 
KS. 
KX. 

C 

KX. 
C. 


KS. 
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Pressure. 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

Air  Temperature. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

DAT 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

B 

g 

d 

00 

£ 

a 

00 

a 

d 

CO 

6 

a 

s 

S 

£ 

S 

a 

a 

CO 

a 

d 

OO 

e 
o 

St 
H 

(5 

>> 

_^ 
'o 

> 

e 

o 

'^ 

o 

<y 

H 

5 

_0 

> 

a 

a 

CO 

in. 

a 

d 

00 

in. 

e 
o 

e 
< 

■6 

c. 

3 

c 
a 
o 

a 

<j 

-a 
c 

in. 

in. 

- 

• 

° 

• 

pc 

% 

nils. 

mis. 

27-92 
27-78 
27-90 
27-68 
27-33 
28  04 
28-13 

27-7- 
27-83 
27-71 
27-53 
27-66 
28-04 
28-00 

48 
48 
46 
53 
58 
39 
45 

64 
57 
62 
68 
44 
58 
62 

68 

64 
66 
71 
68 
59 
66 

39 
39 
35 
46 
44 
33 
42 

63 
85 
76 
60 
81 
81 
68 

43 
41 
41 
55 
100 
42 
41 

w. 

NW. 
W. 
SW. 

SE. 
E. 
S. 

8 
6 
4 
6 
8 
6 
12 

NE. 

NW. 

NW. 

SE. 

NW. 

SE 

SE. 

4 
14 

4 
14 
20 

6 
?0 

10 
3 
6 
8 

10 

KS. 

*> 

T. 

2 

cs. 

K. 

3                                            

KS. 

4                                   

4 
6 

c. 

K. 

K. 

0-37 
T. 

T. 

N. 

6          

8                          

0                                        

28  00 

27-86 

40 

68 

70 

44 

63 

4' 

SE. 

IS 

SE 

09 

27-84 
27-67 
27-51 
27-66 
27-63 

27-72 
27-50 
27-55 
27-59 
27-42 

57 
56 
62 
59 
57 

76 
79 
78 
70 
66 

n 

80 

86 

78 

0 

49 
52 
57 
56 
55 

41 
69 
77 
94 
94 

60 
47 
61 
70 

84 

SE 
SE. 

S. 
NE. 

E. 

20 
14 
10 
10 
6 

SE. 
S. 

N. 
NE. 
NE. 

20 
1. 
1C 
12 

8 

10                                

11 

1 

10 
8 

C 

12                                       

10 
10 

N. 
N. 

KN. 

0-32 

T. 

KN. 

14                                   

27-37 
27-57 

27-40 
27-67 

60 
53 

74 
68 

78 
74 

59 
52 

94 
61 

55 

47 

sw. 

SW. 

2 
IS 

SW. 
NW. 

8 
14 

9 
*> 

KN. 

15 

KS. 

16 

27-88 

27-88 

52 

70 

74 

38 

71 

37 

NW. 

4 

E 

Hi 

1 

C. 

17                                   

27-82 
27-85 
27-88 
27-90 

27-82 
27-86 
27-85 
27-86 

54 
39 
56 
57 

73 
64 
72 
66 

74 
73 
75 
76 

50 
57 
45 
51 

87 
100 
93 

87 

67 
83 
62 
79 

SE. 
MY. 

E. 

20 

8 

1 
6 

SE. 
E 

s. 

E. 

4 

4 

16 

0-38 
006 

0-05 

8 

to 

KS. 
KN. 

3 
10 
3 
5 

K. 

IS            

N. 

10                                            

KS. 

20 

9 

K. 

KS. 

21 

27-86 

27-80 

61 

77 

SO 

53 

88 

53 

S. 

4 

SE. 

6 

1 

C. 

22                                        

27-63 
27-38 

27-53 
27-33 

58 
63 

74 
60 

78 
83 

58 
58 

100 
89 

68 
100 

SE. 
W. 

2 
6 

W. 

S. 

4 
4 

0-24 

002 
213 

10 
9 

N. 
KN. 

9 
10 

KN. 

23 

N. 

«•■••» 

27-26 

27-26 

58 

64 

68 

52 

100 

94 

NW. 

8 

SW. 

1 

0-45 

0-02 

10 

N. 

8 

N.  ^ 

25. . .             

27-27 
27-66 

27-32 
'27-69 

56 
48 

61 
56 

65 
02 

54 
48 

93 
92 

S2 
87 

W. 

NE. 

10 
10 

NE. 
NE. 

6 
14 

0-24 
006 

004 
0-04 

7 
10 

KN. 

N. 

10 
10 

N. 

26 

N. 

27 

27-71 

27-67 

49 

53 

56 

48 

100 

100 

NE. 

1(1 

E 

16 

0-44 

10 

N. 

10 

N. 

28 

27-57 

27-53 

55 

70 

73 

53 

77 

85 

E. 

4 

E. 

4 

0-02 

10 

N. 

10 

KN. 

29  

27-38 
27-47 

27-36 
27-52 

62 
55 

70 
63 

75 
70 

60 
54 

100 
93 

75 

72 

W. 
NW 

12 
14 

SW. 
NW. 

6 
16 

0-03 
0-25 

T. 

10 

2 

N. 
KN. 

9 
4 

KN. 

30     

KS. 
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I... 

2... 
3... 
4... 


8. 

9 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 
21. 

*>9 


23  .. 
24... 
25... 
26... 


28. 
29. 
30. 
31. 


Dat. 


Pressure 
at  32°. 


in 
27-82 
27-56 
27-41 
27-69 
27-76 
27-95 
27-59 
27-66 
27-86 
27-49 
27-15 
27-39 
27-5.5 
27-63 
27  79 
27-87 
27-88 
27-90 
2801 
28-01 
27-74 
27-91 
27-94 
27-80 
27-50 
27-51 
27-92 
27-59 
27-43 
27-63 
27-74 


27-71 
27-37 
27-63 
27-61 
27-79 
27-82 
27-57 
27-76 
27-71 
27-23 
27- 19 
27-42 
27-52 
27-71 
27-81 
27-83 
27-88 
27-87 
28  01 
27-84 
27-74 
27-83 
27-87 
27-63 
27-34 
27-65 
27-71 
27-43 
27-56 
27-69 
27-81 


Air  Temperature. 


— 

00 

'P. 

s 

° 

° 

65 

68 

54 

65 

66 

07 

54 

66 

69 

70 

70 

75 

75 

80 

6.5 

75 

71 

76 

70 

71 

53 

70 

59 

62 

59 

64 

66 

67 

70 

76 

72 

75 

69 

72 

73 

74 

73 

75 

78 

81 

68 

7.8 

66 

69 

63 

71 

74 

78 

78 

S4 

54 

78 

67 

69 

79 

SO 

65 

79 

63 

64 

74 

75 

40 

.52 

.51 

46 

45 

48 

58 

49 

47 

59 

52 

50 

42 

49 

47 

4!i 

4<H 

52 

51 

55 

53 

46 

43 

50 

56 

48 

37 

48 

55 

1.-, 

49 


Humid- 

ity. 

g 

g 

s 

o. 

QO 

00 

% 

% 

100 

73 

93 

100 

100 

89 

100 

93 

100 

66 

82 

70 

82 

52 

57 

58 

SI 

66 

77 

70 

93 

100 

93 

82 

93 

70 

93 

59 

79 

80 

87 

50 

75 

56 

75 

54 

87 

59 

82 

61 

78 

65 

67 

64 

86 

72 

86 

59 

88 

57 

93 

80 

92 

55 

67 

43 

82 

89 

92 

47 

70 

51 

Wind. 


8  a.m. 


1 1  ]  I  - 


E. 
S. 

w. 

]-'. 
sw. 

w. 

E. 
x\v 

s. 

s. 

NW 
xw 

c. 

s. 

W. 
SW. 

w. 
vv. 
w. 

S. 

S. 
NW 

C. 

S. 

s. 

NW 

x\\ 
s. 

sw. 
w. 
w. 


S  p.m. 


- 


S. 
NW. 

W. 
NE. 

W. 
SW. 

w. 

NW. 
s. 

SW. 

xw 
NW 

SE. 

s. 
w. 
sw. 
w. 
w. 

NE. 
SW. 

N. 
NW 

E. 

S. 
SE. 
NW. 
SW. 

s. 

w. 

w. 

NW. 


mis 


Precipi- 
tation. 


0-25 


0  in; 


0-20 

0-62 

T. 

0-40 


0-60 
0-48 
004 


0-07 


0-16 


0-09 


015 

I 
0  45 


006 


0  03 
T. 


10 
10 
10 
10 

1 


Clouds,  to  Tenths. 


8  n.m. 


10 


N. 
S. 
N. 
N. 
CS. 


KN. 

C. 

S. 
KN 

N. 

K. 

KS. 

N. 
K. 
S. 


KS. 
K. 


K. 
KN 


8  p.m. 


KS. 

N. 
KS. 
KN. 

K 

KN 
KS. 
KX. 

C. 
KN. 

N. 

KN 

CS. 

N. 

S. 
N. 

S. 

CS. 


CS. 


s. 

S. 
KS. 


KS. 
KS. 
"C. 
KN. 
K. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Qu'Appelle,  Sask.—  August,  1913. 


Pressure, 
at  32°. 

A  IF 

Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

S  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

a 

a 

00 

c 
d 

00 

s 

QO 

d 
00 
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'x 

03 

a 

a 

3 

a 
s 

s 

c 
0! 

00 

a 

d 

r 
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0 

M 

Q 

'0 

'a? 

> 

.a 

Q 

+} 
c 

_0 

> 

a 

73 
00 

in. 

a 

d 
00 

in. 

O 

a 
< 

-0 

1 

c 

0 

a 

<! 

s 

in. 

in. 

° 

° 

° 

• 

% 

% 

mis. 

mis. 

27-97 
27-84 
27-97 
27-73 
27-92 
27-81 
27-39 
27-31 
27-76 
27-89 
27-71 

27-86 
28-16 
27  S3 
27-80 
27-89 
27-51 
27-37 
27-50 
27-90 
27-79 
27  ■  65 

56 
62 
56 
55 
50 
55 
56 
51 
52 
48 
51 

81 
75 
66 
74 
07 
64 
56 
66 
54 
52 
79 

83 
82 
75 
79 
74 
80 
65 
70 
68 
54 
80 

51 
57 
49 
50 
46 
50 
55 
48 
48 
47 
50 

81 

56 
87 
93 

100 
68 
93 
86 

100 
92 
96 

52 
59 
89 
63 
64 
94 

"75 
68 
87 

100 
62 

W. 
C. 

s. 

NW. 

c. 

SE. 

NW. 

W 
NE. 

E. 

S 

6 
0 
6 
4 
0 
10 
18 
10 
8 
S 
12 

C. 

N. 
E. 

NW. 
E. 

s. 

NW. 
NW. 

E. 
■E. 

W 

0 

12 

12 

12 

6 

4 

20 

8 

12 

8 

4 

3 
9 
5 
1 

10 

10 

2 

10 
10 

S. 

3    

007 

10 

KN. 

KS. 

KS. 

9 
9 

KS. 
KN 

KS. 

6           

T. 

0-02 

T 

015 

KN. 

N. 

KS. 

T. 

0-36 

10 
10 

N. 

N. 

N. 

10                 

N. 

11 

12 

27-66 

27-56 

53 

75 

•85 

53 

100 
88 
100 

86 
65 
94 

E 

9 

E 

4 

00s 

6 

K. 

27-50 
27-63 

27-64 
27-42 

59 
57 

77 
63 

78 
77 

55 
56 

SW. 

NW. 

8 
18 

W. 

NE. 

2 
12 

1 
10 

S. 
N. 

14 

0-33 

0-35 

10 

N. 

27-57 

27-63 

48 

66 

69 

47 

92 

49 
38 
88 

SW 

10 

SW 

12 

0-78 

16 

17 

18            

97.75 

27-86 

46 

64 

68 

45 

84 

s\v 

8 

NW 

10 

T 

5 

KS. 

27-98 

27-93 

48 

58 

64 

40 

92 

NE. 

4 

E. 

14 

5 

K. 

KN. 

27-83 

27-77 

51 

62 

65 

4.x 

96 

94 

E. 

16 

E. 

12 

T. 

0-38 

9 

N. 

10 

N. 

19 

20 

27-84 

27-91 

58 

73 

74 

57 

100 

59 
89 

W 

6 

W 

4 

0  42 

10 

N. 

27-70 

27-76 

59 

64 

74 

58 

94 

SW. 

8 

w. 

6 

T. 

9 

KN. 

6 

KN 

21 

22 

27-84 

28  04 

52 

69 

71 

50 

93 

65 

NW 

8 

c. 

0 

9 

N. 

2 

K. 

27-95 

27-83 

50 

75 

77 

48 

100 

60 

(  ' 

0 

N. 

6 

8 

K. 

23                        

'27-89 
27-65 

27-82 
27-60 

52 

58 

72 
72 

75 

78 

49 

54 

86 

93 

71 

71 

E. 
E 

4 

8 

E. 

N. 

8 

8 

1 

CS. 

24 

25 

9 

N. 

27-73 

27-72 

56 

li'.l 

72 

54 

87 

70 

W. 

8 

NW. 

12 

1 

KS. 

...... 

26           

27-80 

27-70 

50 

66 

74 

44 

86 

64 

sw. 

4 

SE. 

8 

9 

S. 

9 

KN. 

27 

27-58 

27-79 

60 

66 

70 

58 

76 

68 

sw 

12 

NW 

20 

8 

KN. 

28 

27-94 

27-85 

50 

69 

72 

48 

86 

70 

NW 

\" 

NW. 

12 

29 

27-78 
27-63 

27-69 
27-66 

53 
54 

72 
03 

81 
72 

51 

48 

80 

93 

85 
6? 

sw. 

N. 

6 
6 

E. 
NE. 

2 

4 

6 

C. 

N. 

10 
3 

N. 

30 

CS 

31 

27-53 

27-19 

52 

72 

82 

43 

100 

71 

NW. 

8 

W. 

8 

002 

0-34 

10 

KN. 

3 

K. 

METEOROLOGICAL    TABLES.  477 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913— Qu'Appelle,  Sask  —  September,  1913. 
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Press  ore 
AT  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds, 

ro  Tenths. 

Day. 

a 

OS 

00 

3 
d 

CO 

£ 

00 
o 

50 

40 

52 

52 

52 

52 

41 

49 

56 

39 

36 

411 

45 

51 

37 

47 

49 

51 

38 

30 

29 

34 

36 

34 

30 

34 

43 

38 

49 

44 

s 

d 

OO 

a 

i 

£ 

03 

OO 
% 

93 

91 

73 

93 

.  93 

86 

91 

100 

87 

73 

74 

64 

84 

86 

90 

85 

64 

72 

100 

78 

100 

71 

90 

ion 

89 

100 

83 

90 

78 

92 

s 
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CO 
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59 

70 

94 

65 

41 

59 

69 

49 

71 

52 

55 

54 

42 

48 

58 

43 

61 

77 

68 

41 

48 

49 

100 

73 

68 

55 

45 

48 

47 

49 

8  a. 

m. 

Sp 

m. 

a 

d 
00 

in. 
0-35 

£ 
d 

00 

in. 

8  a.  In 

8  p.m. 

■ 

o 

*-*3 
o 

S 

_o 

> 

a 

"■£ 
o 

s 
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>> 

'o 

o 

I 

■J 

c= 

=3 

0 

a 
< 

■0 

a 

43 

a 
o 
£ 
< 

13 

i 

in. 

27-38 
27-86 
27-81 
27-64 
27-59 
27-73 
2811 
2800 
27-32 
27-76 
28  09 
28  03 
27-75 
27-44 
27-82 
28-14 
27-79 
27-38 
27-51 
27-96 
27-91 
27-44 
27-80 
27-89 
27-80 
27-80 
27  61 
27-57 
27  ■  54 
27-75 

in. 

27-60 
27-88 
27-61 
27-55 
27-54 
27-78 
2811 
27-77 
27-57 
27-83 
28  03 
27-9 
27-43 
27-63 
27-85 
27-99 
27-59 
27-15 
27-82 
27  89 
27-60 
27-53 
27-86 
27-91 
27-69 
27-71 
•27-50 
27-56 
27-58 
27-78 

59 

59 

59 

78 

79 

64 

57 

66 

61 

57 

6 

59 

73 

57 

57 

64 

69 

63 

45 

57 

47 

48 

35 

40 

55 

61 

66 

64 

68 

60 

72 
66 
60 
85 
86 
79 
65 
73 
74 
61 
66 
66 
77 
73 
65 
71 

76 

74 

63 

59 

57 

51 

48 

42 

61 

66 

77 

75 

78 

70 

50 
36 
51 
50 
52 
52 
40 
39 
56 
'      38 
35 
'37 
44 

,  50 
35 
42 
49 
50 
37 
2 
.       29 
34 
35 
33 
27 
33 
42 
36 
49 
44 

NW. 

s. 

s. 

sw. 
sw. 

NW. 

NW. 
SE. 
SE. 
SW. 

w. 
w. 

SE. 
NW. 
sw 
sw. 

s. 

s. 
NW. 
NW. 

E. 
SE. 
NE. 

N. 
SW. 

w. 

SW. 

w. 

SE. 

xw. 

mis 

8 

8 

14 

6 

6 

6 

6 

14 

14 

10 

8 

6 

14 

14 

8 

12 

20 

20 

30 

6 

6 

20 

10 

10 

10 

4 

4 

6 

6 

6 

xw. 

E. 

SE. 

S. 
XW. 

E. 

N. 
SE. 
XW. 

w. 
c. 

E. 
SE. 
XW. 

SW. 

s. 

sw. 
w. 

XW. 
XW. 
SE. 
E. 
NE. 

c. 

NW. 

SW. 

sw. 

E. 
SE. 
NW. 

mis. 

10 
8 

14 
6 
6 
2 

2 

24 

16 

12 

0 

6 

18 

10 

4 

10 

4 

14 
18 
8 
18 
t 
4 
0 
4 
4 
6 
4 
4 
4 

1C 

N. 

2 

11 

10 

1 

1 

N. 

N. 

CS. 

3 

4 

011 

s 

S. 

8 

KN. 

G 

s. 

7 

8... 

10 

KN 

9... 

016 

9 

KX. 

10 

11 

12 

13 

1 

5 

C'S. 

s. 

9 

KS 

14 

15         ..... 

1 

c 

10 

17 

5 
9 

10 

K. 

CS. 

X. 

2 

3 

1 

9 

9 

10 

10 

10 

CS 

18         

KS 

19... 

20,    . 

0-21 

KS. 
KS 

21 

5 

9 

10 

10 

1 

KN. 

N. 
X 

s. 

KS 

:2 

KN 

008 
017 

3-06 
T. 

N. 
KX. 

24 

26 

27 

28 

29.    . 

30 

1 

('. 

3 

KS. 

1 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Qu'Appelle,  Sask. — October,  1913. 


PRESSURE. 
AT  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds, 

to  Tenths 

Day. 

s 

a 

00 

d 

OO 

S 

cS 

OO 

e 
d 

00 

6 
£ 
'1 

i 
5 

'E 

OO 
Ol 

to 
90 

68 
91 
79 
80 

100 
89 
89 

100 

100 
88 
94 
91 
89 
93 
94 
87 
95 
81 

100 
84 
89 
93 
84 
88 
93 
98 
66 
91 
93 
9, 

6 

d 

OO 

r  - 
a 

54 

5S 

49 

60 

82 

100 

100 

80 

90 

89 

70 

77 

74 

90 

70 

100 

79 

90 

93 

93 

80 

55 

58 

49 

75 

79 

80 

69 

87 

81 

61 

8  a.m. 

8  p.m. 

03 
00 

in. 

c 

d 

00 

in. 

8  a.m. 

8  p.m. 

a 
c 

c 

<u 

s 

>> 

5 
> 

o 

o 

5 

> 

o 

c 
£ 

O 

s 

5 

1 

in. 

27-82 
27-52 
27-50 
27-74 
27-80 
27-66 
27-46 
27-71 
27-63 
27-45 
27-46 
27-66 
27-34 
27-52 
27-97 
27-79 
27-77 
27-77 
28-06 
27-81 
27-33 
27-57 
57-27 
27-64 
27-86 
27-85 
27-36 
28-08 
27-87 
2   -07 
27  ■  63 

in. 

27-72 
27-36 
27-61 
27-77 
27-79 
27-39 
27-60 
27-09 
27-56 
27-52 
27-56 
27-51 
27-18 
27-78 
27-90 
27-77 
27-83 
27-90 
27-97 
27-62 
27-48 
27-52 
27-49 
27-64 
27-04 
27-58 
27-85 
27-91 
27-92 
28  07 
27-53 

38 
44 
40 
32 
35 
3 
31 
29 
28 
30 
28 
30 
40 
29 
24 
27 
25 
27 
22 
21 
18 
29 
51 
31 
27 
23 
27 
-  3 
15 
21 
15 

59 
58 
48 
44 
39 
34 
:  l 
34 
32 
34 
35 
46 
55 
32 
35 
35 
32 
32 
24 
23 
36 
39 
50 
41 
27 
34 
12 
19 
25 
27 
36 

67 
72 
58 
48 
44 
39 
35 
44 
36 
-  34 
41 
52 
68 
59 
44 
41 
42 
34 
32 
27 
41 
43 
57 
51 
41 
44 
34 
24 
2( 
2! 
4: 

37 
43 
38 
28 
34 
32 
30 
27 
25 
29 
24 
29 
40 
26 
18 
23 
25 
26 
20 
0 
14 
27 
38 
30 
23 
22 
21 
-   4 
11 
14 
43 

W. 
SW. 
NW. 

N. 
NE. 
NE. 

W. 
SW. 

s 

w. 

w. 

SE. 
S. 

SW. 
SW. 
SE. 

w. 

N. 
NW. 
NW. 

S. 

w. 

NW. 

SW. 

W. 
SW. 
NE. 

N. 
SW. 
NW. 
SW. 

nils. 

3 

10 

8 
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10 

10 

14 

6 

4 

14 

8 

8 

10 

18 

6 

8 

14 

4 

10 

4 

14 

IS 

24 

8 

24 

12 

12 

4 

8 

10 

10 

SW. 

N. 
NW. 
NE. 
NE. 

E. 

W. 
s\\. 

NE. 
W. 
W. 

s. 
s. 
w. 
s. 

SW. 

s\\. 

NW. 
NW. 
SE. 

NW. 
SW. 
NW. 

W. 

W. 

s. 

X. 
SE. 

W. 
SW. 

s. 

mis. 

2 

8 

4 

10 

10 

6 

4 

2 

14 

8 

4 

,2 
14 
10 

10 
4 

20 
8 

12 

10 
6 

18 
4 
S 
6 

16 
6 
4 
4 

10 

1 

KS. 

1 

2 

KS. 

002 

9 

10 

10 

10 

10 

6 

1 

10 

5 

1 

6 
10 

7 

KN. 

1          

KS. 
N. 

N. 
N. 
K. 
S. 
N. 
('. 
('. 

K. 

N. 
KN. 

10 

10 
10 
10 

1 

10 

111 

3 
3 

1 

10 

N. 

5    

0-30 

0-40 
007 

KN. 

6                 ...... 

N. 

"n. 

8 

s 

9. . . 

Ill 

0-25 

0-05 

0-18 

X. 

N. 

11 

CK. 

12     . 
13... 

14 

S. 
N. 
K. 

15 

16 

17 

X. 

IS 

T. 
T. 

6 

4 

10 

9 

6 

10 

1' 

1 

10 

K. 

KS. 
KN. 

N. 
N. 

N. 
N. 
N. 

N. 

10 
10 
10 
10 

10 

N. 

20  . 

KX. 

21 

0-20 

001 

K  X . 

22 

23... 

24        

X. 

26 

10 

10 
10 
10 

KN. 

27 

T. 

010 

28 

N 

29          

4 
10 

S. 
K. 

KN 

30 

T. 

K. 
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Pressure 

Humid- 

- 

AT  32°. 

Air  Temperature. 

ity. 

Wind. 

TATION. 

Clouds, 

ro  Tenths. 

V 

Day. 

8a 

in. 

8p 

in. 

8  a.m. 

8  p.m. 

s 

a 

G 

a 

fi 

c 

fi' 

fi 

3 

"2. 

3 
S 

s 

fi 

-*> 
O 

>> 

0 

u 

0) 

fi 

fi 

*3 

c 

3 
O 

-6 

c 

3 

•6 

OS 
00 

p. 

OO 

03 
OO 

a 

OO 

S 

s 

03 
OO 

% 

0. 

OO 

% 

5 

Ov 
> 

3 

> 

03 
O0 

in. 

a 

OO 

in. 

fi 
< 

3 

R 
< 

c 

in. 

in. 

• 

■ 

• 

a 

mis 

mis. 

1 

27-63 

27-62 
27-88 
27-73 
27-45 
27- 16 
27-78 
28  00 
2808 

27-53 
27-78 
27-90 
27-48 
27-21 
27-34 
28  02 
28  03 
27-89 

26 
32 
23 
28 
32 
30 
30 
27 
19 

3S 
3C 
3S 
45 
44 
35 
28 
28 
23 

50 
40 
50 
50 
52 
45 
39 
34 
28 

25 
26 
21 
27 
30 
29 
26 
22 
16 

88 
95 
96 

100 
69 
94 
89 
82 

100 

81 
61 
63 
62 
60 
90 
88 
75 
86 

w. 

NW. 

sw. 

s. 
sw. 

s. 

NW. 
W. 

s. 

14 
12 

8 
20 
14 

1 
12 
12 
12 

w. 

NW. 
SW. 
SW. 

s. 

N. 

NW. 

W. 

SE. 

14 
12 

8 
20 
14 

1 
12 
12 
12 

T. 

2 

1C 

KN. 

3 

l 

9 
10 
10 

s 

4 

KN 

KN 

6 

N 

7... 

T. 

10 

3 

10 

N. 

K. 

KN. 

8 

9 

10 

KN. 

10...... 

27-4y 

27-43 

21 

36 

40 

20 

86 

80 

SE. 

22 

S. 

22 

3 

S. 

10 

N. 

II 

27-40 

27-45 

27 

30 

36 

25 

88 

100 

NW. 

8 

NW. 

8 

T. 

0-10 

10 

N. 

10 

N. 

12    . 

27-45 

27  ■  59 

22 

19 

31 

18 

86 

100 

W. 

12 

SW. 

12 

2 

s. 

4 

K. 

13..                                      .   . 

27  -  74 
27-84 

27-88 
27-78 

12 
14 

12 
23 

23 
33 

9 
5 

100 
100 

81 
86 

NW. 
S. 

12 
12 

SW. 

sw. 

12 
12 

14 

9 

K. 

15 

27-62 

27-30 
27-36 
27-60 

27-28 
27-25 
27-63 
27-27 

17 
30 
41 
25 

31 
49 
28 
32 

31 
53 
49 
33 

15 

30 
27 
24 

84 
94 
74 
94 

89 

78 
88 
100 

S. 

SW. 
NW. 

s. 

12 

6 

14 

8 

s. 

SW. 
NW. 

s. 

12 
6 

14 
8 

10 
10 
10 
10 

N. 

16...... 

6 

6 
10 

cs 

K. 

N. 

CS 

17 

N 

18 

005 

T. 

N. 

19 ..... 

27-34 

27-20 

16 

33 

34 

10 

100 

80 

SW. 

10 

s. 

10 

001 

10 

KN. 

10 

N. 

20       . 

27  ■  15 

27-26 

32 

37 

38 

31 

90 

90 

s. 

.8 

NW. 

8 

0-10 

0-05 

0 

N. 

10 

KN. 

21 

27-37 
27-44 
27-64 
27-02 
27-68 
27-66 
27-61 
27-61 
27-69 
27-61 

27-55 

27  52 
27-85 
27-43 
27-74 
27-63 
27-56 
27-65 
27-63 
27-67 

19 

9 
22 
31 
-    20 
21 
15 
25 
20 
27 

19 
19 
26 
32 
24 
28 
32 
30 
25 
30 

36 
32 
37 
38 
33 
31 
40 
37 
35 
32 

15 
5 
16 
20 
20 
18 
13 
21 
16 
24 

69 
78 
93 
78 
85 
100 
83 
87 
92 
94 

100 

84 
81 
79 
93 
88 
79 
94 
S7 
94 

NW. 

s. 
sw. 

SE. 

NE. 

SE. 

S. 

SW. 
SW. 

s. 

14 

10 

14 

24 

12 

20 

6 

8 

8 

10 

W. 

s. 
sw. 

SE. 
E. 

S. 
S. 

w. 

s. 

s. 

14 
10 
14 
24 
12 
20 
6 
8 
8 
10 

10 

N. 

10 

N. 

22 

23 

24 

25 

4 
2 

N. 
K. 

1 

K. 

26 

27 

28 

.... 

)02 

9 

N. 

29. 

30 

6 

KN. 

4 

KS 

480  METEOROLOGICAL   TABLES. 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913— Qu'Appelle,  Sask.—  December,  1913. 


Pressure, 
at  32°. 

Air 

Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

(  'louds,  to  Tenths. 

s 

00 

s 

d 

GO 

B 

03 

00 

d 

oo 

£ 

D 

6 

03 

5 

a 
i 

£ 

CO 

'. 

100 

86 

94 

100 

87 

86 

93 

100 

94 

100 

89 

94 

88 

93 

93 

88 

91 

100 

71 

100 

95 

94 

71 

6S 

101 

85 

8t 

8f 

8. 

8. 

8 

E 

OO 
% 

86 

93 

94 

89 

80 

100 

93 

89 

68 

61 

61 

78 

88 

88 

89 

87 

93 

92 

100 

90 

96 

90 

93 

65 

93 

91 

81 

88 

9C 

>    9e 

8( 

8  a.m. 

8  p.m. 

a 

03 
oo 

in. 

B 

d 

00 

in. 

8  a.m. 

8  p.m. 

1    >  VI 

c 

s 

+3 

_o  . 

"3 

> 

e 
o 

to 

5 

>> 

+3 

o 

s 

1j 

-3 

c 

3 

0 

a 
< 

in. 

27-82 

28-05 

27-96 

27-81 

27-80 

28-05 

28-03 

27-84 

27-72 

27-85 

27-66 

27-70 

27-53 

27-87 

27-58 

27-59 

27-79 

27-63 

27-86 

27-74 

27-69 

27-47 

27-59 

27-89 

27-73 

27 -5C 

27-82 

27-52 

27-71 

27-6/ 

27-44 

in. 

2801 
28-05 

27-83 

27-81 

27-67 

28-27 

27-65 

27-85 

27-81 

27-63 

27-58 

27-75 

27-91 

27-63 

27-64 

27-71 

27-70 

27-76 

27-89 

27-56 

27-56 

27-48 

27-69 

27-96 

27-52 

27-73 

27-72 

27-67 

27  -6f 

27-64 

27-11 

19 

22 

19 

24 

24 

22 

6 

20 

28 

24 

30 

2S 

28 

23 

25 

28 

15 

IS 

1 

6 

5 

12 

1 

-  4 

-  3 
I 

2 
2( 

ir 
i; 

23 

22 

31 

30 

33 

14 

22 

29 

31 

36 

36 

30 

26 

26 

29 

25 

25 

IS 

9 

12 

14 

11 

e 

-       4 
£ 
"i 
15 

2( 
2( 

l: 

2( 

30 

34 

36 

42 

44 

34 

22 

36 

43 

44 

46 

42 

35 

29 

37 

36 

35 

27 

20 

24 

15 

14 

12 

8 

13 

11 

12 

i         31 

)         34 

21 

)         2( 

17 
9 
12 

23 
22 
13 
2 
17 
19 
24 
27 
21 
24 
18 
23 
24 
9 
14 
_        0 

3 

3 

10 

_       o 

-  5 

-  4 
1 

-  ! 
12 
1J 

] 

)          It 

NW. 
SW. 
SW. 
SW. 
SW. 
NW. 
S. 
SW. 

w. 
SW. 

SW. 

w. 

SW. 

s. 

SW. 

w. 

s. 

s. 

NW. 
SW. 

SE 
SIC 
NE. 

c. 

s. 

SE. 
NW. 
SW. 

SW. 
SW. 

SE 

nls. 

4 

12 

12 

12 

10 

24 

14 

8 

16 

12 

18 

6 

8 

20 

10 

14 

4 

10 

14 

12 

6 

10 

4 

0 

6 

4 

4 

12 

15 

4 

If 

1 
NW. 

s. 

SW. 

SW. 
SW. 
NW. 
SE. 
SW. 
SW. 
SW. 
SW. 

s. 

N. 

s. 
SW. 

W. 
SE. 

N. 
NW. 
NW. 

s. 

N. 
NW. 

C. 
SE 
NW. 

S. 

W. 
SW. 

E. 
t     S. 

nls. 

4 

12 

16 

10 

16 

8 

26 

10 

8 

12 

12 

8 

6 

16 

8 

6 

12 

12 

1(1 

18 

14 

S 

4 

0 

10 

4 

16 

14 

8 

S 

1C 

10 

KN. 

- 

i 

4 

9 

7 

c. 

6 

KS. 

8 

KS. 

9 
10 

6 
3 

S. 
K. 

C. 

11 

1 

C, 

12 

13                                         

6 
8 

CS. 
CS, 

10 

10 

K. 

14                        

KS. 

10                               

1 

('. 

17                                   

18                               

19                                             

20 

1 

10 
10 

10 

1 

s. 

KN. 

N. 
N. 

s. 

21     

T 
T. 

001 

0-01 
T. 

10 
10 

10 

K. 

22 

N. 

23 

24        

N. 

26.... 

0-02 

10 

a 
i 

N. 

27 

1 

5 

N. 
KS. 

('. 

28        

29          

S. 

:iU... 

31 

1C 

N. 

it 

N. 

METEOROLOGICAL    TABLES. 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Winnipeg,  Man. — January,  1913. 


481 


1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 
11 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
IS. 
19 
20. 


22. 
23. 
24. 
25. 
2fi. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


in. 

28-60 
29-16 

28  92 

2S-90 
29-58 
29-80 
29-60 
29-  IS 

28  93 
29-40 
29-39 
29-46 
29-55 

29  05 
29  07 
28-96 
28-95 
29  26 
28-96 
29-48 
29-07 
28-99 
29-20 
29  09 

28  85 

29  19 
290 
29-11 
28-84 
29-20 
29-59 


OD 


111. 

28-92 
28-96 
2S-8 
2916 
29-72 
29-80 
29-36 
29  07 
29  29 
29-24 
29-54 
29-42 
29-31 
29- 12 
29-20 
28-SO 
29-28 
28-97 
29-31 
29-35 
29-26 
28-97 
29-12 
■_".!  14 
28-80 
29  14 
2915 
28-70 
2901 
29-40 
29-58 


Air  Temperature. 


24  (I 
8-5 
■12-5 
5  4 
-18-5 
-29-6 
-20-3 

-  0-2 
15-2 

-101 
-20-6 
-27-2 
-190 
5-9 

-  3-4 
3-7 

-10-8 
-18-2 

-  2-4 
2.5-6 

-19-7 
-17-9 
-18-5 
-ISO 

-  2  7 

-  9-4 

-  4 

-  3-4 
13-2 

9-2 
22-6 


17  -7 

-  5-S 
■  2-7 

2-4 
-20-7 
-191 

-  4-7 
11-4 

4-7 
-10-2 
-25-3 
-1.3  9 

-  91 
3-8 
8-6 
1 

-14-5 

-  2-7 
-14-5 
-25-6 
-200 

-  7- 
-12  5 
-13-8 

7-5 
0-0 

-  0-9 
13-2 
15-2 

-  7-9 
-14-7 


28-9 

-  0  6 

-  0-9 
2-7 

-161 
-16-8 

-  0-2 
17  2 
15  2 

-  9-9 
-20-2 
-10-9 

01 
SO 
9-7 
8-2 

-  9-S 
2-5 

-  2-4 
-17  2 

-  7-9 
0-1 

-  5-S 

-  2-7 
14  -9 

5-6 
4-2 
16-5 

r 

9-2 

-  9 


17-7 
■  9-9 
-13-5 
-12  2 

-20-7 
-31-2 
-24  4 

-  7-9 

-  4-7 
- 1 S  -  4 
-200 
-29-4 
-21-0 

-  9-1 

-  51 
1-8 

-14-5 
-230 
-14-5 
-28-3 
-25-7 

-  SO 
-211 
-21-2 

-  2-7 
-12-9 

-  0-5 

-  51 
12-6 

-  7-9 
-25-5 


Humid- 
ity. 


'■; 

93 

10(1 
91 
94 
88 
80 
81 
77 

100 
90 

100 
40 
94 

[00 

100 
98 
82 
90 
9 

ioo 

100 
93 
100 
100 
92 
93 
97 
100 
100 
97 


93 
92 
95 
93 
90 
78 
78 
94 
94 
86 
75 
74 
84 
94 
92 
ion 
74 
85 
96 
7:s 
81 
100 
83 
93 
96 
95 
94 
100 
100 
100 
6 


Wind. 


S.-i.  m. 


SE. 

\-\v. 

X. 

s. 

NW. 

C. 

si-:. 

SE. 

s. 
NW. 
NW. 

sw. 

sw. 

s\\. 
X. 
NE. 

x\v. 

SE. 
NW. 

w. 

NE. 
SE. 
NW. 
NW. 
SE. 
W. 

c. 

SE. 

X. 

NW. 
xw 


mis. 
10 
13 

2 

9 
11 

0 
12 
13 
11 

4 

15 
11 


[8  p.m. 


XW. 
O. 

w. 

NW. 
XW. 

s. 

SE. 

SE. 

XW. 

NW. 

W. 

SW 

SE. 

X. 

XW. 

XW 

N. 

SE. 

XW 

SE. 

W. 

N. 

sw. 

SE. 

NW. 

NW. 

W. 

SE. 

N. 

NW. 

XW. 


mis. 

22 

0 

6 

19 

6 

9 

18 

25 

9 

2 

8 

14 

21 

10 

6 

28 

8 

20 

20 

4 

1 

17 

12 

6 

19 

9 

8 

IS 

6 

21 

16 


0  01 


Precipi- 
tation.1 


003 


0  14 


0  01 


0  01 
002 


0-01 
001 
002 
0  02 


000 


0  02 


0  04 


001 
0-0S 


002 
002 


0  03 


0-01 


0-16 


II  02 


I  'i.ouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


s. 
N. 
S. 
X. 


s. 

cs. 


s. 
s. 
s. 

s. 

s. 

X. 


8  p.m. 


in 


10 


10 


10 


M 


X. 


s. 


N. 


S. 
N. 
S. 
S. 


S. 
CS. 

cs. 


CS. 
cs. 

s. 
s. 

N. 
S. 


S6-J63— 31 


482  METEOROLOGICAL    TABLES. 

■     Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Winnipeg,  Man.— February,  1913. 


Pressure. 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds, 

to  Tenths 

Day. 

e 

oi 

GO 

d 

OO 

OO 

g 

d 

oo 

a 

3 
| 

oS 
S 

S 

3 

£ 
S 

g 

eg 
oo 

% 
60 
100 
93 
85 
76 
100 
100 
93 
100 
100 
91 
93 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
91 
98 
90 
95 
82 
96 
100 
75 
86 
100 

i 

a 

OC 

% 

96 

100 
100 

90 
100 
100 
90 
100 

89 
100 

95 
100 
100 

89 
100 

97 
100 
100 

97 
100 
100 

92 

94 
100 
10C 

96 
100 
100 

X  a.m. 

'8  p.m. 

6 
ee 

OO 

in. 

.  S 

a 

OO 

in. 

8  a.m. 

8  p.m. 

c 

0 
U 

0 

> 

e 
o 

£ 

5 

+- 

'a 

> 

3 

o 
S 
< 

-6 

c 

e 

3 
O 

S 

< 

a 

3 

1         

in. 

29-45 
29  01 
29-30 
29-44 
29  12 
29-20 
28-93 
29-23 
29-45 
28-78 
29-41 
29  58 
29-18 
29  12 
29-23 
28-98 
29  09 
28-92 
29-27 
29-36 
29-59 
29-50 
29-51 
29-15 
29  03 
29-26 
29-20 
28-99 

in. 
29-13 

29-20 
29-29 
29-34 
29- 10 
29-22 
28-99 
29-24 
29-35 
29- 15 
29-56 
29  10 
28-92 
29- 19 
29-00 
29  06 
29  03 
29-04 
29-34 
29-47 
29-52 
29  49 
29  39 
2901 
29- 18 
29-20 
29  10 
2901 

-18-8 
14 
-22-8 
-24-6 
-19-7 

-  9-2 
14  1 

-  8-2 
-17  0 

10  0 

— 13  G 

-230 

41 

1-8 

-  7-0 
4-4 

161 
25-9 

9-2 

1-5 
-16  8 
-15-8 
-10-4 

2-5 

-  1-8 
-26-6 
-21-7 

-  9-9 

1.4 
-121 

-17-5 
-160 

-  90 

-  2-7 
13-4 

1-5 

-  4  5 

-  3  3 

-  16  5 
13-8 
23-3 

-  31 
10  0 
11-4 
24-8 
21-5 

6-9 
11' 
0  9 

-  2-7 
7-9 

13-4 

-  31 
-11-7 

-  2-4 
0-4 

5-2 

-21-4 
-12  1 
-23-5 
-25-5 
-22-6 
-12-3 

-  2-7 

-  9-9 
-200 

-  4-9 
-16-S 
-24-3 

3-1 

-  31 
-10-2 

2-9 
100 
21-5 

5-4 

-  4-4 
-18-3 
-16-8 
-17-0 

0-7 

-  31 
-27-8 

23-2 
-120 

sw. 
c. 
w. 

w. 
w. 

NW. 
SW. 

w. 

N. 

E. 

NW. 

SW. 

NW. 

NE. 

N. 

NW. 

SE. 

NE. 

W. 

NW. 

N. 

N. 

SE. 

SE. 

W. 

w. 
sw. 
sw. 

mis 
12 

0 
10 
13 
12 
14 
15 
14 

6 
14 
19 

5 
16 
20 

7 
13 

3 
15 
13 

4 

5 
10 

5 
10 
13 

8 

7 
14 

sw. 

NW. 

NW. 
W. 

w. 

SW. 

NW. 
SW. 
NE. 
NW. 
NW. 
SE. 

S. 

NE. 
SE. 
SW. 
NE. 

N. 
NW. 
NW. 

N. 

N. 

S. 
SW. 

N. 

s. 

sw. 
sw. 

mis. 

17 

13 

8 

6 

4 

16 

20 

3 

8 

26 

10 

21 

16 

16 

10 

1 

12 

22 

13 

9 

13 
6 
8 
12 
12 
8 
8 
5 

1 
10 

s. 

N. 

2 

cs. 

2...                         

2 

-  9 
-11 

-  4 
3 

21 
5 

-  1 
11 

-  9 
13 
23 
26 
10 
13 
24 
28 
13 
10 
11 

3 
12 
18 
14 

-  3 
2 
3 

6 
3 

8 
8 
5 
9 
9 
8 
9 
7 
8 
3 
7 
S 
6 
8 
3 
2 
9 
4 
3 
8 
9 
3 
1 
8 
■; 

002 

3 

4  ..                                        

5...                                

001 
T. 

004 

5 
5 
10 

S. 
S. 
S. 

6 

7 

8 

7 

s. 

9 

10 

001 
0  02 

0-04 
001 
008 
T. 
0  01 

006 
001 

004 

10 

S 
10 

6 

s. 

"S. 

s. 
cs. 

s. 

6 

s. 

11 

9 
6 
10 
10 
10 
10 
1U 
7 

12 

N 

13 

s. 

14 

s. 

15 

16 

N. 

s. 

17 

18 

19 

011 
010 
0  01 
0-01 

10 
HI 
10 
10 

s. 

N. 

s. 
s. 

N. 

N. 

CI 

20 

21 

22 

23 

9 
9 

s. 

o 
1 
5 
4 

g 

s 

24 

T. 

T. 
003 

s 

25 

s 

26 

27 

28 

METEOROLOGICAL    TABLES.  483 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Winnipeg,  Man. — March,  1913. 


' 

Pressure 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

£ 

si 

QO 

d 

00 

00 

d 

00 

£ 
S 

£ 

B 

a 

'5 

A 
X. 

cr 

■L 

93 

85 

87 

97 

83 

88 

90 

100 

97 

97 

97 

70 

100 

100 

92 

100 

100 

96 

100 

95 

96 

100 

100 

100 

94 

97 

100 

100 

86 

98 

89 

g 
d 
00 

fo 
80 
100 
100 
100 
94 
100 
100 
100 
90 
93 
85 
97 
100 
98 
100 
100 
100 
96 
100 
96 
97 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
88 
84 
76 
73 

S  a.m. 

8  p.m. 

6 

oj 
00 

in. 

001 

s 

d 
00 

in. 

8 

i.m. 

8  p.m. 

0 

a. 

a 

> 

c 

.0 

V 

- 

a 

+3 
'c 
_o 

> 

c 

3 

0 

£ 

< 

c 
5 

a 
O 

B 

< 

•a 

c 

s 

1 

ill. 

29-30 
29-03 
29-37 
29-29 
29-41 
29-45 
29-31 
28-92 
29-1.5 
29  ■  1 2 
29-22 
29  13 
29  17 
29-42 
29-40 
29-37 
29-30 
29-38 
29- 15 
29-26 
29-21 
29-35 
29-25 
29-36 
29-57 
29-55 
29-34 
28-82 
28-58 
28-53 
28-94 

in. 

29  42 

0 
-23  1 

-21-5 
6-5 

-  6-1 
26-8 

-  4-7 

-  3-9 
20  4 
15-2 
34-7 
26-1 
III 
23-4 
13-1 

71 

100 

8-1 

15-1 

5-3 

[-6 

5-7 

6-9 

171 

151 

0-5 

12-5 

11-9 

23  ■  2 

37-7 

370 

37-8 

41  (1 

-15  1 

-  24  r, 
-25-7 

-  22-1 
-100 

-  9-8 
-20-7 
-18-7 

15-2 
5  0 

16-8 
5-2 

-  5-7 
10  4 

-  31 
— 12  S 

-  7-9 
00 
0-5 

-  0-7 
-14-9 
-111 

-  3-3 

-  1-3 

-  4-1 

-  8-1 

-  8-3 

-  7-3 
19-3 
31-9 
20-9 
25  0 

isrw. 

SE. 
NW. 
s\v. 
NW. 

w. 

SE 
NW. 

s. 
s. 

X. 

s. 

N. 

N. 
NW. 
NW. 
SE 

N. 

N. 

W. 

W. 

sw. 

N. 

N. 

N. 

NW. 

SE. 

s. 
sw. 

SE. 
SW. 

mis. 
16 
15 
9 
12 
'  21 
6 
6 
9 
3 
10 
13 
5 
12 
29 
S 
9 
10 
10 
20 
4 
7 
13 
8 
19 
5 
2 
8 
15 
16 
0 

w. 

E. 
C. 
SW. 

w. 

c. 

s. 

w. 

sw. 

NE. 

N. 
X. 

NW. 
NW. 
SW. 
W. 
NE. 
NE 
NW. 

sw. 
w. 

SE. 

NE. 

N. 
NW. 

NW. 

s. 

S. 
SW. 
NW. 

W. 

mis. 

12 

5 

0 

14 

10 

0 

15 

7 

5 

12 

8 

10 

22 

24 

3 

10 

6 

18 

17 

10 

'12 

9 

25 

9 

8 

2 

16 
23 
12 
12 

14 

2....  ,  .               

28 
29 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
2!) 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

57 

IS 

91 
13 
43 
05 
16 
14 

IS 

17 

in 
32 
11 
23 
42 
24 
l'ii 
hi 
26 
25 
34 
19 
;,i 

-15 

-20 

-  3 

-  8 
-19 
_  2 

18 
9 
17 
6 
0 
11 
_   2 
-11 

3 
0 
I 

13 
-10 
_  2 

-  1 

-  3 

-  6 

-  0 

-  G 
1 

20 

33 

28 
28 

6 
8 

s 
4 
5 
5 
5 
9 
7 
s 
1 
1 
9 
9 
6 
1 
s 
1 
7 
0 
4 
0 
6 
7 
8 
8 
9 
8 
3 
■> 

8 
0 
26 
0 
8 
29 
24 
37 
34 
11) 
31 
22 
12 
12 
13 
IS 
10 
8 
10 
11 
21 
18 
11 
10 
17 
24 
38 
41 
40 
46 

7 
3 
8 
9 

n 
9 

:: 
'i 

6 

11 
5 
1 
11 
'J 
1. 
9 
'i 
2 
2 
1 
s 

'1 
1 
1 

8 
7 
7 
8 
0 
4 

0-02 

10 

S. 

6 

1 

10 

CS. 
S. 

3 

s. 

4 

0-02 
002 

002 

N. 

0  

0  02 
T. 

9 

7 

10 

X. 

I'S 

s. 
s. 

1 

10 

1 

10 

S. 

s 

cs 

9 

10.   .    . 

s 

11 

001 

9 
6 
6 

s. 

1  IS 
s. 

12... 

4 
7 
1 
9 

cs 
s. 

13 

14 

0  02 

(1  01 
016 

cs 
s. 

15     . 

s. 

10  .. 

17 

10 
10 
10 

s. 
s. 
N. 

10 
10 

1 
3 

s. 
cs 

19 

0  02 

0  03 

cs. 

20 

21 

s. 

22 

23 

5 
1 

5 

s. 

s. 
cs. 

s. 

10 
4 

10 
1 
8 
9 

s. 

24 

T. 

,s. 

25 

29  55 
29-45 
29-04 
28-57 
28-68 
28-77 
■19  n« 

s. 

20... 

s. 

27  .. 

s. 

28 

9 
t 

cs. 

s. 
s. 

s. 

29 

30 

31 

4 

cs 

89263— 31  i 
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METEOROLOGICAL   TABLES. 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Winnipeg,  Man. — April,  1913. 


Day. 


•  l 

2 ( 

3 

4 

5 

C 

7 

8 

9 

10 

n: 

12 

13  

14 

15 

10 

17 

18... 

19 

20 

21 

22. 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29.       , 

30 


Pressure, 
at  32°. 


29-19 
29- 10 
29  18 
29-38 
29-54 
29-50 
29-54 
29-47 
29-54 
29-58 
29-48 
29-33 
29-30 
29-03 
29  03 
28-78 
28-80 
29-36 
29-57 
29-47 
28-94 
28-59 
28-80 
28-97 
29-18 
29-44 
29-43 
29-20 
29-05 
28-92 


in. 
29-  IS 

29  09 

29-20 

29-43 

29-54 

29  4 

29-46 

29-49 

29-55 

29-4 

29-41 

29-20 

29-19 

28-81 

28-90 

28-67 

29-05 

29-40 

29-50 

29-20 

28-75 

28-65 

28-88 

29-01 

29-34 

29-40 

29-26 

2901 

28-85 

28-99 


Air  Temperature. 


29-9 

360 

33-9 

27-6 

31-9 

32  0 

33-8 

32-8 

32-0 

31-3 

31-4 

43-9 

36-1 

44 

42-2 

53-0 

48-0 

34-8 

35-3 

420 

40-7 

50 

46-8 

35 

300 

22  9 

31-4 

43-9 

51  -7 

40-5 


M 

a 


49-9 
44-S 
42-8 

42 
48-3 

4; 

43-2 

38-7 
41  -2 
51  S 

57 

07-9 

64-4 

77-0 

7.5-3 

744 

05- 

01- 

611 

65 

77 

73-S 

62-7 

52-2 

42-8 

38-5 

54-3 

OS- I 

75-4 

5S-5 


28-5 
34-4 
33-1 
26-9 
28-4 
30-2 
33-3 
32-2 
31-9 
29-9 
27-9 
380 
33-9 
40-2 
39-9 
47-S 
40-8 
31-9 
29-5 
36-8 
45-0 
53-9 
44-5 
34  I 
29-4 
19-4 
24  0 
37-0 
40-3 
36-8 


Humid- 

ity. 

a 

g 

£ 

p. 

CO 

QO 

Oi 

< 

0 

86 

04 

92 

94 

98 

78 

90 

61 

82 

65 

78 

57 

02 

68 

94 

92 

95 

76 

88 

01 

88 

55 

60 

62 

82 

47 

64 

51 

83 

-  41 

75 

52 

85 

74 

91 

37 

SO 

49 

59 

71 

95 

00 

83 

49 

78 

59 

82 

00 

92 

82 

98 

78 

85 

00 

75 

52 

75 

74 

94 

90 

Wind. 


8  a.m. 


W. 

NE. 

N. 

N. 

S. 

E. 
SE 
SE. 

E. 

N. 
NE 

S. 

N. 
SE. 

N. 
SE. 
NW. 
NW. 

E 

si: 

SE 

SE 

NW. 

W. 

NW. 

N. 
SE. 
SE. 
S\V. 

N. 


mis 

8 
0 


8  p.m. 


E. 

NE. 

N. 

N. 

E. 
SE 

E 
SE 

N. 

N. 

S. 
NW. 
SE 

S. 

E. 
SE 
NW, 
NE. 

S. 
SE 
SW. 

w. 
w. 

N. 
NW. 

E. 
SE. 
SE. 

N. 
NW. 


mis 

9 
9 

4 

5 

10 

8 

6 

10 

12 

6 

8 

7 

15 

15 

10 

28 

21 

8 

21 

7 

20 

12 

14 

18 

4 

22 

28 

13 

28 


Precipi 

tation. 


002 

0  05 


005 


T. 
0-01 


001 
T. 
T. 


017 


0  03 


0  01 


T. 
001 


0  05 


Clouds,  to  Tenths. 


8a.m. 


S. 
N. 
S. 

cs. 

KS. 
CS. 

s. 

N. 

S. 

CS 

cs. 

CS. 


KS. 
CS. 


s. 
s. 

N. 
CS. 

N. 
S. 

s. 

CS 

s. 

KS. 


8  p.m. 


W 


S. 
KS. 

N. 


S. 

s. 

N. 
CS. 


KS. 

s. 
s. 

N. 
CS. 

s. 
s. 

s. 


KS. 
KS. 
KS. 

S. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Winnipeg,  Man.— May,  1913. 
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DAT. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


Pressure 
at  32°. 


Air  Temperature. 


30-7 

24 
34 
38 
31 


Humid- 
ity. 


97 
92 
100 
86 
90 
93 
83 
73 
62 
53 
68 
80 
7(1 
64 
76 
97 
94 
67 
70 
61 
56 
78 
74 
76 
78 
77 
68 
82 
81 
81 
57 


'. 
74 
77 
77 
50 
97 
42 
57 
81 
39 
55 
67 
79 
99 
64 
63 
62 
52 
50 
57 
66 
5' 
42 
69 
51 
44 
42 
32 
57 
70 
3 
46 


Wind. 


8  a  m. 


NW. 

N. 
N. 
S. 

w.. 
c. 

N. 
N. 
N. 
S. 

s. 

NW. 

N. 

E. 

SE. 
NW. 
NW. 
NW. 
SE. 

E. 
NE. 
NW. 

S.  ' 
NE. 
SE. 

S. 
NW. 
NE. 
SE. 
NW. 
SW. 


mis. 

10 

7 

7 

13 

8 

0 

5 

10 

4 

10 

21 

16 

20 

11 

6 

6 

11 

12 

6 

6 

6 

5 

9 

10 

12 

9 

2 

12 

6 

6 

5 


8  p.  m 


NE. 

N. 

S. 
NW. 
NE. 

N. 

N. 

N. 
NE. 
SW. 

s. 

NW. 

NE. 
SE. 

E. 

N. 
N.W. 
NE. 
SE. 

E. 

N. 
SW. 
NE. 

E. 

S. 

N. 

N. 
SE. 

N. 
NW. 
NE. 


mis 
9 
11 


it; 


Precipi- 
tation. 


016 
001 


001 


006 


T. 

008 
013 


T. 

004 


002 


0  02 


T. 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


in 


S. 

cs. 
cs. 

cs. 
s. 


cs. 
s. 


cs. 
cs. 

S. 
KS. 

s. 

s. 


cs. 
N. 
CS. 


KS. 


8  p.m. 


10 


CS. 
S. 

KS. 
KS. 


CS. 
KS. 


s. 

s. 

s. 

cs. 

s. 

KS. 

s. 

KS. 

s. 

N. 
S. 
S. 

cs. 
cs. 
cs. 

cs. 


cs 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Winnipeg,  Man. — June,  1913. 


l 

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 
11 
12. 
13 
14 
15. 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22. 
23. 
24 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


Day. 


Tress  r  he. 
at  32°. 


29-25 

29  09 
29  34 
29- 15 
28-90 
29-36 
29-71 
29-66 
29-63 
29-40 
29  14 
2901 
28-96 
28-77 
28-91 
29-30 
29-44 
29-31 
29  -28 
29-28 
29-36 
29-16 
28-82 
28-63 
28-58 
29-09 
29-16 
28-93 
28-75 
28-71 


in. 

29- 16 
29-15 
29-17 
29  09 
2S-74 
29-53 
29-60 
29-53 
29-44 
29-19 
28-98 
28-98 
28-82 
28-75 
29-00 
29-41 
29-34 
29-26 
29  19 
29-32 
29-24 
28-86 
28-68 
28-58 
28-74 
29- 1 
29-10 
28-87 
28-70 
28-85 


Air  Tempehati-re. 


56  8 

57-6 

48  3 

53-3 

.56-1 

42-1 

45 -I 

46-5 

54-7 

58- 1 

02 

68-7 

68-6 

69  -1 
66 
59  7 
53-7 
59  0 
59  2 
62-5 
59  1 
64  5 

70  -8 
72  5 
68-7 
52-8 
54-2 
64  s 
800 
67-6 


700 

56 

63  -3 

71-0 

65  7 

51-2 

580 

67-2 

69-6 

74-7 

830 

75-7 

75  II 

81-6 

77  -S 

59-2 

63 

70  0 

71  2 
70 
77  0 
79-9 
82-6 
71-6 
75-7 
59  4 
65-3 
83  2 
81  -6 
69-8 


72- 
68-8 
69-1 
77-2 

78  1 
560 
60-9 
700 
73  9 
78-3 
860 
88-8 
89-6 
88-2 
85  ■  'I 
69-0 
66-4 
711 
76-2 
76-2 
820 
86-5 
87-0 
91-2 

79  3 
62 
66  H 
87-3 
90-9 
75  2 


45-0 

52-5 

37-4 

45-0 

51 

400 

33  -8 

36-8 

43-6 

52-0 

56  9 

64  0 

61-9 

59-9 

02  I 

:,:;  :> 

40-8 

48  l 

48  2 

49  5 
45-1 
600 
64-8 
6.8-4 
64  8 
49-9 
531 
59-2 
750 
62  5 


Humid- 
ity. 


% 

67 

78 

68 

73 

35 

80 

74 

72 

68 

68 

(ill 

77 

81 

79 

73 

76 

83 

89 

79 

76 

79 

73 

76 

77 

9, 

82 

97 

96 

78 

85 


r, 
39 
65 
46 
40 
91 
62 
52 
52 
44 
41 
50 
69 
82 
60 
32 
71 
75 
75 
52 
53 
28 
57 
59 
93 
02 
80 
81 
76 
73 


Wind. 


8  a.m. 


\\v 
w. 
sw. 

SE. 

N. 

E. 
SE. 

S. 

s. 

SE. 
S. 
SE. 
SE. 

sw. 
w. 

NE. 
0. 
X. 

X. 

('. 
s. 

E. 
SE. 
SW. 

N. 
NE. 
SE. 
SE. 

sw. 


S  p.m. 


SW. 
NE. 
SW. 

x. 
x. 

NE 

NE. 
SE. 

S. 
SE. 

S. 
XE. 

X. 
XW. 

w. 

X. 

XE. 

E. 

XE. 

XE 

E. 
NE. 
SE. 
SE. 
SW. 
XE. 
NE. 
NE. 
SW. 
SW. 


mis 

9 

15 

9 

8 

I 

15 

11 

12 

25 

28 

16 

16 

14 

12 

26 

16 

8 

3 

15 

15 

9 

12 

20 

10 

19 

19 

14 

11 

16 

19 


Precipi- 
tation. 


0-01 


0-04 


0-21 

0-06 

T. 

0  03 


0-01 


0-94 


T. 

0  08 


T. 
0-87 

T. 

0-99 

T. 

003 


Clouds,  to  Tenths 


8  a.m. 


in 


KS. 


KS. 

S. 

s. 


cs. 
cs. 

«'S. 

s, 
cs. 

cs. 
S. 
cs. 


cs. 

KS. 


i  IS. 

s. 

KS. 

S. 

s. 

N. 


KS. 


8  p.m. 


— 

d 

3 


KS. 


KS. 
KS. 
KS. 


KS. 
KS. 
CS. 

CS. 

S. 
S. 


CS. 

s. 


KS. 

s. 

s. 

s. 

cs. 

s. 

cs. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Winnipeg,  Man. — July,  1913. 


Pressure 
at  32°. 

Am  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

£ 

S3 

00 

a 

d 

GO 

=' 

OC 

S 

d 

CO 

B 

B 

S 

5 
g 

5 

g 
a 

00 

% 

89 
83 
85 
94 
85 
93 
94 
78 
82 
85 
94 
98 
90 
86 
99 
96 
85 
79 
86 
95 
91 
82 
88 
79 
85 
95 
86 
84 
94 
96 
85 

d 

% 
62 
79 
70 
83 
70 
61 
88 
69 
68 

100 
87 
99 
49 
68 
68 
52 
58 
59 
74 
61 
71 
77 
65 
64 
74 
86 
67 
71 
74 
71 
56 

8  a.m. 

8  p.m. 

a 

03 

00 

in. 
004 

003 

001 

d 

00 

in. 

T. 
T. 
T. 

8  a.m. 

8  p.m. 

5 

5 

>> 

'tj 
_c 

> 

B 

o 
V> 

-_ 

<0 

5 

>> 

'Z 
_o 

B 
B 

0 

S 
< 

B 
5 

5 

0 

E 

< 

c 

2 

1     

in. 

29- 16 
29- 17 
28-84 
29-24 
29- 10 
29-33 
29- 16 
28-93 
29-34 
29- 18 
28-64 
28-46 
2903 
29- 14 
29-26 
29-23 
29-23 
29-25 
29-29 
29-47 
29- 15 
29  05 
29-30 
29-33 
29  01 
28-82 
2911 
29-23 
29  01 
28-88 
29  12 

in. 

29-22 
28-88 
29-09 
29  08 
29-20 
29-25 
28-91 
28-96 
29-28 
28-79 
28-53 
28-72 
29  05 
29- 18 
29-25 
29-24 
29- 19 
29- 19 
29-39 
29-30 
29-04 
29- 11 
29  30 
29- 14 
28-91 
28-83 
29-23 
29  08 
28-89 
29  06 
29-17 

53-8 

59-5 
59-7 
53-6 
58-8 
5S-2 
60  8 
65-1 
55-8 
58-4 
63-7 
55-4 
540 
58  9 
60  1 
65-8 
64  0 
62-7 
62-6 
58-8 
66-6 
641 
56- 1 
57-2 
64-0 
65-5 
550 
58-5 
61-4 
66-6 
53-1 

e 

6.3-9 
670 
66-6 
62-7 
65-9 
750 
69-2 
67-4 
680 
61-2 
65-7 
55  1 
68-7 
71-8 
75-6 
77-1 
74-6 
73  5 
67-7 
75- 1 
74-6 
65-6 
64-8 
72-5 
75-6 
'  73-2 
67-4 
690 
82- 1 
66-7 
72-5 

66-8 
71-8 
69-3 
700 
68-8 
77-8 
72-7 
79  1 
72-2 
69  3 
75-3 
62-7 
71-2 
76-9 
79-1 
81-2 
82-3 
800 
71   1 
780 
81-4 

■ 

74-8 
67-9 
76-9 
84-4 
81-2 
71-2 
77-9 
880 
77-2 
78-2 

51  ■  2 
48-2 
56-2 
51  1 
53-5 
500 
52-6 
56-9 
46-7 
50  4 
60-4 
531 
46-3 
51*3 
57-1 
62-9 
56-4 
54-8 
54-4 
48-6 
61-5 
53-9 
52-8 
47-2 
57-1 
59-2 
47-9 
48-9 
541 
640 
50-9 

x\v. 

s. 

sw. 

NE. 
NW. 

SE. 

S. 
SW. 
NW. 
SE. 
SE. 
NE. 

('. 

E. 

c. 

W. 

s. 
w. 

XW. 

('. 

SW. 

w. 

NE. 

SW. 

si;. 

SE. 
NW. 

SE. 

SE. 
SW. 
SW. 

rals. 

15 

2 

18 

5 

15 

2 

6 

11 

5 

11 

16 

9 

0 

11 

0 

2 

9 

11 

12 

0 

11 

11 

8 

8 

14 

9 

16 

12 

14 

10 

11 

N. 

SE. 
NW. 
NE. 
NW. 
W. 
SE. 

xw. 

SE. 
SE. 
SE. 
NE. 
NE. 

<'. 

C. 
XW. 

xw. 
xw. 

N. 

s. 

xw. 
xw. 

X. 

s. 

SE. 

NW. 

W. 

SE. 
SE. 
XW. 

NW. 

mis. 

6 
10 
18 
10 

9 

9 
18 
31 

3 

20 
14 
14 

9 

0 

0 
10 
12 
14 
12 

9 
11 
20 

8 
11 
22 
21 

8 
24 
17 
22 
19 

10 

s. 

2 
10 

5 
10 
8 

CS. 

N 

2 

3 

9 

10 

2 

5 

10 

s. 
s. 
cs. 

KS. 
S. 

KS. 

s 

4 

5         

s 

6 y 

7 

017 

0-68 
006 

T. 

001 

T. 

0-49 

007 

3 
6 
2 
10 
10 
10 

KS 

8 

KS. 

9...            

CS. 

10  

8 

6 

10 

S. 
KS. 

N. 

N. 

11 

KS. 
S. 

12 

N. 

13 

14 

10 
2 

S. 

15                                   

T. 

T. 

10 
5 
8 
4 

S. 

KS. 

KS. 

S. 

KS. 

CS. 

16 

17 

18 

T. 
T. 

8 
3 
2 
5 
5 

KS. 
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Pressure, 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 
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Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths 
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a 
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55 
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83 
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85 
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74 
69 
96 
81 
86 
75 
82 
74 
77 
81 
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87 
S7 

8  a. 
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8  p. 

n. 

a 

ci 

00 
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a 

d 

00 
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8  a.m. 

8  p.m. 
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3 
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_0 

> 
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V 
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3 

'o 
o 

I 

43 

s 

3 
O 

s 
< 

-a 

s 

3 

o 
S 

3 

1 

in. 

29-27 
29-23 
29-39 
29-26 
29-23 
29-32 
28-87 
28-72 
2912 
29-45 
29-25 
29  13 
29  05 
2907 
28-92 
29  19 
29-42 
29-41 
29-28 
29-26 
29- 15 
29-42 
29-25 
29-26 
28-96 
29-20 
29- 18 
29- 10 
2916 
28  93 
2907 

in. 

29-27 
29-20 
29-33 
29  03 
29-28 
29-15 
28-70 
28-82 
29-35 
29-33 
29-12 
2907 
29-02 
28-78 
29-04 
29-21 
29-43 
29-32 
29-25 
29  01 
29-32 
29-21 
29-31 
28-95 
29-01 
29-22 
29  04 
29  13 
29  02 
29  04 
28-84 

a 

58-9 
64-8 
57-7 
620 
63-7 
571 
61-2 
58-3 
54-2 
470 
56-4 
62-1 
68-9 
69-4 
61  -8 
6(1-5 
55-7 
50-8 
630 
66  -0 
57-7 
54-8 
600 
51-1 
60-5 
59-9 
56-8 
54-2 
51  2 
60  (1 
52-8 

76-9 
74-6 
73-7 
80-1 
70-6 
71  -9 
70- 1 
70-8 
58-4 
58-0 
72-9 
70-1 
82-8 
SO-9 
71-5 
75-8 
5S-8 
73-9 
73-4 
75-6 
67-4 
70-7 
61-9 
71-9 
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79-9 
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74  5 
60-5 
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79-7 
88-8 
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79-8 
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82-9 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16, 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
2S. 
29. 
30. 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


28-74 
29  -  38 
29-48 
29-15 
2911 
29  00 
29-40 
29-67 
29- 16 
29-22 
29-42 
29-49 
29-43 
28-94 
29-21 
29-43 
29  35 

28  95 
28-59 
29-21 
29-34 
29-22 
29-31 
29-28 
29-25 
29-17 

29  13 
28-93 
2913 
29  09 


Am  Temperature. 


65- 1 

49-5 
53  1 

59-8 
62-7 
65-2 
52-2 
45-8 
60-7 
56-8 
46-8 
46-1 
380 
49-1 
48-7 
42-4 
45  1 
54-4 
50- 1 
40-2 
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31-9 
37-4 
40-5 
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1. 

2. 

3. 

4 

5 

6 

7. 

8. 

9 
10 
11. 
12 
13. 
14 
15.. 
1(1. 
17. 
18. 
19 
20 
21 
22.. 
23. 
24.. 
25.. 
26.. 
27.. 
28.. 
29. 
30.. 


Pat. 


Pressure 

AT  32°. 


29  24 
28-95 
29-20 
29-36 
28-93 
28-62 
29  00 
29-50 
29-59 
29-45 
28-92 
28-92 
2911 
29-52 
29-23 
28-72 
28-72 
29-20 
28-66 
28-79 
28-62 
29-15 
28-96 
29-39 
2912 
29-41 
29-21 
29-23 
2914 
29-34 


00 


in 

29  09 
2906 
29-45 
29-12 
28-84 
28-65 
29-38 
29-40 
29-65 
29  19 
28-84 
2900 
29-39 
29-40 
29  00 
28-74 
29  02 
29-01 
28-89 
28-72 
2903 
2911 
29-22 
28-97 
29-40 
29-32 
29-18 
29-20 
29  22 
29  35 


Air  Temperature. 


27-2 
29  9 
25-8 
260 
36  1 
31  9 
32-7 
23-0 
19  2 
6-9 
22-9 
30- 1 
22  1 
12-8 
30-9 

31  4 
39-1 
23-2 

32  7 
28-9 
33-8 
22-8 
27-1 
21-9 
25-1 
25-7 
35  1 
36- 1 
350 
39  8 


38 

40  2 
26-3 
46-7 
44-1 

40  9 
33-7 
32-0 

14  0 
24-5 
32- 1 

29  9 

15  5 
26  9 
35  0 

41  2 
33  7 
26-1 
22  1 
341 
24-9 
26  1 
31-4 
39-7 
24-2 
32-2 
37-9 
400 
33  2 

30  3 


48-8 
47-2 
34  S 
54-9 
55  9 
52-6 

36  1 

33  9 
19-2 
25-2 
34-3 
37-5 
26-9 
30-9 

37  6 
49-6 
51  2 
32  7 

34  6 
440 
33-5 
29-7 
37-6 
43-4 
29-9 
35-7 
38-3 
41-3 
36-3 
32  1 


26-2 
29-3 
24-9 
20-3 
35  1 
30-6 
310 

21  0. 
140 

6-7 
19  2 
28-4 
15  5 

8-3 
24-3 
30  9 
33-7 
22-4 

22  1 
19  7 
24-9 
21-6 
210 
19  7 
21-7 
22-1 
32  0 
33-9 
33-2 
280 


Humid- 
ity. 


•\ 
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100 
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88 
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Pressure, 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 
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Clouds,  to  Tenths. 
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Pressure 
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Air  Temperature. 
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Pressure. 

AT  32°. 

Air  Temperature. 
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Pressure 

AT  32°. 

Ajr  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 
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4 
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4 

10 

16 

E. 

E. 

s\\. 

SE. 
NW. 
XW. 
NW. 

w. 

NW. 

E. 
NE 

NW. 
NW. 

E. 

E. 

E. 

X. 
NW. 

E. 

SE. 

C. 
SW. 
NW. 
SE. 
SW. 

E. 
NW. 
SE. 

E. 

E. 

W. 

mis. 

4 

8 

4 

2 

20 

14 

12 

12 

18 

2 

26 

12 

10 

10 

8 

4 

2 

14 

4 

6 

0 

8 

14 

6 

16 

10 

22 

8 

6 

20 

18 

9 
2 
< 
4 
4 

10 
2 
4 

3 
2 

1 

2 
4 
6 

10 
3 

4 

8 
2 

3 

1 

8 

1 
2 
6 

10 

i  IS 

2 

007 

s. 
c 

3 

10 
1 
3 

10 

3 

KS. 

s. 
('. 

s. 

CK. 

KS. 

s 

4 

s 

5 

6 

1-35 

013 

K. 
KS. 

7 

CK 

8 

0-24 

10 
4 
3 

KS. 

KS. 

S. 

CK 

9 

( ' 

10 

CS. 

11 ■ 

12 

3-31 
003 

009 

10 
10 
3 
10 

KS. 
S. 
CS 

s. 

KS. 

s. 

S. 

K. 
KS 

14 

( IS. 

15 

CK. 
K. 

16    

5 
4 
4 
4 

(  IS. 

s. 

CK. 

K. 

( IK. 

17 

18 

CS. 

K. 

19 

0  31 
002 

007 
003 

1 

('. 

K. 

(  1. 

20 

21 

N. 

22 

5 
4 

CS. 
K. 

2:; 

4 
4 

4 

K. 

24 

3 
3 

K. 

1  s. 

CS. 

S. 

25 

26 

010 

T. 

10 
3 
5 

N. 
K. 
S. 

10 
3 
4 

3 

X. 

27 

CK. 
K. 

28 

CS. 

29 .' 

002 
004 
0-45 

3 

30 

31 

4 

c. 

2 

C. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Port  Arthur,  Ont. — August,  1913. 


l. 

2. 
3. 
4. 
5 
6 
7. 
8.. 
9 

10. 
11 
12.. 
13 
14 
15 
16. 
17.. 
18.. 
19 
20  . 
21.. 
22  . 
23.. 
24.. 
25  . 
26 
27. 
28.. 
29. 
30.. 
31.. 


Day. 


Pressure. 

AT  32°. 


29-36 

29-36 

29-39 

29-  22 

29- 19 

29-46 

29-35 

28-92 

29- 15 

29-62 

29  61 

29-38 

29-36 

29-33 

29  16 

28-24 

29-41 

29-64 

29-67 

29-54 

29-17 

29  35 

29-29 

29-50 

291 

29  05 

29-48 

28-98 

28-92 

2913 

29-23 


29  31 

29-23 

29-41 

29-29 

29-26 

29-46 

29-11 

28-97 

29-26 

29-59 

29-47 

29  31 

29-33 

29-24 

29-08 

29-23 

29-44 

29-64 

29-62 

29-40 

29-08 

29-37 

29-23 

29-41 

28-92 

29-20 

29  43 

29-94 

29  05 

29  09 

29  25 


Air  Temperature. 


63 

62 

64 

55 

63 

57 

52 

60 

63 

51 

55 

56 

56 

56 

57 

65 

65 

61 

59 

59 

58 

60 

50 

43 

53 

62 

56 

57 

60 

54 

61 


73 
81 
67 
62 

70 
57 
60 
77 
65 
60 
54 
60 
00 
64 


71 

74 

73 

76 

72 

84 

61 

72 

62 

67 

60 

62 

71 

SO 

67 

71 

63 

74 

53 

63 

74 

78 

7:' 

75 

57 

72 

65 

70 

63 

66 

t;.-, 

73 

63 

67 

50 
52 
55 
46 
56 
51 
40 
53 
56 
43 
43 
51 
53 
52 
56 
61 
56 
53 
52 
56 

55 

54 

45 

38 

46 

52 

47 

51 

53 

48 

54 


Humid- 
ity. 


72 

77 

78 

87 

83 

SI 

93 

.94 

S9 

79 

74 

93 

100 

100 

94 

94 

73 

77 

82 

88 

100 

76 

93 

83 

93 

77 

87 

100 

82 

93 

82 


63 
48 
69 
77 
61 
81 
88 
53 
S9 
60 
93 
88 
SS 
83 
85 
76 
71 
77 
83 
100 
53 
64 
&9 
67 
55 
88 
87 
68 
67 
78 
83 


Wind. 


8  a.m. 


NW 

W. 
NE 

W. 

('. 

X. 

E. 

W. 

w. 

N. 

E. 

C. 

E. 

('. 

E. 
NE. 

W. 
NE. 
NE. 
NE. 

S. 
NW. 

N. 
NW. 

E. 

W. 

E. 

E. 
NW. 

W. 
NW. 


Mil- 

20 


S  p.m. 


SE. 

NW. 

SE. 

E. 

N. 

SE. 

E. 

NW. 

N. 

SE. 

NE. 

N. 

SE. 

C. 

N. 

C. 
NE. 

S. 

E. 

E. 
NW. 

SE. 

N. 

S. 
NW. 
NW. 
SE. 

W. 
NW. 

S. 


Precipi- 
tation. 


8    SE. 


mis. 

4 
14 
10 

4 
14 

8 
1G 
12 
12 

4 
12 

8 

2 

0 


0-10 


0-36 


0  02 


0  05 


0  14 


Clouds,  to  Tenths. 


S  a.m. 


003 


0  02 
0-14 


002 


0-82 
0-22 


0-29 


0-13 


0-53 


CK. 


K. 

S. 


cs. 


cs. 

N. 
fog 
fog 
fog 


K. 
CS. 

K. 

fog 

fog 
K. 

CS. 


N. 

CK. 

C. 

N. 
K. 
S. 


CS. 
K. 


S  p.m. 


CK. 
K. 

CS. 


CK. 
K. 

K. 


CS. 

CS. 
K. 


CS 

s. 


CS. 

s. 


CK. 
K. 

s. 

cs. 

s. 

fog 
K. 

N. 
KS. 

cs. 

s. 

K. 

cs. 

N. 

CK. 

CK. 

CS. 

S. 

CK. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Port  Arthur,  Ont. — September,  1913. 


Pressure 

Humid- 

Precipi- 

AT  32°. 

A  IF 

Temperature. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

d 

00 

03 

d 

OO 

3 

5 

OS 

OO 

d 

OO 

% 

,5 
CD 

U 

3 

'3 

s 

> 

o 

H 

c 

>> 

'3 

_o 

> 

a 

OO 

in. 

d 

OO 

in. 

5 

O 

E 
< 

s 

e 
a 

0 

£ 
< 

•2 

in. 

in. 

• 

• 

• 

° 

mis. 

nls. 

1 

29-21 

29  07 

58 

66 

67 

54 

88 

84 

NE. 

10 

E. 

8 

3 

CK. 

3 

K. 

2 

29-21 

29-41 

69 

73 

78 

59 

95 

59 

NW. 

18 

NW. 

6 

0-26 

7 

K. 

10 

s. 

3 

29-64 

29-58 

29-63 

29-48 

57 
52 

60 
54 

73 
60 

50 

48 

75 
79 

71 
93 

N. 

E. 

10 
14 

SE. 
E. 

4 
10 

0  03 

010 

10 

N. 

3 
10 

cs. 

4 

N. 

5 

29-44 

29-34 

53 

61 

65 

49 

93 

88 

E. 

8 

E. 

12 

10 

N. 

10 
5 

N. 

K. 

6 

29-26 
29-29 
29-76 

29-77 

29  21 
29-48 
29-74 
29-62 

58 
65 
50 

47 

66 
68 
60 
55 

70 
75 
68 
60 

54 
57 
45 
39 

94 
100 
86 
9E 

89 
60 
71 
87 

C. 

s\v. 
NW. 
SE. 

0 
10 

12 
4 

E. 
NW. 
SE. 

E. 

6 
12 

8 
12 

10 
10 

N. 
N. 

4 
2 

S. 

7 

016 

007 

c. 

8    . 

9 

2 

c. 

6 

K. 

10 

29-53 

29-41 

58 

59 

62 

48 

82 

94 

SE. 

10 

NW. 

3 

0-18 

4 

S. 

10 

N. 

11 

29-45 

29-41 

57 

67 

71 

54 

94 

46 

w. 

8 

W. 

18 

0-06 

2 

CK. 

12 

29-50 

29  ■  5li 

29-44 
29-54 

47 
40 

57 
48 

67 
57 

43 
34 

85 
82 

58 
70 

NW. 

8 
16 

NW. 
SE. 

14 
8 

3 

cs. 

2 

cs. 

1.3 

14           .... 

29-83 

29-46 

29-39 
29-45 

47 
55 

53 

65 

55 

70 

34 
•     48 

77 
98 

86 

68 

SE. 

SE. 

16 
6 

NE. 

s. 

14 
6 

15 

2 
>     4 

K. 
CS. 

1 

C. 

16 

29-54 

29-48 

49 

57 

65 

45 

93 

87 

NE. 

5 

E. 

10 

6 

s. 

10 

N. 

17 

29-47 
29-39 

29-42 
29-19 

50 
45 

62 
59 

68 
64 

46 
40 

84 

66 

76 

NW. 
W. 

in 

4 

s\\ 
SE. 

6 
6 

3 

CK. 

18 

19 

29  08 

28-92 

53 

58 

60 

45 

93 

88 

SE. 

8 

SE. 

12 

9 

s. 

10 

S. 

20 

28-90 

28-92 

46 

38 

58 

36 

84 

90 

NW. 

16 

NW. 

40 

0-69 

0  51 

10 

s. 

10 

s. 

21 

28-93 

29  19 

36 

35 

41 

32 

80 

90 

NW. 

40 

NW. 

IS 

110 

011 

10 

5 

s. 
s. 

10 
5 

s. 

s. 

22 

29-31 

29-39 

32 

38 

41 

29 

90 

90 

NW. 

18 

NW. 

4 

4 

KS. 

4 
4 

KS. 

CK. 

23 

29-54 

29-42 

29-51 
29-30 

31 

44 

42 
46 

45 
47 

26 
38 

89 
9S 

74 
92 

NW. 
E. 

10 
8 

SE. 
NW. 

4 
2 

003 

0-29 

1 
10 

S. 
S. 

4 

10 
3 

KS. 

24     

S. 

CK. 

25 

29-27 

29-22 

44 

47 

50 

41 

92 

85 

c. 

n 

C. 

0 

011 

015 

10 
5 

S. 
KS. 

2 

K. 

26 

29-21 

29-28 

44 

53 

59 

40 

92 

67 

c. 

0 

NW. 

10 

4 

S. 

4 

K. 

27 

29-40 

29  18 

38 

62 

70 

33 

90 

72 

c. 

0 

sw. 

8 

2 
3 

c. 
c. 

28 

29-20 
29-35 

29  09 
29-38 

46 
46 

66 
46 

77 
67 

41 
43 

84 

84 

59 
100 

NE. 

0 
2 

c. 

E. 

0 
2 

2 
10 

CK. 

S. 

10 

29 

S. 

30 

29-33 

29  19 

35 

48 

52 

32 

100 

100 

C. 

0 

N. 

6 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Port  Arthur,  Ont. — October,  1913. 


PRESSURE 
AT  32°. 

\i 

R  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a. 

n. 

Sp. 

m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

£ 
a 

00 

s 

d 

00 

03 
00 

d 

00 

5 

3 

s 

s 

03 
00 

% 

92 

85 
91 
67 

a 

d 

00 

% 
95 
60 

75 
80 

a 

.o 

J- 

Q 

>> 
+j 

'Z 
_o 
~Z 
> 

d 

o 

o 

a 

>, 

'Z 
_o 

> 

6 

o! 
GO 

in. 
Oil 

6 

d 

00 

in. 
0-27 

43 

c 

O 

s 

2 
3 
3 
3 

0 

fi 

5 

0 

< 

a 
fi 

1 

in. 

29-13 
29-14 
29-20 
29  19 

in. 

29-74 
29-90 
29-90 
29-90 

o 

47 

48 
42 
53 

56 
60 
57 
57 

0 

63 
61 
59 

60 

40 
40 
39 

48 

c. 
NW. 

NE. 

NE. 

mis. 
0 
9 
2 
4 

a 

NW. 
SW. 
NE. 

mis. 
0 
2 

4 
12 

C 
CS. 
CK. 
KS. 

4 
fi 

4 

K. 

s 

2 

CS. 

3 

4 

018 

10 

CS. 

10 

KS. 

29  09 

29-90 

53 

55 

58 

48 

100 

100 

('. 

0 

W. 

4 

1-81 

0-flfi 

10 

s. 

9 

KS. 

fi 

7 

29-21 
29  18 
29-35 
29-30 

30  05 
29-95 
30-02 
29-97 

39 

51 

43 

4.", 

4S 
52 
51 

58 

58 
59 
56 
59 

37 
41 
38 
41 

100 
93 
92 
84 

78 
86 
86 
!'4 

N. 
W. 

sw. 

10 

s 

2 
0 

NE. 

SW. 

S. 

NE. 

12 
4 
4 
4 

0-11 

4 
5 

10 

4 

KS. 

s. 
s. 

CK. 
KS. 

10 

S. 

S 

3 

4 
5 

CK. 
C. 

s. 
s. 

9  

10 

11 

28-98 
28-83 

29-42 
29-68 

51 

41 

58 
46 

'58 

54 

49 
39 

100 

82 

94 
62 

NE. 
SW. 

10 
4 

E. 

SW. 

6 
8 

0-38 
002 

0-22 
0-02 

10 
5 
4 

s. 

K. 

KS. 

10 
9 

s. 

KS. 

12 

29  09 

30  02 

34 

47 

49 

31 

79 

48 

w. 

2 

W. 

2 

14 

29-49 
29  08 

29-96 
29-78 

32 

49 

50 
56 

50 

58 

29 

45 

7(1 
93 

65 
SI 

w. 
c. 

2 

II 

NE. 
SE. 

2 

2 

o 

('. 

r 

2 
2 

KS. 
C. 

s. ' 

16 

Ifi 

17.    . 
18... 
19 

29-43 
29  7! 
29-  7 
29  31 
29-30 

30-27 
30-43 
30-20 
30  00 

29-95 

40 
34 
33 

25 
33 

50 

45 
42 

4fi 
45 

"4 
47 
44 
46 

45 

37 
29 
30 

22 
27 

73 
71 
SO 
87 
80 

52 
53 

58 
47 
68 

NW. 
NW. 
NW. 
('. 
NW. 

fi 
t 

n 

2 

NW. 

c. 

NE. 
NW. 

NW. 

0 

II 
4 
2 

fi 

0  00 

5 

4 

C 

4 
2 
3 
2 

S. 

c. 
c. 

KS. 

s. 

CK. 
S. 

in 

2 
6 
2 
2 

o 

10 

s. 
c. 

s. 
c. 

s. 

c. 

s. 

20......                    ..... 

2914 

29-85 

23 

24 

38 

18 

86 

87 

NW. 

10 

NW. 

12 

0-21 

001 

10 

s. 

10 

s. 

21 

21-111 

29-96 

21 

26 

28 

16 

85 

75 

c. 

-0 

W. 

2 

0-02 

in 

s. 

10 

s. 

22 

29-30 

30  02 

12 

30 

32 

8 

80 

67 

c. 

0 

SW. 

2 

10 

s. 

23 

29-09 

29-69 

31 

38 

4(1 

27 

89 

91 

c. 

n 

a 

0 

001 

10 

s. 

10 

s. 

24 

29  03 
29-35 
29-27 
29-32 
29-24 

29-93 
30-06 
30  04 
29-96 
30-21 

38 

30 
36 
29 
34 

43 
44 
38 
37 
36 

44 
45 
43 
39 
40 

35 
28 
31 
24 
24 

90 

89 
90 

89 
79 

75 
76 
81 
62 
80 
76 
67 
46 

NW. 

('. 
NW. 

C. 
SE. 
NW. 

C. 
NW. 

2 

0 

•6 

0 

c. 
c. 

NW. 
NE. 
\"\Y 

0 
0 
6 
2 
8 

004 

10 
3 
2 

10 

10 

4 
4 

10 
4 

4 

s. 

K. 

CS. 

KS. 

S. 
KS. 

S. 

s. 
s. 

CS. 

10 
10 
2 

10 
10 

s. 

26 

CS 

27 

KS. 

28 

001 

s. 

29 

29-58 
29-60 
29-73 

30-30 
30-34 
30-30 

19 
15 
21 

27 
30 

3fi 

29 
33 
37 

16 
12 

17 

85 
82 
85 

fi 
0 
2 

a 

NW. 

NW. 

0 

4 
4 

30 

3 
2 

I 

CS. 
K. 

31 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Port  Arthur,  Ont. — November,  1913. 


Day. 


l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


Pressure, 
at  32°. 


29- 
29- 
29- 
29- 
29- 
29-i 
28- 
29- 
29- 
29- 
29- 
28- 
29- 
29- 
29- 
29- 
28- 
29- 
28- 
28- 
28- 
29- 
29- 
29- 
29- 
29- 
29- 
29- 
29- 
29- 


•45 

29- 

•34 

29- 

•09 

29- 

•60 

29- 

•36 

29- 

•01 

28- 

•84 

28- 

23 

29- 

•51 

29- 

■27 

29- 

•28 

29- 

•93 

29- 

•13 

29- 

■60 

29- 

■55 

29- 

•14 

29- 

•97 

28- 

•17 

29- 

■93 

28- 

■89 

29- 

•83 

28- 

•27 

29- 

■34 

29- 

■45 

29- 

•09 

29- 

■63 

29- 

■63 

29- 

•51 

29- 

•54 

29- 

■43 

29- 

Air  Temperature. 


3 

9 

a 

OO 

H 

o 

» 

42 

52 

40 

46 

34 

42 

35 

42 

48 

54 

47 

51 

33 

4S 

23 

35 

15 

26 

19 

24 

30 

30 

36 

41 

31 

39 

25 

34 

30 

35 

37 

42 

39 

44 

34 

42 

40 

41 

3S 

40 

51 

52 

34 

52 

36 

38 

35 

3!) 

36 

.45 

25 

36 

37 

37 

39 

40 

40 

40 

41 

44 

27 
32 
20 
19 
37 
30 
19 
11 
1 
8 
27 
28 
21 
12 
24 
32 
32 
29 
25 
36 
32 
27 
30 
28 
23 
22 
34 
35 
35 


Humid- 

ity. 

c 

a 

0. 

00 

/o 

Of 

/c 

89 

66 

89 

91 

81 

71 

86 

70 

76 

78 

84 

85 

91 

89 

86 

86 

82 

82 

75 

69 

82 

78 

89 

80 

90 

89 

F 

87 

100 

89 

100 

90 

90 

91 

82 

79 

100 

73 

100 

90 

100 

100 

81 

100 

89 

80 

100 

80 

89 

70 

88 

87 

89 

90 

100 

100 

91 

100 

100 

91 

Wind. 


S  a.m. 


C. 

C. 
NW. 

C. 

C. 

C. 

C 

NW. 
NW. 
NW. 
NW. 

C. 

C. 
NW. 

C. 
NW 

C. 
NW. 

i: 

c. 

NE. 
NW. 
W. 

w. 
c. 

NE. 
NE. 

C. 
SE. 

W. 


mis. 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
12 
2 

10 

2 

0 
0 


8  p.m. 


ml- 


c. 
,sw. 

NW. 
C. 

sw. 
c. 

NW. 
NW. 

N. 
NW. 
SE. 

W. 

W. 

C. 

c. 
sw. 

N. 
NE. 
W. 
NE. 
W. 
C. 
W. 

c. 

NW. 
E. 
SE. 

NE. 
E. 

N. 


0  13 


014 


Prectpi 

TATION. 


004 


0  02 


019 


004 


008 
014 
0-18 


008 


001 
0-22 


Clouds,  to  Tenths 


8  a.m. 


KS. 
C. 

cs. 


cs. 

s. 

CK. 
S. 

s. 

cs. 
s. 

s. 

K. 

S. 

cs. 
s. 

K. 

s. 

s. 

K. 

KS. 
K. 

S. 

S. 
CK. 

S. 

s. 

CS. 

s. 

CK. 

CK 
KS. 


S. 

s. 

K. 

S. 

s. 

KS 

s 


8  p.m. 


10 


10 


10 


C. 

s. 


s. 

CK. 
g. 

s. 

cs. 
s. 


s. 


s. 


s. 

p. 
s. 

KS. 

s. 


K. 
S. 

s. 
s. 

KS. 

s. 
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Pressure 

AT   32°. 

Am 

Temperature. 

Hi  MID- 
IT  Y. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

• 

00 

d 

OO 

e 

ei 

00 

6. 

00 

3 
'x 

e 

3 

6 
3 

OO 

', 

91 

100 

100 

90 

89 

100 

79 

100 

100 

S.S 

87 

100 

S.S 

86 

87 

100 

100 

80 

100 

79 

100 

81 

87 

100 

.  63 

100 

86 

100 

86 

S3 

100 

a 

d 

OO 

/o 

100 
90 
90 
61 
82 
70 
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89 
61 

100 
79 
89 
80 

100 
80 
71 
88 

100 
86 
78 
80 
87 
89 
76 

100 

100 

100 
86 
85 
85 

100 

8  a.m. 

S  p.m. 

6 

ej 
OO 

in. 
001 

c 
d 

OO 

in. 

8  a.m. 

S  p.m. 

o 

3 

'& 
> 

o 
u 

s 

'3 

_o 

> 

43 
3 

3 
O 

< 

■a 
d 

5 

3 

3 
0 

S 
< 

-a 

B 

s 

1 

in. 

2D -54 
29-63 
29-67 
29-30 
29-21 
2931 
29-27 
29-59 
29-24 
29-28 
29-27 
29-22 
29-32 
29-51 
29-38 
23-09 
29  06 
29-52 
29-12 
29-28 
2911 
29-51 
29-35 
29-33 
29-63 
29-48 
29-39 
29-54 
29- 10 
29-33 
29-48 

in. 
29-58 
29-70 
29-49 
29  18 
29-30 
29-10 
29-46 
29-35 
29  03 
29-47 
29-08 
29-27 
29  09 
29-50 
2913 
28-92 
29-32 
29-38 
29  16 
29- 16 
29-44 
29-43 
29-32 
29-34 
29-57 
29-46 
29-44 
29-34 
29-30 
29-39 
29-35 

38 
30 
30 
36 
34 
31 
10 

8 
25 
27 
25 
27 
26 
22 
24 
25 
29 
12 
18 
10 
14 
13 
26 
21 
-  5 

8 
23 

7 
23 
1( 

0 

38 
37 
35 
45 
41 
33 
11 
31 
36 
27 
34 
33 
36 
25 
36 
37 
28 
22 
22 

9 
12 
25 
30 
27 

2 
23 
22 
22 
20 
20 
17 

42 
45 
41 
47 
50 
44 
33 
31 
38 
38 
40 
42 
39 
42 
37 
42 
40 
28 
27 
22 
20 
27 
33 
32 
29 
24 
29 
23 
2b 
28 
23 

35 
34 
26 
31 
32 
28 
7 
5 

22 

24 

22 

25 

23 

'  18 

12 

23 

26 

9 

12 

6 

4 

4 

21 

19 

-9 

-4 

20 

4 

18 

10 

-3 

E. 
VV. 
W. 

w. 

NW. 

c. 

NW. 

vv. 
c. 
vv. 
c. 
vv. 

NW. 
NW. 
NW. 

w. 

\Y. 
NW. 

W. 
NW. 

W. 
NE. 

S. 
NW. 
NW. 
NW. 

('. 

W. 

w. 
vv. 

N. 

mis. 

S 
4 

10 
10 

s 

0 
28 
8 
0 
8 
0 
0 
2 

6 
4 
2 
8 
8 
6 
8 
6 
6 
2 
8 
6 
4 
0 
10 
8 
4 
6 

c. 
vv. 
w. 

w. 
w. 

NW. 
NW. 

W. 
VV. 
NW. 

VV. 

N. 

W. 

c. 
vv. 
w. 

NW. 

s. 

NW. 

vv. 

NW. 
E. 

S. 

w. 

N. 
S. 
N. 
C. 

NW. 
NW. 

N. 

ills. 

0 

S 

8 

18 

4 

24 

IS 

S 

8 

9 

12 

4 

10 

0 

1 

10 

12 

6 

8 

6 

8 

2 

2 

14 

8 

4 

8 

0 

8 

U 

4 

10 
10 
10 

s. 
s. 

s. 

10 
9 

s. 

2 

KS. 

3                             N 

4 

2 

S. 

6... 

4 

5 

s 
KS. 

10 

s. 

7 

8 

8 
2 
3 

KS. 

9... . 

K. 

10 

4 
4 
5 

,s. 

CS. 

s. 

CK. 

11 

12 

5 
4 

13 

KS. 

S. 

14.. 

1.3... 

10 

2 
4 
5 

s. 

s 

KS. 

s. 

10 

s. 

16 

17 

10 

s. 

18... 

19 

10 

s. 

20.... 

10 

s. 

21  . 

22 

10 
10 

9 

s. 

s. 

CK. 

10 
10 
10 

KS. 

s. 

24 

s. 

25... 

26 

10 
10 

2 
10 
10 

5 

s. 
s. 

CS. 

s. 

,S. 
KS. 

10 

s. 

27 

0-01 

0-05 

28 

8 
10 
10 
10 

K. 

29 

001 

s. 

30 

s. 

31 

s. 
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Pressure. 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

An 

Temperature. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

S  p.m. 

Day. 

OQ 

£ 

00 

E 

S3 

OO 

d 

OC 

E 

3 

s 

00 

% 

d 

00 
Of 

B 

- 
u 

5 

— 
> 

- 
Q 

> 

£ 

OO 

in. 

d 

OO 

in. 

0 

< 

-2 

d 

s 

3 
Z 

< 

in 

in. 

• 

• 

• 

• 

mis. 

mis. 

1 

29-64 
29-50 

29-76 
29-22 

30-4 
37-5 

31-3 

420 

41-9 

44  2 

29-6 

29-9 

83 
74 

98 

81 

N. 
E 

11 
10 

SW. 

w. 

3 

8 

9 

10 

KS. 

in 

KS. 

3...                                

28-68 

28-34 

37-6 

330 

42  7 

32-3 

90 

86 

XE 

IS 

NW. 

38 

0-12 

0-29 

10 

KS. 

10 

KS. 

4... 

28-98 
29-95 
29-71 

29  44 
29-91 
29-92 

28-7 
20-5 
38-5 

26-3 
31-3 
29-8 

33-5 

31-5 
410 

260 
20-3 
29-2 

90 

78 
97 

79 
67 
80 

NW. 

W. 

sw. 

38 

10 
10 

W. 

E 

X. 

25 
36 

17 

T. 
0-52 

0-01 

8 

1 

10 

KS. 

CS. 

X. 

10 
10 
10 

X. 

KS. 

6          

KS. 

7 

29-92 

29  ■  62 

23-2 

17-0 

29-8 

16-7 

93 

92 

NE. 

14 

XE 

35 

0-08 

016 

10 

X. 

10 

X. 

8 

29-48 

30  02 

140 

14  8 

19  0 

121 

95 

82 

NW. 

14 

W. 

13 

0-08 

T. 

10 

X. 

6 

c. 

9 . . . 

30  25 

30-02 

4-1 

23-6 

27-6 

3-7 

95 

83 

N. 

6 

SW. 

18 

T. 

1 

10 

29-85 

29  71 

25  0 

35-6 

35-6 

21-6 

86 

66 

W. 

18 

SW. 

10 

10 

KS. 

8 

c. 

11 

29  19 

29-48 
30-22 

29-39 
3006 
30-07 

37  2 

26-6 
13-8 

36  1 
13-8 

27-4 

39-7 
37-6 

27-4 

35-3 
12-2 

120 

96 
90 

78 

95 

82 
66 

SW. 

w. 
s. 

12 

20 

6 

W. 
NW. 
SE 

8 
8 
11 

013 
0-30 

0-32 
001 

10 
10 

7 

KS. 
N. 
CS. 

10 
10 
10 

X. 

12 

KS. 

13 

s. 

14 

30  19 

30-05 

15  -0 

32  5 

34-1 

14-8 

93 

78 

XE. 

2 

W. 

14 

8 

CK. 

15 ..,.. 

29-90 

29  -  77 

33-4 

390 

40-2 

30-7 

84 

84 

SW. 

15 

SW. 

22 

T. 

8 

CS. 

10 

KS. 

16... 

29-82 

29-70 

37-7 

39-8 

40-2 

36-9 

94 

95 

w. 

6 

E 

8 

T. 

10 

KS. 

10 

KS. 

17 

29-40 

29-46 

44-2 

46-4 

51  6 

39-8 

98 

90 

SW. 

14 

W. 

15 

0-38 

014 

10 

X. 

10 

KS. 

18 

29-37 

39-59 

38  3 

300 

46-8 

29-8 

86 

79 

SE 

6 

NW. 

28 

0  05 

0  51 

10 

KS. 

10 

X. 

19 

29-90 

29-74 

280 

32-8 

330 

27-8 

86 

84 

W. 

9 

SW. 

22 

T. 

10 

s. 

8 

CS. 

20...                       

29-50 

29-24 

38-6 

35-8 

46-4 

32-7 

91 

88 

E 

12 

NW. 

24 

010 

0-59 

10 

X. 

10 

X. 

21 

29-89 

29-83 

21-0 

23-3 

36-4 

2ii- 1; 

81 

66 

NW. 

21 

w. 

22 

008 

T 

1 

KS. 

7 

1  - 

22 

29-85 
29-41 

29-90 
29-37 

25-1 
35-5 

341 

37-7 

37  0 
42-7 

23-3 
32-5 

96 

97 

70 
76 

X. 
SW. 

24 
18 

SW. 

w. 

14 
20 

8 
10 

KS. 

0-17 

(V0 

10 

N. 

KS. 

24... 

29-64 
29-55 

29-29 

29-50 
29-45 
29  08 

310 
310 
35-2 

33-6 
33-5 

43-8 

390 

34  1 
460 

30-2 
29-3 
33  0 

81 
75 
82 

83 
81 
68 

w. 
w. 
w. 

9 
8 
17 

w. 

XE 
W. 

14 

9 

17 

4 

10 
4 

CK. 

KS. 
CK 

25..'. 

8 
5 

CS. 

26 

T. 

KS. 

27 

29-24 

29-33 

2.5-7 

22-8 

43-8 

22-0 

86 

71 

NW. 

21 

w. 

20 

T. 

8 

KS. 

8 

KS. 

28 

29-52 

29-74 

20  1 

14-3 

28-8 

13-8 

82 

89 

W. 

20 

X. 

10 

T. 

5 

KS. 

29 

29-69 

29-55 

24-8 

31-5 

32-7 

11-2 

50 

80 

SE 

28 

w. 

2S 

T. 

002 

9 

KS. 

10 

KS. 

30 

29-58 

29-45 

35-0 

40-0 

43  0 

310 

72 

88 

w 

9 

SW. 

12 

T 

1(1 

KS. 

31 

29  15 

29-30 

42-5 

29-6 

44-5 

29-3 

80 

67 

SW. 

18 

w. 

30 

0  01 

II    llll 

10 

KS. 

9 

KS. 
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8.. 

9.. 
10.. 
11.. 
12.. 
13.. 
14.. 
15.. 
16.. 
17 

18.. 
19. 
20.. 
21.. 
22.. 
23.. 
24. 
:'■■.  . 
26.. 
27.. 
28.. 


DAT. 


Pressure 
at  32°. 


in. 

29-45 
29-94 
29-58 
29-57 
20-61 
29-51 
29-49 
29-30 
29-66 
30- 12 
29-24 
29-67 
29-96 
29-58 
29-48 
29-52 
29-56 
29  91 
29  66 
29-47 
29-85 
29-27 
29-40 
29-76 
29-81 
29-71 
29-38 
29-45 


29-81 

29-81 
29-40 
29-49 
29-48 
29-56 
29-39 
29-52 
29-85 
29-81 
29-43 
29-88 
29-75 
29-45 
29-36 
29-56 
'."i  76 
29-89 
29-50 
29-64 
29  77 
29-15 
29-72 
29-73 
29-80 
29-41 
29-26 
29-67 


Air  Temperature. 


10-2 

12-2 

25-0 

18 

8-6 

7-3 

[2-8 

220 

14 

-   1-4 

33-5 

2-6 

81 

18-8 

31-6 

2-7 

120 

110 

30- 1 

33  0 

270 

28-6 

11-3 

2-5 

5-8 

19-0 

23-2 

25-3 


13-2 
19-8 
28-5 
18-3 
130 
10  <; 
17-4 
19-7 
10  2 
L6  i, 
19-2 
7-5 
19  0 
32-0 
18-2 
9-8 
13  .; 
25  1 
33-4 
35  -  5 
25-1 
330 
7-4 
8-5 
180 
29-7 
28-3 
231 


30  0 
23-0 
34-0 
29-0 
IN  8 
14-2 
21  2 
300 
25  0 
lfi-S 
34-9 
19-2 
23  1 
36-7 
35-0 
is  5 
23-0 

28  3 
37  9 
53-2 
36-2 
34-6 
33-9 
13-7 
20-5 

29  -  7 
300 
33-6 


10 

19-6 

17 -S 
7-8 
6-4 
9-9 

10-9 

9-9 

-    1-4 

16  4 
1-0 
7.9 

181 

ISO 

1-7 

8-5 

8  0 

250 

32-1 

25  0 

23  2 

7  2 

1-5 

2-8 

15  2 

22-7 

22-5 


Humid- 
ity. 


93 

85 

84 

83 

83 

78 

76 

79 

75 

75 

84 

78 

72 

79 

64 

69 

91 

79 

87 

79 

VI 

90 

87 

79 

90 

87 

90 

SI 

81 

81 

93 

87 

82 

SI 

''7 

92 

90 

.88 

93 

82 

74 

78 

ill 

77 

XII 

87 

88 

80 

Wind. 


S  a.m. 


NW. 

W. 

W. 
NW. 

W. 

W. 

W. 

W. 

W. 
XE 

s\\. 
N. 
W. 
W. 
s\\. 
\. 

N. 
NE 

E. 

E 
NE. 

E. 
NW. 

X. 
NW. 

S. 
NE. 

X. 


mis 

24 
32 
17 
23 
23 
31 
28 
24 
24 
8 
22 
19 
IS 
25 


8  p.m. 


W. 

sw. 

NW. 
NW. 

W. 

W. 

w. 

NW. 

N. 
SE. 
W. 

w. 
w. 

w. 

E. 

X. 

N. 

E 

E. 
NW. 
X  E 

w. 
NW. 

X. 

w. 

E. 
NE. 

NE. 


mte 
26 
32 
13 
30 
22 
24 
40 
24 
16 
15 
30 
13 
28 
23 
28 
7 

s 

20 

12 
10 
23 
20 
1 


Precipi- 
tation 


001 
T. 
T. 


T 
T. 

T. 
T. 
0-20 
T 


0-26 
001 


T. 
T. 
T. 

001 

001 


T. 

010 
T. 

T 
T. 

001 
001 

0-27 


T. 
015 

0-03 


0  05 
001 
001 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


10 


cs. 

KS. 

N. 
('. 


KS. 

(' 
KS. 

C 

KS. 
KS. 
KS. 

CK. 

cs 
KS. 

N. 

KS. 

X. 

c. 

cs 

KS. 

N. 

c. 

cs 


KS. 
N. 
N. 


8  p.m. 


10 


in 


KS. 


KS. 


C. 


CS. 
KS. 
KS. 

N. 
CS. 


KS. 
CS. 

N. 
KS. 


C. 

N. 


10     N. 
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3. 

4 

.i 
6 

7 

s 

n 

10 

n 

12 
13 
14 
15 

Ifi 

17 

IS 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28. 

29, 

30 

31 


DAT. 


Pressure. 


in 
29-51 

29-41 

29-60 

29-74 

29-62 

29  19 

29-87 

29-81 

29-43 

29-81 

29-5 

29-8 

29-72 

20  ■  23 

29  02 

29-34 

30-04 

30-03 

29-86 

29-46 

29-34 

30-05 

30-19 

29-32 

29-53 

29-44 

29  14 

29-94 

29-91 

29-54 

28-94 


29-53 
29-72 

29-73 

29-64 

29-33 

29-58 

29-94 

29-60 

29-66 

29-60 

29-72 

29-77 

29-58 

29-06 

29-14 

29 

30-25 

29-8' 

29-6: 

29-39 

29-43 

30-26 

29-71 

29-49 

29-69 

29-52 

29-58 

29-94 

29-62 

29-33 

29-25 


Air  Temperature. 


19-4 
17-4 
18-8 
15-8 
12-8 
19-8 
-0-9 
12-8 
37  5 
31-1 
27-9 
314 
38-6 
43-4 
461 
21  2 
20  -5 
37-4 
41  8 
450 
42- 1 
26-7 
30 
480 
35  1 
31-3 
26-8 
23-5 
34  6 
41-6 
48-0 


21-8 
13-2 
22-8 
21  1 
27-8 
6-8 
7-7 
32  1 
34-1 
31-4 
34-6 
39-2 
44-9 
53  ■  3 
38-8 
22-2 
24-8 
43-4 
47-5 
53-0 
34-9 
270 
37-8 
56-4 
29-7 
31-4 
20-4 
30-5 
410 
49- 1 
35-6 


a 

£ 


26-8 

23  5 
310 

24  8 
29-1 
29-4 
14-2 
32-2 
470 
36-6 
44  3 
46-2 
51 

64-0 
54-8 
39>3 
28-1 
53-6 
57-3 
630 
54-5 
3.5  - 1 
37-8 
64-2 
36-8 
38-5 
31  4 
33-7 
44-1 
550 
51  6 


18 
1.3-0 

80 
14-6 

8-0 

6-6 
-2-2 

4-8 
32  0 
30-3 
26 

27-8 
35-8 
41 

38-2 
19-8 
190 
24  7 
36  -6 
39-8 
34-8 
250 
25-2 
37-8 
290 
28-8 
19-9 
18-7 
29-5 
37-7 
35-2 


Hi  \tm- 

ITT. 


% 

90 
34 
84 
64 
81 
78 
82 
79 
93 
84 
74 
66 
81 
7S 
63 
84 
62 
61 
69 
64 
71 
82 
95 

80 

.... 

96 
79 
67 
67 
67 
61 


WIND. 


8  a.m. 


NE. 
W. 
SW. 

XE. 
NW. 
w. 

X. 
NW. 
SW. 
NW. 

X. 
SW. 
NE. 

E. 

W. 
NW. 
NW. 

W. 
SW 

E. 

E. 
NW. 
SE. 

W. 

NE. 

XE. 

XE. 

NW. 

SW. 

SW. 

W. 


mis. 

10 

30 

23 

13 

7 

28 

13 

1 

9 

3 

8 

5 

1 

13 
9 
22 
22 
18 
11 
15 
2 

1 

20 
9 
8 
8 

20 
9 

18 
9 

16 


S  p.m. 


NW. 

W. 

X. 

X. 
SW. 

w. 
w. 

SW. 
NW. 

E. 
C. 
E. 
E. 
E. 
W. 
NW. 
W. 

w. 

s. 

SW. 

W. 

w. 

E. 

W. 
XE. 

X. 
NW. 

W. 

s. 

s. 

NW. 


mis 
12 
38 
9 
8 
19 
26 
22 
18 
2:' 
16 
0 
20 
18 
14 
16 
20 

1 

6 
13 
4.3 
16 
13 
14 
22 
14 
16 
22 

9 
15 
32 


Precipi- 
tation. 


0  05 

T. 

0-40 

001 


0  04 


T. 
0  02 


0-02 
0-33 
008 
001 


T. 


0-72 
0-82 


0-30 


016 


Clouds,  to  Tenths 


cc 


111 

001 
002 
0  10 
002 


0(11 


T 

010 
T. 


002 

004 

1 


T 
0  20 

002 
007 
0-02 
0-16 
008 
0-25 
T. 


8  a.m. 


in 


10 


N. 
KS. 
X. 

N. 


KS. 

('. 
.-. 
KS. 

KS. 


cs. 

X. 
KS. 
KS, 

N. 

C. 

(S. 
C'K. 


CS. 

KS. 

KS. 

KS. 
KS. 
KS. 

X. 
KS. 

N. 


KS. 

KS. 


8  p.m. 


10 


5 


KS. 
KS. 
KS. 
KS 

'  - 


KS. 
X. 
CS. 


KS. 


KS. 
KS. 


CK. 
KS. 


N. 
KS. 
N. 
KS. 


KS. 


C.s. 
C. 
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10 

n 

12 

13 

14 

15, 

16. 

17. 

18 

lit 

20 

21. 

22. 

23 

24 

25 

26 

27. 

28. 

29 

30 


Dat. 


Pressure 
at  32°. 


m. 

29-32 
29-73 
29-55 
29-35 
29-59 

29  56 
29-87 
30-07 

30  03 
29-91 
29-52 
29-69 
29-58 
29-33 
29-61 
29-45 
29-67 
29-39 
29-59 
29-98 
30-11 
29-72 
29-67 
29-76 
29-72 
29-50 
29-44 
29-39 
29-61 
29-85 


29-49 
29-71 
29-42 
29  ■  32 
29-64 
29-70 
29-92 
29-96 
30-05 
29-70 
29-53 
29-69 
29-44 
2P-58 
29-50 
29-48 
29-56 
29-33 
29-76 
30-03 
29-88 
29-57 
29-68 
29-68 
29-57 
29-50 
29-39 
29-39 
29-66 
29-74 


Air  Temperature. 


35-8 
38-1 

36-2 
36-3 

35  1 

30 

33-8 

35  1 

38-1 

370 

46-5 

41-S 

41 

40-2 

45  0 

46-7 

46-6 

51 

350 

31-8 

40  -0 

45-6 

57  0 

53-2 

61-1 

560 

44-2 

471 

45  -5 

46-6 


E 

=3 
C 

03 

° 

° 

37-S 

44  5 

45  0 

50-2 

35-8 

45  -6 

52-8 

54-8 

33-6 

53  0 

30  -8 

34-6 

36-3 

43-6 

37-5 

46-2 

33-5 

400 

37-S 

38-3 

49  1 

60-2 

45-7 

51-2 

45  4 

520 

43  s 

52-2 

51-0 

61-2 

52-2 

65  1 

42-2 

54-4 

54-6 

75-3 

35-5 

54-6 

36-3 

43-0 

44-6 

53-8 

57-8 

60-8 

61-2 

70-2 

63-5 

75  i; 

62-0 

76-7 

50-0 

67-0 

47  -7 

51  -0 

59  -0 

63-2 

490 

590 

52-2 

580 

300 

31  -7 

:;:;  :, 

35-0 

33-3 

29-3 

30  0 

300 

29-9 

33 

37-6 

39 

39-6 

37-9 

360 

39-0 

39-3 

400 

34-3 

27-7 

29-4 

38-8 

514 

46-3 

48-4 

19-8 

44  0 

45-0 

41-2 

38-9 


Humid- 

ity. 

c 

S3 

a 

00 
% 

% 

82 

28 

59 

58 

80 

93 

95 

66 

69 

62 

89 

87 

73 

56 

55 

47 

41 

76 

71 

95 

94 

61 

82 

75 

69 

5S 

61 

75 

50 

54 

42 

46 

31 

50 

58 

81 

70 

38 

84 

42 

54 

50 

62 

64 

95 

81 

79 

49 

58 

61 

69 

79 

92 

93 

83 

59 

37 

44 

37 

55 

Wind. 


8  a.m. 


NW. 

W. 

E. 

E. 

W. 
NW. 

N. 

N. 
NE. 

E. 
SW. 

W. 
NE. 
NE. 
NE. 

N. 
NE. 

E. 
NE. 
NW. 

W. 
SW. 

w. 

NE. 
NW. 

N. 
NW. 

N. 
NE. 

E. 


mis 


8  p.m. 


NW. 

S. 

E. 

W. 

W. 
NW. 
NW. 
NW. 

E. 

E. 

W. 
XE. 

N. 

SE. 

w. 

N. 

E. 
NW. 

NW. 
NW. 

S. 

W. 

W. 

E. 

E. 

N. 
NW. 

N. 

N. 
SW. 


nils 

33 

9 

30 

28 

22 

20 

IS 

8 

16 

23 

16 

8 

9 

2 

4 

15 

7 

26 

20 

15 

11 

8 

2 

11 

14 

10 

14 

18 

17 

14 


PRECIPI- 
TATION. 


008 
0-27 

T 

T 


0-30 
001 


0  01 


T. 

0-54 


0-31 
0-24 


0-72 
004 

T 
002 

T 


39 


31 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


10 


KS. 

N. 
KS. 

N. 
KS. 


C. 

KS. 
KS. 
KS. 
KS. 


KS. 


N. 
KS. 


KS. 

KN. 

C. 


8  p.m. 


KS. 
KS. 
KS. 


cs. 

N. 
KS. 
KS. 
KS. 


CK. 

N. 

KS. 


CS. 
KS. 
C. 


s. 

KS. 

KN. 

C. 
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Pressure, 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds, 

ro  Tenths. 

D*Y 

00 

g 

d 

00 

S 

CO 

d 

00 

=3 

5 

i 

S 

53 

00 

01 

A 

48 

54 

51 

64 

62 

63 

62 

52 

60 

44 

40 

50 

64 

66 

65 

94 

77 

58 

58 

55 

57 

97 

80 

82 

72 

54 

89 

68 

42 

37 

60 

S 
d 

00 

i  - 

< 

42 

43 

49 

61 

61 

30 

34 

56 

57 

41 

38 

43 

70 

65 

42 

74 

77 

47 

45 

53 

95 

73 

77 

72 

53 

50 

S6 

59 

45 

35 

68 

8a 

m. 

8  p. 

m. 

eS 
00' 

in. 

B 

d 

00 

in, 

8  a.m. 

8  p.m. 

s 

o 
> 

c 
_o 

V 

3  . 

> 

e 

3 
0 

S 
< 

O 

£ 
< 

■6 

c 

5 

I 

in. 
29-72 
29-67 
29-67 
29-79 
29-83 
29-57 
29-82 
29-95 
29-83 
29-98 
29-90 
29-71 
29-33 
29-73 
29-75 
29-42 
29-60 
29-52 
2971 
29-85 
29-63 
29  33 
29-4S 
29-53 
29-62 
29-76 
29-51 
29-50 
29-52 
29-45 
29-53 

in. 

29-62 
29-60 
29-65 
29-77 
29-68 
29-70 
29-85 
29-74 
29-90 
29-87 
29-73 
29-47 
29-57 
29-80 
29-49 
29-56 
29-46 
29-57 
29-74 
29-73 
29M3 
29-41 
29-48 
29-53 
29-69 
29-62 
29-44 
29-41 
29-45 
29-41 
29-54 

55  -S 

65  C 

69-2 

600 

63  0 

64-8 

50  1 

42-8 

44-5 

35-8 

43-6 

470 

57-3 

46-2 

41-2 

44-5 

48-1 

58  0 

470 

49-2 

48-4 

56-2 

56-6 

52-3 

52-1 

50-4 

50-5 

56-7 

56-4 

60-6 

63-6 

69-4 

73-2 

68-0 

63-8 

63-6 

57-2 

45-9 

46-9 

37- 1 

42  0 

47  9 

52-9 

500 

48-9 

460 

51  8 

50-4 

54-0 

500 

520 

49-2 

60-7 

55-7 

58-4 

47-6 

48-7 

52-4 

630 

57-7 

62-7 

61  3 

82- C 
86-6 
80-3 
80-0 
81-3 
69-3 
59-2 

55  -0 
52-6 
48-9 

56  4 
60-4 
60-6 
55-3 
49-2 
61-4 
59-6 
67-7 
60-3 
60-2 
53-2 
71-3 
63-6 
67-3 
59-7 
55-0 
52-6 
68-3 
66-7 
71-8 
74  4 

418 
56-1 

50-0 
55-9 
52-4 
51-7 
40-4 
36-9 
37  0 
30-2 
32-4 
34-8 
43-4 
40-9 
40-4 
430 
37-3 
49-2 

39  0 
37-8 
47-3 

40  -7 
49-2 
49-8 
47-4 
38-7 
46-2 
48-3 
480 
41-3 
57-2 

W. 

w. 
w. 

3. 

SE. 
E. 
W. 
E. 
NW. 
X. 
X. 

vv. 
w. 
NE. 

E. 

E. 

E. 

\'U 
NW. 

X. 

E. 

E. 

W. 
NW. 

N. 
NE 

E. 

X. 

X. 

w. 

NW. 

mis 

7 

7 

7 

6 

1 

4 

16 

14 

16 

29 

13 

4 

11 

10 

30 

4 

3 

S 

19 

4 

24 

1 

I 

4 

14 

12 

27 

11 

13 

4 

9 

w. 
w. 
w. 

E. 

E. 

NW. 
X. 
XE. 
X. 
X. 
NW. 
W. 
NW. 

s. 

E. 
NW 

E. 
NW. 
W. 
W. 

E. 
X. 

c. 
w. 

X. 
NE. 

E. 
NW. 
NW. 

X. 

W. 

mis. 
11 

9 

6 
11 
11 
20 
20 

5 
23 
17 
12 
12 
15 

1 
29 
10 

2 
18 
15 

1 
24 
12 

0 
13 
20 
19 
11 
6 
12 
13 
0 

2 

4 

5 
2 
8 
\ 
8 
4 

c, 

CK. 

KS. 
KS. 

KS. 
KS. 

4 
2 

c 

5 

CK. 

6 

7 

S   

10 

KS. 

9 

10 

11 

2 

9 
10 
2 
10 
4 

10 
1 
2 
1 
10 
10 
7 
3 

CS. 

12 

8 
5 

KS. 
KS. 

KS. 
KS. 
CK. 
KS 

13 

n  nt, 

M 

001 
0-56 

0  05 

002 
T. 

10 
10 
3 

1 

6 

10 

10 

10 

10 

8 

1 

10 

KS. 
KS. 
KS. 

KS. 

CK. 
KS. 

N. 
KS. 
KS. 
KS. 

C. 
KS. 

16 

CK. 
KS. 

c. 

KS 

18 

19 

20 

c 

21 

22 

23 

T. 

002 

0-25 

KS. 
KS. 
KS 

24 .... 

CK. 

25 

001 

20 

10 
10 

KS. 

002 

)04 

KS. 

28 

29 

2 

CS. 

30 

4 

CK. 

31 
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9 

10, 

n 

12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
IS. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
20. 
27. 
28. 
29. 
30. 


Dai 


Pressure, 
at  32°. 


00 


in 
29-48 

29  00 
29-47 
29-66 
29-87 
29-59 
29-57 
29-94 

30  05 
30  13 
29-91 
29-68 
29-55 
29-55 
29-49 
29-48 
29-66 
29-94 
29-77 
29-55 
29-52 
29-65 
29-64 
29-57 
29-58 
29-58 
29-56 
29-65 
29-68 
29-59 


29-30 

29-57 

29-45 

29-70 

29-7 

29-43 

29-75 

29-94 

30-04 

29-95 

29-C9 

29-58 

29-45 

29-54 

29-40 

29  -48 

29-79 

29-81 

29-60 

29-43 

29-51 

29-58 

29-53 

29-52 

29-51 

29-53 

29-50 

29-63 

29-61 

29-40 


Am  Temperature. 


58-4 
56-2 
57-9 
59-2 
600 
600 
51-8 
40  1 
50-2 
56-7 
610 
67-7 
047 
69-2 
65-1 
78-1 
70-0 
59-6 
54-5 
56-6 
63-2 
65-3 
71-9 
70-0 
70-4 
680 
79-1 
72-4 
72-4 
75-2 


65-4 

58-0 

60-2 

57-4 

58-3 

74-1 

50- 0 

48-3 

50  5 

62 

67-3 

69-5 

75-7 

66-0 

720 

7S-4 

66-5 

58-8 

580 

57-7 

57-9 

66-4 

68-3 

69-8 

74-5 

80 

78-0 

68-8 

70-8 

80-8 


C8 


75  0 

65-8 

76-9 

66-8 

68-8 

82-3 

74-5 

57-S 

57-6 

73-4 

79-7 

S2-8 

88-7 

75 

85 

94-7 

78-6 

68-3 

0-1  -  0 

02-3 

72-8 

770 

81-4 

83-2 

82-5 

890 

90-9 

78-2 

81-6 


48-0 
45-2 
46-9 
45-4 
39-1 
51  7 
49-7 
37-8 
40-8 
39-6 
43-9 
49-4 
55- 1 
01-1 
541 
62-6 
61-9 
50-2 
50-6 
55-3 
57-7 
46-7 
52-4 
58-0 
59-7 
67-2 
69-7 
66-4 
561 
60-4 


Humid- 
ity. 


/o 
71 
42 
53 
70 
36 
52 
76 
47 
51 
4 

46 
43 
60 
68 
68 
65 
54 
39 
66 
97 
81 
53 
47 
52 
60 
95 
77 
55 
56 
54 


Wind. 


8  a.m. 


N. 
NW. 
W. 
N. 
W. 

w. 

NW 

NE. 
N. 
W. 

w. 
w. 

w. 

l\. 

E. 
W. 

w. 

NE. 
NE. 
NE. 

N. 

VV. 
SE. 

E. 
NE. 

W. 

W. 
NE. 

W. 
SE. 


mis. 

.  8 


8  p.m. 


NW 
W. 

NW 

N. 

W. 

W. 

N. 
N. 

W. 

w. 

\Y. 

NW 

NW. 

K. 

VV. 

VV. 

NE. 

E. 

NE. 

NE. 

NW. 

W. 

E. 

E. 

E. 

NW. 

N. 

W. 

SE. 

E. 


mh 
14 

7 
18 
11 

2 

15 

19 

17 

8 

5 

15 

11 

7 

10 

20 

15 

12 

5 

12 

4 

15 

4 

7 

11 

11 

13 

8 

7 

3 

14 


Precipi- 
tation. 


0-S4 


001 


0  02 
011 


T. 

0-01 


018 
01 


0-01 


Clouds,  to  Tenths 


X  a.m. 


Ill 


10 


CK. 


KS. 
KS 
K. 


CK. 
CK. 
CS. 

cK. 

KS. 

N.  - 
N. 
KS. 


8  p.m. 


KS. 

c. 

CS. 
KS. 

CK. 


in 


CK. 

CK. 
KS. 


KS. 


C. 

CS. 
KS. 


CS. 
KS. 

N. 


cs. 


.c. 

cs. 

KS. 

CS. 

KS. 

CK. 

CK. 

CK. 
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Pressure 

Humid- 

Precipi- 

AT 32°. 

Air  Tem 

PERATURE. 

ity  . 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a. 

n. 

Sp. 

n. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

E 

e 

00 

i 

d 

00 

S 
eg 

QO 

£ 
d 

00 

3 

£ 

3 
jjj 

S 
a 

OO 

B 

d 

OO 

£ 

a 

OO 

E 

d 

'oo 

c 

a 
u 

s 

'o 

0 

I 

c 
'*- 

— 

3 

c 
> 

c 

3 
O 

£ 

< 

p 

3 

0 

£ 
< 

e 

3 

in. 

in 

0 

• 

■ 

' 

% 

% 

nils. 

nils. 

in. 

in 

• 

1 

29-40 
29-59 

29-48 
29-64 

82-1 
69-8 

79-5 

75-7 

94-8 
84-6 

72-9 

670 

62 
04 

58 

58 

w. 
w. 

14 
7 

NW. 
E. 

10 

11 

8 

KS. 

2 

001 

002 

10 

KS. 

3 

29-77 
29-65 

29-68 
29-58 

740 
76-3 

79-7 
690 

86-5 
86-8 

58-2 
01  4 

55 
66 

42 
93 

NE. 
E. 

5 
5 

10. 
W. 

10 

6 

4 

105 

3 

<s. 

10 

CS. 

5 

29-55 
29-39 
29-50 
29-60 

29-34 
29-47 
29-50 
29-51 

700 
68-3 
61-2 
68-2 

75  2 
550 
69-2 
680 

83-8 
760 
76-4 
78-6 

60-7 
55  0 
54-5 
570 

96 
47 
60 
57 

87 
62 

46 
60 

SW. 

NW. 
NW. 

\\ 

2 
24 
18 

(i 

SW. 

NW. 

NW. 

\V 

13 

26 

15 

3 

o 

10 
1 
1 

N. 
KS. 

('. 
KS. 
KS. 

6 
3 

KS. 
KS. 

0 

7... 

8...     .               

5 
6 

KS. 
KS. 

y   . 

29-33 

29-32 

71-2 

68  o 

SI-0 

62-6 

65 

80 

SW. 

12 

SW. 

0-43 

8 

10          ..... 

29-51 

29-57 

59-2 

61-2 

700 

57-4 

69 

46 

NW. 

24 

NW. 

7 

3 

K. 

n 

."1  64 

29-53 

65-2 

630 

74  2 

50-7 

49 

59 

N. 

13 

S. 

5 

7 

CS. 

12 

29-26 

29-23 

59  0 

71-7 

80-4 

55  5 

73 

52 

XI.. 

23 

vv. 

27 

T. 

0-82 

9 

KS. 

13 

29-22 

29-58 

29-36 
29-66 

68-8 
60-5 

60-4 
66-3 

82-4 
76-2 

59  li 
50-4 

60 
61 

64 
60 

w. 

NW. 

17 
19 

w. 

N. 

18 
13 

4 
3 

i  S. 
KS. 

3 

1-1 

KS. 

15 

29-75 

29-77 

63-1 

68-9 

78-0 

53-3 

65 

57 

SW. 

8 

N. 

14 

in                                       

29-84 

29-69 

700 

070 

78-0 

570 

52 

53 

N. 

5 

SW. 

1 

8 

CK. 

17 ,.. 

29-53 
29-43 

29-43 
29-41 

63-7 

70-7 

690 
75-6 

76-9 
86-0 

62-5 

64-4 

71 
72 

85 
50 

s. 
w. 

13 
6 

E. 

w. 

1 
14 

10 

7 

KS. 

KS. 

1 
2 

CK. 
CK. 

18 

T. 

19 

29-48 

29-44 

29-41 

29-51 

69  2 
68-8 

73-2 
62-8 

84-8 

77-2 

59-6 
61-3 

57 
57 
58 
62 
70 

48 
83 

w. 
w 

8 
5 
10 
3 
9 

w. 

NW 

10 

7 

1 

10 

8 

4 
3 

CK. 

3 
r, 

KS 

20 

0-20 

CS. 

21 

29-63 
29-70 
29-56 

29-65 
29-61 

29-50 

650 
65-3 
65-7 

60-0 
70-2 
65-2 

78-7 
800 
80-3 

55-3 
500 
55-8 

55 
53 

89 

N. 

w. 

E 

SW. 
SW. 
NW 

22 

1 
10 

CS 

23 

0-09 

8 
3 

KS 

N 

24 

29-48 

29-53 

68-7 

63-3 

78-5 

61-8 

72 
39 
42 

68 

54 

W 

3 

N 

20 

0-05 

T 

( :s 

7 

KS 

25 

29-73 

29-71 

04-7 

040 

76-8 

52-8 

60 

N 

14 

W 

6 

"i 

CS 

2ti 

29-76 

29-62 

29-61 
29-52 

67-6 

67-7 

64-4 
77-7 

81-2 
85-7 

49-8 

55-4 

60 
70 

N. 
C. 

3 

n 

E. 
W. 

7 
15 

27 

4 

CK. 

0 

CK 

28 

29-65 

29-64 

76-4 

S0-7 

88-3 

68-8 

7? 

61 

W. 

6 

NE. 

5 

T 

3 

CK. 

<> 

KS. 

29 

29-69 

29-56 

751 

75-S 

87-1 

64-3 

56 

60 

NW. 

5 

E. 

fi 

4 

CS. 

4 

c. 

30     . .                       

29-67 
29-73 

29-67 

29-57 

75-8 
75  0 

720 

760 

87-8 
89-5 

63-8 
62- 0 

63 

68 

64 

52 

NE. 
C. 

7 
0 

SE. 
NE. 

2 
10 

1 

1 

CK. 
C. 

3 

CS 

31 

512  METEOROLOGICAL   TABLES 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Toronto,  Ont. — August,  1913. 


Pressure. 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

Am 

Temperature. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths 

Day. 

8  a.m. 

8  p.m. 

1 

8  a.m. 

S  p.m. 

d 

oc 

03 
OO 

d 

i 
'3 

3 

s 

'2 

00 

% 

S 

d 

OO 

07 
/o 

B 

5 

_o 
> 

c 

a 
t- 

5 

>> 

> 
mis. 

s 

X 

00 

in. 

e 

d 

00 

in 

3 

O 

£ 
< 

5 

O 

s 
< 

a 

s 

ill. 

in . 

° 

■ 

0 

• 

mix. 

29-62 

29-68 
29-54 
29  61 
29-76 

29-63 
29-58 
29-49 
29-64 
29-65 

73-2 
71-2 
75-2 
63-3 
65- 1 

740 
73-8 
650 
65-8 
66-3 

84-0 
SO- 7 
85-2 
760 
76  -9 

67-7 
62-0 
640 
57-2 
.51  9 

55 
43 
52 
03 
62 

43 
55 
92 
50 

72 

NW. 

XW. 
W. 

XE. 
N. 

15 

7 
8 
7 
3 

N. 
SW. 
NE. 

N. 
S. 

6 

8 

3 

14 

11 

2 

0-24 

10 

N. 

4 

5 

8 

KS. 

6             

29-64 
29-67 
29-55 

29-60 
29-62 
29-49 

68-2 
67-2 
69-5 

08-2 
680 
75-6 

80-4 
77-0 
82-7 

57-8 
610 
61-2 

58 
67 
84 

58 
70 
67 

S. 
E. 
E. 

1 
16 
8 

E. 
E. 

SW. 

7 
12 
18 

T. 
T. 

8 

KS. 

10 

KS. 

8 

9 

KS. 

6 

KS. 

<J 

29-56 

29-55 

67-2 

73  0 

80-0 

60S 

91 

87 

SW. 

17 

w. 

6 

0-24 

0-22 

10 

N. 

10 

KS. 

10 

29-56 
29-88 

29-69 
29-81 

70-9 
57-2 

64-4 
58-3 

75-6 
680 

640 
49-7 

94 
61 

56 

77 

w. 

NE. 

11 
11 

N. 

SE. 

11 
2 

0-31 

10 

N. 

11 

4 

('. 

12                         

29-78 
29-68 
29-70 
29-67 
29-62 
29-62 

29-65 
29-65 
29-64 
29-60 
29-57 
29-56 

64  0 
690 
700 
68-3 
73-0 
80-0 

66-1 
67-9 
68-8 
720 
74  -8 
7S-2 

76- 1 
79  1 
83-7 
87  -1 
920 
920 

54-3 
54-0 

59-2 
60  0 
60 -8 
68-8 

75 
58 
61 
77 
73 
62 

66 

74 
70 
72 
81 
74 

E. 
X. 
X. 
E. 

si:. 
w. 

IS 
3 
2 

7 
2 
2 

E. 

SW. 

s. 

E. 

N. 
NE. 

8 
1 
4 
7 
20 
1 

2 

"C. 

4 
6 

C. 

13 

C. 

14 

15 

0  07 

0  26 

019 

2 

16...    .     -. 

CK. 

10 

X. 

17 

18    .               

29-68 

29  9:; 

29-72 
29-92 

78-8 
04-9 

76-4 
64  3 

89-2 
76-5 

68-0 
61-3 

61 

57 

58 
65 

NW. 
E. 

7 
24 

E. 
E. 

9 

5 

2 
6 

cs. 

CK. 

4 
1 

('. 

19 

('. 

2il            

29-90 
29-79 
29-35 
29-44 
29-52 
29-78 

29-86 
29-54 
29-28 
29-51 
29-66 
29-61 

00-7 
68-4 
690 
61-4 
62  0 
55  0 

671 

71-2 
64-2 
64  0 
550 
590 

75 -9 

80-5 
74 -S 
72-3 
73-9 
65-5 

55  a 

60-8 
64-2 
58-7 
50-0 
42-2 

59 
65 
94 

74 
75 
02 

58 

•SO 

79 
66 
67 
75 

E. 
SW. 
SW. 
NW. 

W. 
NE. 

20 
10 
14 
17 
11 
C 

E. 
NW. 
NW. 
NW. 

X. 

s. 

12 
8 

IS 
7 

18 

11 

0  02 
002 

0  54 

6 
10 

8 
4 
1 

CK. 

N. 

KS. 

C. 

C. 

1 

10 
8 

1 
1 

C. 

21 

KS. 

22 

X. 

23                  

24                  

e. 

25    

c. 

2fi 

29-40 

29-40 

660 

68  0 

85-2 

58-9 

83 

62 

SW. 

17 

NW. 

10 

0  03 

10 

N. 

27          

29-61 

29-74 
29-32 
29-42 
29-70 

29-72 
29-40 
29  28 

29-59 
29-73 

62-4 
60-9 
64-6 
600 
65-4 

63-7 
63-7 
64-7 
66-6 
58-0 

76-4 
65-8 
77-0 
72-0 
75-2 

55-2 
550 
59-8 
52-8 
50-4 

75 
86 
80 
75 
67 

72 
84 
63 
91 
88 

w. 

E. 

NW. 
W. 
W. 

7 
12 
15 
11 

2 

N. 
SE. 
W. 

w. 

SE. 

11 

12 

18 

9 

9 

001 
T. 

009 

T. 

0-03 

9 
10 

KS. 

10 
10 

28            

X. 

29                                            

KS. 

30 

31 

3 

CS. 

9. 

10 

11 

12 
V.',. 
14 
15. 
16. 
17. 
IS. 
19. 
20. 
21 


23. 
24 
25. 
26. 
27 
28. 
29. 
30. 
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Day. 


Pressure 
at  32°. 


30  14 
29-80 

29  5 
29-59 
29-9G 

30  12 
3001 
29-67 
29  63 
29-59 
29-44 
29-30 
29-44 
29-83 
29-95 
29-77 
29-51 
29-75 
29-85 
29-62 
29-70 


in  . 

29-81 
29-72 
29-67 
29-75 
29  74 
29-76 
29-62 
29  81 
30-07 
29-97 

29  59 
29-50 
29-80 
30-02 

30  05 
29-86 
29-48 
29-61 
29-53 
29-29 
29-33 
29-62 
29-88 
29-80 
29-63 
29-67 
29-84 
29-63 
29  58 
29-57 


Air  Temperature. 


64  9 
70-6 
67  7 
59  0 
59-2 

65  2 
67-2 
70-3 
52-4 
'..  I 
56 

63  3 
52-1 
40  7 
52  0 
580 
62 

;,;  ii 
56-5 
59-3 
58-0 
52-2 
47-2 
53-8 
55-3 
620 
49-1 
49  1 
54-7 
48-9 


67  Ii 
70-0 
73-4 
GO  4 
58-2 

60  1 
73  9 
62-3 
50-3 
55-2 
60-5 
62  ii 
45-7 
44  -2 
530 
60-4 
66-2 
52-6 
56-5 
62-8 
52-2 
50-5 
47-5 
57-8 
62-2 
49-7 
48-8 
54-0 

61  S 
51   7 


78  0 

57- 

85  4 

59- 

81-5 

63- 

74  -4 

58- 

2-0 

52 

76  8 

51 

84-8 

50- 

770 

62- 

ii.',   1 

47- 

67  0 

42 

68  8 

42 

73-8 

57 

62  ii 

44 

58-7 

35 

600 

39 

68-7 

47 

68-9 

59- 

670 

52 

6S-7 

47 

6.S  •  s 

51- 

63-2 

52- 

61  -0 

47- 

61-2 

40 

640 

40 

77  s 

48- 

65-3 

49- 

63-9 

42- 

701 

40 

720 

45 

61-8 

46- 

Hi  mid- 

itv. 

E 

g 

s 

p. 

■x. 

OC 

Of 

• 

% 

o 

76 

72 

6 

96 

78 

68 

75 

55 

78 

53 

64 

51 

68 

84 

60 

49 

76 

52 

66 

69 

63 

68 

39 

72 

68 

50 

79 

52 

68 

66 

88 

91 

92 

63 

90 

74 

84 

.91 

94 

76 

84 

65 

76 

79 

80 

70 

91 

96 

Sll 

78 

65 

79 

75 

71 

82 

73 

64 

72 

87 

Wind. 


8  a.m. 


XE. 
NE 

X. 
XF 
XE 
NE 
XE 

X. 
XE 
XE 
XE. 

X. 
NW. 

X. 

SE. 

SE. 
SW 
XE 
XE 
.-E. 
SW. 

w. 
w. 

s. 

E. 
SW. 

w. 
w. 
w. 

XE 


mis 


S   |i  HI. 


E. 
E 

XE. 
E 
E. 
E. 
s. 
X. 
SW. 
E. 
SE 
X 

NW. 
SE 
E 
SE 
-\\ 
SE 
E. 
E. 
NW. 
SW. 
NW. 
E 
SW 
E 
X. 

w. 

X. 
X. 


mis. 
9 
(i 
11 
14 
4 
4 


Precipi- 

TATION 


008 

T 


006 


ii  :;; 
T. 


0-22 


ii  in, 
1 


0-09 
0  02 


007 


Clouds,  to  Texths. 


8  a.m. 


KS. 
KS. 

X. 
KS. 


KS. 


CK. 

cs 

KS. 


cs 

X. 

cs 

KS. 


KS. 
KS. 

KS. 


KS. 

CK. 

CS 

KS. 


S  p.m. 


CS. 
KS. 
KS. 


C. 

KS. 
KS. 
KS. 


C. 
X. 

KS. 


X. 
KS. 

KS. 


86263—33 
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Pressure, 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

a 

as 

00 

s 

p. 

CO 

a 

GO 

a 
p. 

00 

a 

3 

a 
§ 

a 

3 

s 

a 

00 

0 
d 
00 

Q' 

a 

a 

Q 

>> 

'3 

a 
0 

0) 
H 

3 

'0 

_o 

> 

a 

00 

in. 

.a 
p. 
00 

in. 

c 
3 
0 

a 
< 

T3 

a 
3 

E3 

3 
O 

a 
< 

3 

in. 

in. 

» 

• 

• 

• 

% 

% 

mis. 

nils. 

1 

2 

29  ■  47 

29-38 

52-2 

55-9 

70-2 

46-2 

53 

00 

N. 

7 

E. 

i; 

29-12 

29  13 

56-2 

56-5 

61-3 

51-2 

97 

87 

SE. 

9 

N. 

12 

004 

0-07 

10 

N. 

3 

29-35 
29-63 
29-67 
29-73 

29-77 

29-49 
29-64 
29-64 
29-74 

56  1 
46-1 
56-5 
6°  ■  2 

50-3 
52-1 
61-7 
64-5 

58-9 

66-7 
7:,  8 
81-4 

50-0 
38-4 
47-2 

57-2 

80 
Ml', 
83 

5 

89 
75 
Oil 

N. 
W. 

NW. 

N. 

21 
4 
5 
9, 

N. 
C. 
E. 

N. 

10 

0 
9 
5 

8 

8 
5 

CK. 
KS 

10 

KS. 

6 

7 .... 

29-66 

60-2 

63-5 

78-2 

52-7 

81 

73 

NE 

6 

NE. 

9 

8 

29-71 

29-65 

580 

64-5 

74-8 

530 

95 

83 

NE. 

0 

E. 

13 

5 

f'S. 

5 

CS 

9 

29-67 

29-66 

60-2 

64-6 

74-0 

57  8 

95 

87 

N. 

6 

NE. 

10 

0 

OS. 

4 

c. 

10..... 

29-70 

29-56 

60  4 

65-3 

790 

570 

97 

85 

NE. 

3 

E. 

14 

1 

CK. 

11     .                              ......... 

29-40 

29-59 

65-3 

520 

68-8 

51-8 

88 

70 

SW. 

5 

W. 

12 

015 

4 

I'S 

10 

KS. 

12    

29-67 

29-57 

45-9 

47-4 

63-2 

39-3 

73 

85 

w. 

13 

NW. 

23 

0-07 

in 

KS 

13 

29-81 
29-98 

29-93 
29-78 

44-0 

42-5 

44-5 
46-7 

56-3 
59-6 

39  S 
33-6 

00 
79 

65 

52 

NW. 

NW. 

14 
5 

NW. 
W. 

13 
2 

14   

15                               

29-65 

29-71 

29-62 

'29-73 

47-6 
411-2 

50  0 
54-8 

65-4 

62 -5 

42-0 
43-4 

89 

86 

82 
72 

NE. 

N. 

0 

4 

SE 
E. 

12 
3 

3 
10 

cs. 

KS. 

3 

8 

CS 

16 

KS. 

17 

18 

29-75 
29-35 

29-54 
29-62 

53-S 
57-6 

560 
45-9 

57-0 

60-3 

50-7 
450 

88 

88 

93 
62 

NE. 
SW. 

21 
17 

E. 
NW. 

28 

18 

0-20 

0-15 
T, 

10 

2 

2 

KS. 

CS. 
KS. 

10 

3 

N. 
KS. 

19... .... . 

29-73 

29-46 

39-6 

45  -0 

46-4 

35  0 

67 

53 

NW. 

8 

E. 

30 

T. 

10 

cs. 

10 

KS. 

20 

28-88 

28-69 

38-7 

39-8 

460 

37-4 

SO 

84 

NW. 

12 

W. 

9 

012 

001 

10 

N. 

10 

KS 

21 

22 

09.0" 

29-57 

37-6 

390 

45-3 

36-2 

or, 

65 

vv 

°7 

NW. 

16 

>> 

c 

29-82 

29-77 

39-3 

42  -4 

46-6 

32-7 

72 

89 

w. 

6 

S. 

14 

T. 

0  05 

10 

KS. 

10 

N. 

23 

29-64 

29-73 

54-1 

47-9 

590 

42-2 

67 

84 

SW. 

25 

SW. 

5 

009 

001 

8 

KS. 

10 

N. 

24                        

29-60 
29-56 
29-60 
29-46 
29-25 

29-42 
29-61 
29-52 
29-46 
29-54 

51-2 
45-8 
37-5 
45-6 
51-4 

530 
47  7 

44-7 
45-9 
48-6 

53  7 

54-8 
47-8 
52-7 
51-7 

45-6 
44-5 
35-8 
37-9 
44-3 

91 
S4 
81 
91 
89 

98 
71 
80 
78 

S2 

SW. 

N. 
N. 

w. 

E. 

11 

1(1 
11 
6 
8 

SE. 
N. 
W. 
N. 
W. 

2 
10 

4 
11 

8 

0-26 
001 

0-70 

10 
4 

10 
10 

KS. 

CK. 

KS. 
KS. 

10 
4 

10 
4 

10 

N. 

25                                       

CK 

20                         

KS. 

"27                               

KS. 

28 

0-34 

001 

KS. 

29 

30 

29-61 
29  -68 

29-55 
29-79 

44-9 
35  0 

41-8 
34-8 

49-7 
41-8 

41  5 
34-2 

7s 
83 

90 
71 

NW. 
NW. 

3 
9 

N. 
NW. 

10 
11 

001 

014 

10 
2 

2 

KS. 
C. 
KS. 

10 
10 

N. 
KS. 

31 

29-98 

30  02 

29-9 

32-8 

40-3 

26-9 

72 

73 

NW. 

8 

W. 

17 

T. 

8 

KS. 
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Pressure 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

00 

a 

d 

OO 

S 

a! 

00 

d 

00 

3 

£ 
=8 

s 

a 

| 

a 
5 

a 

oo 

/O 
68 
82 
73 
71 
88 
93 
95 
81 
95 
92 
78 
81 
92 
74 
70 
72 
79 
85 
99 
80 
95 
93 
66 
73 
78 
76 
67 
SI 
92 
90 

a 

d 

00 

% 
68 
69 
87 
69 
60 
88 
70 
68 
93 
75 
90 
68 
87 
70 
70 
84 
76 
98 
93 
78 
96 
82 
98 
56 
50 
75 
79 
84 
82 
86 

8  a.m. 

8  p.m. 

a 

00 

a 

d 
oo 

8  a.m. 

8  p.m. 

c 
o 

u 

CO 

.a 

Q 

O 

> 

c 
o 

H 

Q 

0 

I 

I 

< 

■a 
a 

G 
O 

C 
< 

•a 

a 

1 

in. 

29-91 
29  95 
29-80 
29-72 
29-95 
29-85 
29-62 
29-23 
29-12 
28-49 
29-38 
29-77 
29  51 
29-77 
29-94 
29-66 
29-66 
29-55 

29  48 
29-54 
29-76 
29-70 
29-62 
29-53 
29-95 
29-69 

30  06 
30  00 
30-05 
29-90 

in. 

29-85 
29-89 
29-52 
29-87 
29-86 
29-65 
29-44 
29-2-s 
28-31 

29  14 
29-60 
29-53 
29-65 
29-93 
29-77 
29-66 
29-59 
29-52 
29-30 
29-71 
29-62 
29-53 
29-75 
29-83 
29-64 
29-91 

30  04 
29-99 
30  03 
29-86 

O 

340 
38-4 
460 
39-7 
31-6 
31-5 
40-3 

50  3 
34-5 
34-6 
300 
32-2 
46-6 
38-6 
35-3 
34-1 
34-2 
43-7 
47-0 
51-6 
410 

51  5 
46-6 
39-8 
30-4 
42-8 
28-4 
34-2 
34-2 
40-6 

400 
43-5 

48 -3 
35-6 
43-6 
43-8 
.54  -0 
45-9 
41-7 
300 
320 
42-5 
42-9 
34-8 
36-5 
36-8 
42-0 
45-3 
55-3 
46-5 
45-3 
59-4 
41-7 
38-6 
42-8 
360 
31-6 
38-8 
38-3 
43-2 

48-2 
54-4 
52-8 
48-3 
50-6 
55-3 
61  4 
56-1 
45-9 
'46.5 
35  4 
43-0 
52-7 
4.5  -8 
40-6 
37-2 
49-9 
40-0 
560 
610 
46-8 
63  -0 
63-6 
45-0 
47  4 
44  7 
36-7 
41-8 
41-3 
46-2 

32-5 
38-3 
39-8 
35-4 
30-3 
29-9 
38-7 
45-8 
33-6 
29-6 
270 
29-9 
390 
34-3 
340 
33-3 
310 
40-8 
45-2 
46-5 
41-3 
45  -4 
41-5 
36-6 
29-S 
35-9 
27-6 
30-7 
32-2 
380 

W. 
NW. 

W. 
NW. 
"  W. 

w. 

N. 

SE 

\. 

s. 

w. 

vv. 
sw. 
w. 

NW. 
X. 
SW. 

w. 

E. 
NW. 

E. 
E. 
NW. 

N. 

NW. 

W. 

E. 

NE. 
N. 
W. 

mis. 
24 
11 
21 
13 
11 

7 
11 
13 

10 

24 

13 

8 

9 

4 

7 

17 

25 

12 

13 

lil 

5 

19 

13 

2 

3 

25 

9 

7 

14 

W. 
SW. 
.SW. 
NW. 

W. 

W. 

N. 
SE 

N. 

s. 

VV. 

w. 
SW. 

w. 

NW. 
N. 
SW. 

w. 

E. 

NW. 

E. 

E. 

NW. 

N. 
NW. 
W. 
E. 

NE. 
N. 
W. 

mis. 

20 

14 

20 

9 

11 

9 

8 

14 

20 

27 

13 

10 

9 

9 

8 

7 

22 

13 

19 

6 

4 

15 

10 

12 

27 

12 

31 

9 

25 

6 

in. 

iii. 

2 

3 

002 
007 

0-02 

8 
10 

KS. 
KS. 

10 

N. 

4 

5 ..-.    . 

6 

7 

3 
10 
10 
10 
10 

4 
10 

6 
10 

8 

3 
10 
10 

8 
10 

CS. 

N. 

N. 

N. 
KS 
CK. 

N. 
CK. 
KS. 

C. 
CS. 
KS. 

N. 

C. 

s. 

10 
10 
10 
5 
10 
4 
3 

KS 

8 

0  21 
011 
0  02 

T. 

T. 

T. 
002 

0-36 
1-60 
001 
T. 

015 
T. 

KS. 

9 

N. 

10 

KS 

11 

KS. 

12 

C. 

13 

CS. 

14 

15.    . 

10 
10 

8 
10 
10 

s. 

16 

KS. 

17... 

KS. 

18 

0  34 

010 

002 
001 

009 
0-61 

002 
0-04 

T 

N. 

19 

KS. 

20 

21 

10 
10 
9 
9 
5 
4 

10 
10 
10 

KS. 

22... 

N. 

23 

24 

10 

1 

KS. 

c. 

KS. 
KS. 

25 

CS. 

26 

10 
10 
10 
10 
10 

KS. 
KS. 
KS. 
KS. 

N. 

C. 

27  . 

KS. 

28 

KS. 

29 

001 

T 

KS. 

30 

86264—33-, 
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METEOROLOGICAL    TABLES 


Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Toronto,  Ont. — December,  1913. 


9. 

10 

u. 
12. 

13. 

1-1 

15. 

16. 

17. 

18 

19 

20. 

21. 

22, 

23. 

24 

25. 

26 

27. 

28. 

29.. 

30. 

31. 


Day. 


Pressure. 

AT  32°. 


29-8-1 

29-95 

29-87 

29-55 

29-39 

29-69 

28-99 

29-18 

29-88 

29-39 

29S1 

29-6 

29-74 

29-48 

29-85 

29-5 

29-44 

29-50 

29  74 

29-48 

29-53 

29-93 

29-69 

29-57 

29-65 

29-39 

29-92 

29-89 

29-74 

29-61 

29-65 


29-89 
29-86 
29-76 
29  -38 
29-41 
29-49 
29  05 
29-79 
29-67 
29-44 
29-81 
29-65 
29-64 
29-75 
29-74 
29-54 
29-42 
29-78 
29-55 
29-36 
29-67 
29-95 
29-43 
29-68 
29-42 
29-66 
29-96 
29-88 
29-57 
29-69 
29-73 


Air  Temperature. 


42  2 
410 
40-5 
38-2 
38-8 
32-5 
44-7 
25-3 
25-8 
340 
15-2 
32-8 
33 
37-5 
24  4 
36-2 
34-6 
30-8 
27-3 
30-3 
29-3 
29-8 
32-6 
34-2 
31-2 
20-1 
6-8 
220 
30  3 
33-2 
260 


s 


• 

° 

440 

52-6 

45-4 

40-0 

350 

50-4 

42-5 

46-9 

400 

53-7 

38-8 

41  0 

290 

50-7 

26  2 

300 

32-5 

37-2 

32-5 

39-6 

22-2 

32-5 

36-9 

49-2 

380 

44-7 

330 

43-6 

37-2 

43-8 

37-8 

40-2 

350 

40-3 

23-7 

35-3 

33-6 

38-4 

37-2 

39-2 

28-7 

37-2 

330 

35-6 

35-5 

36-8 

320 

37-0 

30-4 

32  -4 

14-8 

31  0 

16-8 

24-4 

29-2 

300 

30-2 

33-3 

30-8 

36-3 

25-4 

34-2 

42-2 
40-5 
34-8 
30-9 
38 
320 
28-8 
23  6 
19  (i 
32-5 
14-6 
21-8 
30-3 
330 
220 
35-3 
33  0 
23-4 
200 
28-3 
28-7 
27  -4 
270 
31-4 
30-4 
14-8 
6-4 
15-6 
27-8 
29-4 
255 


Humid- 
ity. 


\ 
91 
97 
72 
83 
86 
75 
98 
81 
85 
75 
74 
80 
91 
89 
54 
95 
87 
89 
85 
88 
83 
80 
91 
93 
87 
78 
76 
90 
80 
SO 


86 
95 
82 
76 
83 
79 
68 
S5 
73 
78 
83 
81 
92 
73 
66 
S8 
88 
86 
SI 
70 
83 
82 
96 


Wind. 


S  a.m. 


E. 

N. 

NW. 

W. 

w. 

N. 
S. 
NW. 
W. 
W. 

w. 
w. 

\Y" 

w. 

NW. 
W. 
W. 
W. 
W. 

w. 
NW. 
NW. 

SE. 

NW. 

NE. 
N. 
N. 
W. 
W. 

w. 

w. 


mis. 

8 

5 

21 

15 

11 

9 

13 

30 

12 

22 

15 

11 

7 

17 

7 

12 

28 

14 

9 

4 

7 

7 

25 

8 

7 

20 


8  p.m. 


NE. 

W. 
NW. 

W. 

W. 

E. 
NW. 
NW. 

svv. 

NW. 

W. 

w. 
sw. 

N. 

w. 
w. 

w. 

N. 
SVV. 

w. 

NW. 

s. 

s. 
NW. 

N. 
N. 
W. 
W. 
W. 
W. 
E. 


n\h 

15 

5 

S 

10 

12 

25 

26 

17 

26 

16 

16 

6 

13 

16 

12 

17 

13 

9 

15 

17 

9 

11 

5 

8 

19 

20 

5 

4 

16 

y 

23 


Prectpi 

tation. 


0  01 


014 
0-04 


001 


0  01 
T 


I 


0  01 


0-82 

T 


Clouds,  to  Tenths 


S  a.m. 


10 


KS. 

KS. 
('. 
KS. 

KS. 


C. 

KS. 

N. 
CS. 
KS. 
KS. 


KS. 
C. 

CS. 

N. 
CS. 
KS. 
KS. 

C. 
CS. 
KS. 

s. 

N. 
KS. 
KS. 


KS. 
KS. 

N. 
CS. 


8  p.m. 


10 


KS. 
KS. 


KS. 

KS. 


KS. 
KS. 


CS. 


KS. 


KS. 
KS. 
KS. 
KS. 
KS. 

N. 

N. 
KS. 


KS. 
KS. 
C. 
KS. 
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l 

2.. 
3.. 
1 

5.. 
6 

7.. 
8 .. 
9.. 
10.. 
11.. 
12.. 
13 
14 
15.. 
16.. 
17. 
18 
1!) 
20 .. 
21 
22 
23 
24 
25 
26. 
27. 
28 
29. 
30 
31 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


r 


in, 
2908 
29-95 

29  10 
28-70 

30  09 
30-09 
30-25 
29-48 
30-44 
30  05 
29-74 
29-42 
30-5 
30-46 
30- 17 
30  00 
29-69 
29-63 
30  09 
29-99 
29  86 
29  94 
29-92 
29-75 
29-65 
29-48 
29-29 
29-68 
3016 
29-81 


3001 
29-55 
2805 
29-48 
30-37 
30  07 
3011 
30  00 
30-29 
29-99 
29-57 
30  12 
30-46 
30  30 

29  97 

30  07 
29-54 
29-33 
30- 18 
."I  4:; 
30  04 
30-17 
29-33 
29-68 
29-76 
29  22 
29-42 
29-99 
29-9 
29  83 


Air  Temperature. 


32-7 

28-5 
37  0 
18-5 

in  9 

15-8 
is- 1 
6-7 

-  3-3 
18  0 
29-9 
30-3 

-  6-5 
7-6 


29-50    29-27 


24-8 

36-2  • 

3S-4 

39-0 

13  5 

14-8 

22-8 

26-6 

18-9 

30-7 

27  0 

16-3 

22-8 

60 

-  0-6 

24-5 

38-6 

31-2 

37-8 

380 

15-0 

1-1-9 

20-9 

7-1 

5-2 

9-5 

27  7 

35-2 

4-0 

3-6 

19 

35  0 
•  36-0 
450 
32-6 
12  1 
38-5 
15  l 
25  1 
37-7 
25-5 
20-2 
39-7 
13-9 
3-6 
7-3 
31-7 
42-9 


37  0 
39  0 

38  3 
20 
16-4 
23  1 
18-7 
13  6 
11  3 
27  -9 
37-2 
31-0 

7-9 
25- 1 
35-8 
38-3 
460 

39  4 
15  9 
42-3 
26-9 
31-6 
40-4 
32-2 
27-5 
41-5 
23-9 
13-6 
25-5 
320 
44-8 


31-5 
20  -4 
340 
15  0 
10  9 
11-3 
71 
5-2 

-  4-8 
90 

27-2 

4-0 

-11-3 

0-3 

19 

34  8 

35  4 
32-6 
10  7 
121 
151 
14  7 
16-6 
24-5 
19  4 
13-8 
13-9 

3-6 

-  11 
6-8 

31-2 


Humid- 
ity. 


82 
85 
82 
84 
63 
83 
85 
81 
65 
70 
84 
89 
61 
79 
79 
87 
86 
73 
77 
79 
59 
67 


Wind. 


S  a.m. 


% 

66 
65 

89 
62 
6" 
86 
65 
68 
68 


M 
87 
87 
74 
79 
56 
58 
88 
67 
56 
65 
55 
52 
80 
ss 
78 


W. 

S. 

E. 

W. 
NW. 
XE. 
NE. 
NE. 

W. 
SW. 

S. 
NW. 

W. 
SW. 

s\v. 

w. 

s. 

w. 

w. 

E. 
NW. 
SW. 

SE. 
NW. 

NW. 

S. 
NW. 

W. 

SE. 

S. 

s. 


mis 
20 
12 
10 
36 
20 
12 
8 
24 
20 
18 
10 
12 
10 
12 
10 
16 
2H 
10 
14 
10 
24 
22 
16 
16 
24 
12 
20 
8 
8 
10 
22 


8  p.m. 


W. 

s. 
s. 
w. 

NW. 

NE. 
NE. 
NW. 
SW. 
SW. 
SW. 
NW. 

W. 
SW. 

s. 

s. 

SW. 
NE. 
SW. 

s. 

w. 
NW. 
SW. 
SW. 

E. 
SW. 

W. 
NW, 

XE 

S. 

s\\. 


mis 

li. 
24 
12 
26 


0-22 


Precipi- 
tation. 


0-S6 


24 
22 
18 
X 
14 
12 
8 
12 
1 

10 

12 

12 

4 

28 

8 

12 

24 

12 

2 

18 

16 

12 

10 

8 

14 


0-11 
0-27 


0  04 
0-34 


0-40 
0-10 


0  21 


0-04 


0-03 
0-30 

T. 
004 
016 
001 
0-20 

T. 

T. 

006 


018 


0  11 
0-73 


0  44 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


0-22 


001 

T. 

01 

T. 

001 


KS. 


K. 
K. 


K. 

K. 

S. 

cs. 

K. 


8  p.m. 


K. 

S. 


KS. 


K 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Montreal,  Que. — February,  1913. 


s 

10 

ii 

12 
13 
14 
15 
16 
17. 
IS 
19 
20 
21. 
22. 
23. 
24 
25. 
26. 
27. 
28. 


Day. 


Pressure. 

AT  32°. 


in. 

29-88 
29-92 
29-50 
29-55 
29-62 
29-61 
29-43 
29-3' 
30-00 
30-20 
29-28 
29-87 
29-92 

29  55 
-I   -i 

29-77 
29-86 

30  14 
29-88 
29-64 
30  08 
29-32 
29-69 
29-89 
29-95 
29-83 
29-56 
29-78 


Air  Temperature. 


C3 


1-3 
1-0 
18-4 
111 
5-7 
0-0 

-  4  0 
5-5 

-  6-0 
-11-4 

-  3-4 

-  8-2 

-  5-8 
17-0 

-  Ill 

-  Ml 
4-2 
5-9 
5-9 

12-0 

20-8 

101 

9-7 

-  2-1 

-  3-2 
3-5 
6-3 

19-4 


Humid- 

ity. 

c 

e 

s 

a. 

CO 

00 

Of 

c 

/o 

53 

56 

58 

76 

59 

87 

67 

78 

60 

56 

78 

54 

77 

51 

70 

63 

45 

44 

53 

61 

78 

58 

51 

51 

56 

70 

75 

54 

49 

79 

80 

76 

75 

68 

63 

58 

62 

57 

82 

77 

64 

49 

85 

86 

85 

59 

60 

58 

73 

51 

60 

60 

80 

69 

84 

86 

Wind. 


8  a.m. 


.X 

P 


NW. 
SW. 
SW. 

w. 

NW. 

NE. 
SW. 

w. 

NW. 
W. 

s. 

NW. 

w. 

SW. 
XE. 
•NE. 

N. 
NW. 

E. 
SE. 
NW. 
NE. 
NE. 
NW. 

W. 
SW. 
NE. 
NE. 


ml; 
26 
24 
22 
20 
IS 

8 
12 
16 
16 
12 
16 
20 
16 
16 
25 
16 

6 
12 

8 

1 

12 
1 

12 
3 
16 
10 
14 


S  p.m. 


Q 


NW. 

sw. 
w. 

s. 

NW. 
NW. 

W. 

W. 
NW. 
SW. 

w. 
w. 

SW. 
SW. 
NE. 
NE. 
W. 

w. 
E. 
W. 

('. 

NE. 
W. 

w. 

w. 

SE. 

NE. 
W. 


Precipi 

TATION. 


010 


II    II 

0  05 


004 


0  07 


007 


0-42 
T. 


002 


0-35 
0-15 


0-03 
0  03 


0-20 
0-05 
001 
0-01 

I)  01 
0  02 
0  05 


007 


0  03 

0-01 

018 

T. 


T. 
T. 

0-99 


Clouds,  to  Tenths 


8  a.m. 


10 


II) 


10 


W 


K. 
K. 


CKS 


KS. 

s. 


KS. 


KS. 
CS. 
KS. 
KS. 


8  p.m. 


10 


1 

■2 


K. 
K. 
KS. 


KS. 


KS. 
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i 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

7. 

8 

9. 
10 
II. 
12. 
13. 
14. 
15 
16 
17. 
18 
19 
20. 
21 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28.. 
29. 
30. 
31. 


Dav. 


Pressure 

AT  32°. 


in 
29-81 
29-59 
29-88 
29  06 
29-78 
29-33 

29  SO 

30  08 
29-76 
30-03 
29-70 
30- 12 
30  05 
29-60 
29-26 
29-37 
30-09 
30-39 
30-05 
29  87 
29  73 
30-04 
30-50 
29  ■  57 
29-82 
29-71 
29  27 
29-96 
30-22 
29-81 
29-25 


29-56 
29-52 
29-88 
29-82 
29-61 
29-28 
30  04 
29-88 
29-58 
29-91 
29-83 
30  09 
29-95 
29-42 
29-21 
29-61 
30  18 
30  07 
29-97 
29-64 
29-39 
30-26 
30- 19 
29-55 
30  02 
29-75 
29-32 
30- 16 
29-98 
29-67 
29  07 


Air  Temperature. 


23-4 

25- 

19-1 

18- 

11  4 

13 

7-3 

12- 

HI  7 

19 

21-0 

10- 

-3-6 

-1 

1-5 

19- 

28  6 

26- 

20-7 

26- 

19-8 

32- 

29-1 

34- 

360 

39- 

41  -2 

39- 

47  4 

38- 

35  3 

22- 

16-7 

18- 

23-1 

41- 

360 

44 

43  1 

46- 

42-5 

49- 

28-7 

27- 

270 

32- 

40  -9 

55 

300 

26- 

300 

28- 

29-7 

23- 

16-7 

21- 

26-1 

37; 

370 

44- 

47-1 

39- 

28-1 
26-2 
19  2 
18-6 
23-8 
21-8 
5-8 
20 

30-2 
30 

35-2 
40-0 
42-2 
47-7 

55  I 
37-1 
20-9 
42-5 

56  -0 
49-0 
62-3 
40-5 
34  S 
60-2 
50-5 
32  -0 
320 
23  0 
38-2 
47-0 
50- 1 


J 

i 


18-5 
14-9 

10-4 
4-2 
3-4 
5-8 
-4-6 
-2-3 
191 
19-5 
18-9 
240 
30-7 
36-9 
30- 
18-8 
12-2 
16-9 
34-0 
39-5 
39-7 
25-4 
22-8 
34-1 
25-2 
23-7 
21-2 
16-5 
18-5 
35- 1 
33-3 


Humid- 

ity. 

s 

s 

05 

a 

00 

OC 

% 

% 

88 

88 

83 

67 

67 

77 

74 

58 

56 

62 

67 

86 

73 

55 

71 

60 

88 

90 

84 

74 

82 

66 

82 

71 

75 

84 

89 

86 

87 

83 

73 

57 

60 

48 

66 

59 

73 

54 

78 

86 

81 

66 

44 

43 

57 

56 

88 

65 

86 

56 

86 

88 

88 

87 

69 

71 

78 

64 

73 

71 

81 

74 

Wind. 


8  a.m. 


S. 

w. 
w. 

SE. 
W. 

s. 

x\v. 
sw. 

s. 

w. 

NE. 
SW. 

s. 
s. 
s. 
W. 
W. 
s. 
w. 
s. 
s. 

s. 
w. 

s. 

NE. 
E. 

N. 
W. 

s. 
sw. 

s. 


ml- 


8  p.m. 


W. 
NW. 

w. 

NE. 
SW. 

SW. 

w. 

s. 

N. 

s. 
w. 
s. 

s. 

s. 

w. 

w. 

w 

sw. 
sw. 

s. 
sw. 

w. 

E. 
sw. 

XE. 

XIV 

NW. 

w. 

s. 

sw. 
w. 


mis 

6 
25 
10 
10 
12 
22 
16 
16 

8 

4 
20 

S 
16 
16 
10 
20 
12 
16 
16 
16 
20 
16 

8 

30 
28 

8 
23 

8 
12 
18 
28 


004 


0-45 
005 


Precipi- 
tation. 


in 

0-10 
010 

II  10 

1 


0-31 


0-88 
T. 


0-84 
0-37 
0-54 
0-92 

T. 

T. 

0-29 


016 
011 
011 


0-21 


004 

T. 

017 

0-01 

T. 


013 
0-23 


0-09 

T. 

0-18 


T 
002 


Clouds,  to  Tenths. 


■S  a.m.  8  p.m 


in 


10 


CKS 


10 


CKS 


KS. 
KS. 


KS. 


('KS 

K. 

K. 

KS. 

C. 


KS. 


in 


10 


KS. 
K. 


K. 
KS. 
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Pressure. 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

Air  Temperature. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

S  p.m. 

Day. 

S 

oc 

S 

6 

s 

00 

5 
d 

c 
3 

s 

a 

E 

i 

OO 

/o 

d 

OO 
0/ 

( 

c 

0 

o 

3 

>> 

Z 

_o 

> 

o 
o 

5 

"a 
> 

g 

0) 

OO 

in. 

s 

d 

00 

in. 

c 

3 

O 

g 
< 

■a 

c 

8 

c 

3 
O 

S 
< 

•3 
c 

s 

in. 

in. 

■ 

• 

° 

• 

nils. 

nils. 

1 

29-21 

29-25 

30-5 

34-9 

.37-6 

301 

C.4 

54 

w. 

18 

w. 

22 

T. 

10 

10 

2 

29-55 
30  05 

29-80 
29-97 

32-2 
331 

37-4 
321 

43  0 
39-2 

30-6 

32-1 

33 
30 

27 
83 

NW. 
E. 

36 
6 

NW. 

SE. 

16 
12 

0-21 

5 
9 

10 

3 

4....... 

29-78 

29-59 

34-5 

37-0 

40-8 

32-1 

89 

88 

E. 

10 

SE. 

14 

0-50 

0-68 

10 

10 

o  

29-65 

29-72 

38-7 

351 

43  0 

33-6 

65 

06 

SW. 

38 

SW. 

20 

001 

T. 

7 

10 

(i ..... 

29-66 

29-74 

33-5 

35  0 

39-0 

31-5 

69 

72 

S. 

6 

N. 

6 

T. 

10 

7 

7 

29-92 

30  00 

31-7 

34-4 

39-2 

30-2 

60 

41 

NE. 

16 

X. 

16 

T. 

5 

8 

30  03 

29-96 

311 

33-9 

4.5-0 

27  -1 

45 

52 

W. 

16 

N. 

20 

5 

9... 

30-25 
30-35 

29-93 
29-81 

30-31 
30-17 

29-73 
29-88 

28  1 

33-8 
38-5 
46-2 

31-8 
411 
430 
45-4 

36-2 
45-0 
43-7 
56-0 

23-9 
27-5 
38-4 
42-9 

43 
62 
86 
76 

48 
50 

82 
62 

NE. 

S. 

s. 
W. 

16 
10 
12 
12 

s. 

E. 

S. 

N. 

3 

10 
10 

6 

10 

0- 18 
0-11 

10 
10 

10 
10 
10 

11 

12 

13  .. 

29-78 
29  72 
29-86 

29-60 
29-79 
29-67 

42-8 
410 
40-3 

45-7 
16    : 
49-8 

54-2 
52-3 
610 

36-6 
36  8 
34-8 

64 
63 
60 

62 
51 

46 

N. 
N. 
N. 

6 

24 
8 

SW. 
E. 
W. 

6 
12 
4 

9 

1 

14 

15..                       

16...     .                  

29-59 

29-62 

47-7 

47-8 

610 

40-2 

50 

38 

N. 

11 

N. 

20 

3 

17                                         

29-82 

29-80 

37-8 

43   1 

49  8 

33-6 

52 

46 

N. 

10 

s. 

10 

18... 

29-71 

29  42 

43-6 

58- 1 

61-7 

33  8 

.37 

59 

s. 

24 

SW. 

26 

T. 

004 

10 

9 

19...                    

29-45 
29-83 
30-15 

29-90 

29-67 
30-00 
29-97 

29-73 

414 

22-5 
37  0 
43-7 

32-7 
381 

46  5 
57-0 

51-9 
440 
58-2 
64-5 

28  -7 
21  -5 
33-7 
38-6 

89 

74 
47 
61 

44 
31 
50 

48 

NW. 

NW. 

W. 

S. 

12 

22 

20 

8 

NW. 

N. 
SW. 
SW. 

20 

24 
36 
24 

0  71 

002 

10 

9 
1 

20. .                         

21...                                

10 
9 

22 

T. 

5 

29-85 

29-98 

29-88 
29-88 

51-5 
56-2 

62-1 
67-1 

71  2 
77-0 

41-4 
50-3 

67 
74 

65 
66 

NW. 

s. 

4 
6 

s. 
s. 

5 

8 

24                                       



29-93 
29-79 

29  ■  70 

29-83 
29-67 
29-62 

65-0 
65-9 

62  4 

69-9 
70  1 

67-7 

S3--0 

83-4 
75-4 

55-4 
60-5 
55-9 

54 
63 
65 

37 
42 
49 

W. 

s. 
s 

12 
12 
16 

s. 

s. 
s. 

8 

IS 
8 

26... 

27 

28 

29-66 

29-55 

55-2 

60-0 

68-2 

49-6 

66 

52 

N. 

18 

N. 

?A 

? 

29 

29-71 
29-96 

29-81 
29-83 

45-3 
40-9 

46-2 

53-4 

58-2 
60-4 

40-8 
32-4 

48 
48 

41 
34 

N. 
NW. 

24 
12 

NE. 

N. 

24 
5 

- 

5 

30 
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Pressure 

Humid- 

Precipi- 

AT 32°. 

Air  Tempera-TV 

<E. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

S  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

S3 

00 

d 

00 

c 

05 

00 

s 

d 

00 

c 

3 
* 

5 

3 
g 

'3 

S 

E 
S3 

00' 
% 

£ 

d 

00 

% 

SJ 

>. 

'3 

_o  ■ 

3 

"o 

> 

i 

a 

00 

in. 

B 
d 

SO 

in. 

c 

3 

O 

< 

a 

3 

0 

£ 
< 

S 

in. 

in. 

• 

• 

° 

■ 

nils. 

mis. 

1 

29-88 
29-72 

29-72 
29-66 

530 

50-6 

59  1 

72-0 

67-7 

80-9 

42-9 
51-9 

51 
64 

49 
47 

c. 
w. 

0 
24 

s. 
sw. 

14 
28 

1 

2 

CK. 
K. 

2 

2 

K. 

3 

29-85 
30  03 
30  02 
29-71 
29-92 

29-89 
29-96 
29-86 
29-69 
29-99 

60-8 

53-6 
66-9 
690 
47-8 

610 

71-0 
73-4 
63-6 
47  11 

720 
84-7 
84-3 
82-8 
560 

52-2 
47-3 
59-2 
54-9 
42  1 

5S 
66 
75 
56 
63 

.62 

58 
42 
61 

E. 

s, 

s. 

sw. 

NE. 

8 
4 
14 
12 
18 

NE. 

s. 

SW. 

NW. 

NE. 

12 

18 
24 
16 
12 

2 
1 

cs. 

K. 

^ 

4 

5.              

3 

10 

1 

K. 

6 

005 

2 
1 

K. 
K. 

S. 

7 

K. 

8 

30- 16 
29-80 

29-96 
29-86 

44-9 
52-4 

49-9 
44  2 

53-2 
57-9 

35-5 
39-2 

55 
65 

46 
55 

E 
NW. 

6 
20 

SE. 
NW. 

6 
16 

002 

T. 
001 

1 
5 

CK. 
K. 

10 

1 

K. 

9 

S. 

10 

29-95 
29-85 
29-82 
29-58 

29-82 
30  11 
29-71 

29-89 
29-75 
29-64 
29-57 
29-96 
29-88 
29-75 

35-5 
41-5 
49-7 
570 
46-2 
39-4 
43  -8 

400 
49-5 
54-8 
520 
47-2 
47- 1 
47-3 

450 
56-8 
63-8 
58-7 
55-8 
49-8 
49-6 

31-8 
33  7 

412 

46-6 
38-9 
33-3 
41  3 

52 
50 
35 
56 
61 
43 
58 

42 
32 
47 
76 
36 
35 
85 

N. 
NW. 

N. 

S. 
NW. 
NE 

E 

16 

8 
6 
8 

12 
8 

12 

NW. 

N. 
SW. 
sw. 

N. 
SE 

E. 

24 
16 

22 
8 
8 
8 
6 

1 

K. 

9 

K. 

11 

12 

13                        

0  04 

T. 
0-21 

3 

1 

9 

10 

CKS 
K. 
KS. 
KS. 

10 

14  . .                     

15...                    

10 
10 

16 

K. 

17... 

29-88 

29-75 

45  0 

55-9 

65-9 

42  4 

80 

66 

NE 

8 

SE 

16 

10 

KS. 

18 

29-64 

29-53 

490 

52-6 

67-2 

48-7 

88 

77 

S. 

12 

SW. 

20 

0-26 

0  03 

10 

5 

K. 

19 

29-65 

29-78 

49  1 

48-9 

55-4 

44-7 

78 

54 

NW. 

14 

NW. 

14 

006 

T. 

7 

K. 

10 

K. 

20 

29-89 
30  01 
29-55 
29-61 
29-67 

29-93 
29-88 
29-53 
29-66 
29-64 

49  7 
49-9 
51-9 
52-6 
48-9 

52-4 
540 
551 
51-4 
55-3 

61-2 
57-9 
580 
5.5-2 
62-7 

39-2 
41-2 

49-8 
50-4 
48-3 

52 
CO 
87 
86 
82 

57 
57 

86 
81 

71 

NW. 
NE. 

S. 

W. 

XE 

20 
5 

16 
8 

10 

NW. 

SE. 

NE. 

NE. 

S. 

18 
8 
6 
8 
8 

1 
10 
10 
10 

K. 

21 

101 
T. 
T. 

0  01 
009 

KS. 

22 

10 
10 
10 

S. 
KS. 

23 

KS. 

24 

25. . .                       

29-66 
29-89 
29-94 
29-70 
29-46 
29-42 
29-57 

29-79 
29-86 
29-80 
29-55 
29-41 
29-43 
29-64 

56-4 
520 
53-4 
48-3 
50-2 
53-7 
60-7 

49-5 
55-2 
50-6 
51  9 
57-1 
61  3 
62-9 

60-4 
65-2 
61-8 
54-4 
62-1 
71-8 
72-0 

47-8 
45-2 
460 
48-2 
49- 1 
44-6 
53-2 

78 
53 
68 
86 
79 
60 
57 

66 
51 
85 
85 
47 
53 
58 

NW. 

NW. 
SE. 

SE. 

N. 
NW. 

W. 

8 
8 
5 
16 
20 
18 
8 

NW. 

s 

SE. 
NE 
NW. 
NW. 

S. 

12 

6 

20 

6 
20 
22 

8 

0-20 

011 

10 

K. 

9 

K. 

26 

27 

111 

0-12 

0-51 
T. 

10 
10 
10 

S. 
KS. 

10 

1(1 
1 

28 

KS. 

29                    

K. 

30 

31 

T. 

6 

K. 
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PRESSURE. 

AT  32°. 

Am  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds, 

to  Tenths 

Day. 

2 

oc 

d 
cc 

CO 

d 

CO 

c 

s 
s 

B 

3 
| 

s 

£ 

09 

CO 

% 

63 
59 
54 
56 
67 
69 
71 
55 
58 
58 
59 
62 
60 
57 
55 
75 
60 
50 
57 
56 
64 
53 
61 
60 
74 
75 
85 
46 
41 
60 

S 
d 

CO 

/o 
71 
54 
84 
52 
49 
64 
42 
50 
45 
55 
54 
57 
55 
48 
81 
61 
56 
49 
49 
60 
47 
42 
57 
59 
73 
87 
68 
33 
41 
58 

S  a.m. 

8  p.m. 

£ 

03 

CO 

in. 

T. 

£ 
d 

CO 

in. 
009 
006 
0-21 

8  a.m. 

8  p.m. 

e 
2 

c 

U 

5 

'o 

> 

c 
o 

o 
a 

k. 

5 

> 

a 

3 

o 

S 
< 

-3 

H 

=) 

0 

s 
< 

■d 

c 

1 

in. 

29-62 
29-68 
29-64 
29-83 
29-96 
29-79 
29-53 
29-98 
30  14 
30- 19 
29^87 
29-87 
29-60 
29-71 
29  78 
29-54 
29-77 
3011 
29-98 
29-73 
29-64 
29-71 
29-84 
29-71 
29-84 
29-80 
29-65 
29-81 
29-88 
29-75 

in. 
29-35 

29-70 
29-60 
29-81 
29-91 
29-52 
29-81 
30  03 
30- 14 
29-93 
29-65 
29-76 
29-52 
29-74 
29-56 
29-52 
29-91 
29-98 
29-80 
29-55 
29-58 
29-75 
29-71 
29-71 
29-75 
29-69 
29-57 
29-73 
29-80 
29-47 

67-7 
53-9 
60-3 
54-8 
610 
57-0 
660 
50-9 
510 
57-2 
61-4 
56-5 
65-4 
58-5 
69-8 
69-6 
64-4 
58-9 
640 
63-6 
60-2 
■62-4 
59-7 
70-9 
62-4 
70-9 
731 
63-5 
67-0 
680 

65-2 

59-0 
54-3 
57-0 
64  ■  r, 
680 
54-0 
48-4 
55-3 
62-0 
67-0 
62-1 
69-6 
63-8 
67-2 
70-4 
59  0 
62-4 
61  -0 
67-2 
62-8 
63  1 
700 
72-8 
70-6 
69-8 
79-2 
730 
69-9 
78-7 

74  -8 
65-2 
67-8 
64-8 
72-6 
73-6 
68-8 
54-2 
60-8 
71-3 
74-1 
671 
74-2 
71-3 
78-3 
840 
70-4 
68-6 
72-6 
74-6 
68-5 
710 
78-2 
83  0 
75-2 
78-8 
87-9 
80- 1 
78-3 
820 

56- 1 
48-6 
51-2 
50-5 
52-6 
52-6 
48-6 
41-7 
43-9 
45  1 
53-4 
53-5 
52-4 
52-7 
52-1 
63-3 
55  0 
51-4 
49-9 
54-1 
59-2 
52-9 
51-2 
63-4 
56-5 
61  3 
69-3 
59-3 
60-7 
57-4 

sw. 

NW. 

s. 

NE. 
SW. 

s. 

NW. 

NW. 

N. 

SW. 

sw. 

NE. 
SW. 
NE. 
SE. 
SW. 
NW. 

N. 
SW. 
NE. 
NE. 
NW.- 

C. 
SW. 
NE. 
SE. 

W. 
NE. 
NE 
SW. 

nils. 

IS 

14 

8 

10 

14 

16 

16 

12 

10 

14 

30 

16 

20 

4 

8 

14 

8 

6 

6 

2 

14 

14 

0 

14 

10 

10 

14 

12 

10 

16 

SW. 
SW. 
NE. 
NW. 
SW. 
SW. 
NW. 
NW. 

N. 
SW. 
SW. 

E. 
SW. 
SE. 

s. 

N. 
NW. 
SW. 
SW. 

s. 
SW. 

w. 

s. 

E. 

NE. 

s. 

NW. 

N. 

S. 

SW. 

nils. 
24 
18 

8 

4 

16 
20 
16 
14 
10 
26 
28 

6 
18 

5 
14 
18 
10 
16 
12 
10 
16 

8 
10 

8 

8 
12 
18 
14 
10 
28 

1 
3 
10 

K. 
CK. 

10 

2 

3 

in 
l 

2 
9 
2 
10 
1 

K. 

4          

K. 

5             

CKS 

6 

T. 

001 

0-01 

10 
9 

2 

KS 
K. 

K. 

CK. 

7 

8 

K. 
K. 

9 

K. 

10 

11 

12 

9 

1 

CKS 
CK. 

13 

T. 

14 

15 

T. 

0  31 

0-25 

2 
5 
8 

1 
6 

CK. 
CKS 

K. 
CK. 
CKS 

9 

8 

4 
8 

KN. 

16 

K. 

17 

K. 

18  

K. 

in 

CK 

20 

21 

10 

KS. 

1 

K. 

22 

23 

24   

5 
9 
2 
9 

CK. 
K. 
KS. 
KS. 

9 

CK. 

2.r) 

26 

0-57 
T. 

10 
3 

27 

CKS 

28 

29 

5 
2 

CS. 

cs. 

4 

C. 

30 

0-02 

CS. 
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1.... 

2.... 
3... 
4    . 
5... 
6... 


8. 

9 
10 
11 
12. 
13. 
14. 
15 
16 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 


DAT. 


Pressure 
at  32°. 


Am  Temperature. 


81-2 

680 

73-9 

79-6 

781 

6.5  6 

600 

65-8 

69-5 

58-2 

650 

679 

64 

64-8 

670 

71  2 

73  6 

67-2 

66-9 

67-8 

68-5 

711 

73-8 

65-9 

63 

70-6 

76  5 

68-4 

76-2 

72-8 

710 


93  2 

73 

76  6 

63 

81-5 

58 

91  -5 

70 

84-8 

73 

83-7 

60 

63-6 

54 

72-2 

53 

74-9 

58 

70-9 

52 

71  4 

51 

76-9 

56 

74-9 

61 

70-3 

55 

71-3 

58 

77-8 

60 

80  3 

64 

82-2 

63 

76-9 

60 

76-3 

59 

77  3 

59 

78-2 

60 

81-4 

62 

76-4 

62 

710 

57 

76-8 

58 

84-6 

58 

830 

68 

82-2 

67 

82-2 

67 

77-6 

56 

Humid- 

ity. 

2 

OS 

c 

00 

7c 

00 

or 

JO 

65 

56 

59 

62 

67 

60 

55 

56 

70 

74 

81 

48 

65 

59 

63 

54 

65 

711 

76 

62 

69 

52 

61 

82 

60 

85 

S3 

63 

60 

69 

62 

54 

63 

51 

66 

82 

71 

66 

67 

55 

50 

44 

68 

40 

57 

58 

89 

79 

59 

43 

60 

42 

56 

58 

72 

85 

86 

74 

59 

40 

59 

50 

Wind. 


8  a.m. 


SW. 

N. 
SW. 
SW. 

NE. 
SW. 
W. 

w. 
s. 
w. 
w. 

SW. 

sw. 
w. 
w. 

N. 

SW. 
SW. 
w. 

X. 

N. 
SW. 

s. 

sw. 
NW. 
SW. 
SW. 
SW. 

E. 

N. 
NE. 


inls. 
24 
12 

4 
14 

6 
12 
20 

1 
14 
12 
20 

6 
18 
28 
16 

4 

12 
11 
10 

4 

8 
16 
14 

8 
12 
20 
11 

7 

5 


S  p.m. 


SW. 
W. 

s. 

NW 

s. 

SW. 

w. 
s. 

s, 

NW 

w. 

SW. 
SW. 
NW 
xw. 

s. 

SW. 
SW. 

w. 
W. 

w. 

SW 

s. 
w. 
w. 

SW. 

s. 

s. 

E. 
E. 
E. 


Mils. 

16 

8 
12 
12 
10 
20 
10 

in 

14 
20 
16 
24 
16 
20 
8 
10 
14 
18 
12 
12 
10 
16 
14 
16 
12 
20 


Precipi- 
tation'. 


006 
001 


0-08 


0-02 


0-13 


0-29 


017 
0  34 
T. 
0  01 


0-49 


0  03 
0-26 


0-53 


<   p"  r>s,  to  Tenths. 


8  a.m. 


10 


CS. 
KS. 
KS. 


KS. 

KS. 
CKS 

CK. 
i :  KS 

KS. 

CS 

KS. 

KS. 
K. 


KS. 

KS. 

KS. 
CKS 
CKS 


CK. 

CKS 

KS. 

KS. 


8  p.m. 


M 


CKS 

CK. 
CKS 

KS 

KS. 

KS. 
CKS 
CKS 

KS. 
CKS 

KS. 

KS. 
K. 
K. 
K. 

CK. 
C  K  N 
CKS 

KS. 


CS 

CKS 

CKS. 

KS. 

CKS. 
CKS 


KS. 


CK. 
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Pressure. 

AT  32°. 

Am 

Temperature. 

111   MID 
1TY. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

s  p.m. 

8  a.m. 

S  p.m. 

Day. 

N 

5 
a. 

OO 

B 
d 

s 

3 

5 
3 

£ 

'2 

s 

•  2 

OO 
% 

a 

00 

% 

c 
c 

0 

5 

0 

> 

c 

0 

- 

Q 

>> 

'c 

0 

> 

£ 

03 

00 

in. 

a 

d 
oo 

in. 

£ 
3 
O 

s 

< 

-a 

c 
3 
0 

S 
< 

-a 

B 

in 

in. 

° 

0 

• 

• 

Ills. 

nls. 

1 

29-72 

29-67 

69-6 

75-0 

82-5 

64-0 

75 

■R? 

s. 

16 

W. 

9 

0-13 

9 

KS. 

7 

KS. 

9 

29-73 

29-67 

72-6 

741 

83-4 

66-5 

57 

•48 

sw. 

II 

W. 

12 

5 

KS. 

3 

KS. 

3 

29-62 

29-65 

72-2 

65-7 

81-3 

63-4 

63 

83 

sw. 

16 

sw. 

Hi 

007 

3 

C. 

10 

KS. 

4 

29-71 

29-91 

29-76 
29-85 

59-9 
66-2 

66  0 

6S-0 

71-9 

77 -S 

.">7  5 
54-8 

63 
53 

40 
43 

NE. 
W. 

15 
6 

E. 
SW. 

4 
14 

002 

4 
1 

KS. 
K. 

KS. 

5 

CK. 

6... 

29-81 

29-78 

60-2 

67-3 

71-3 

58-1 

78 

60 

s. 

12 

w. 

10 

016 

10 

KS. 

^ 

CK. 

7 

29-91 

29-88 

60  9 

63-3 

70  -0 

55  1 

57 

41 

NE. 

12 

E. 

6 

3 

CK. 

S ... 

29-88 

29-68 

62-2 

76-8 

84- 1 

52  2 

75 

51 

S. 

5 

S. 

16 

2 

C. 

10 

KN 

9 

29  64 

29-64 

71   1 

71-0 

77-8 

67-7 

86 

79 

sw. 

16 

SW. 

14 

014 

002 

10 

KS. 

5 

CKS 

10 

29-68 

29-80 

69-4 

60-4 

70-4 

55  4 

68 

50 

w. 

5 

NW. 

12 

T. 

10 

KS. 

3 

K. 

11 

29-98 

29-99 

58-2 

63- 1 

70- 1 

52-7 

64 

53 

N. 

I9 

E 

4 

. 

12 

30  06 

29-91 

1.12-4 

66-9 

73-7 

53-3 

70 

50 

NE. 

4 

SE. 

8 

4 

CS. 

I 

CS 

13 

29-91 

29-89 

59  0 

66-6 

69  4 

5S-8 

84 

69 

S 

1" 

E. 

13 

0-?,7 

in 

KSN. 

(i 

KS. 

14     

29-93 

29-85 

62-3 

70- 1 

77.9 

57  0 

81 

61 

1-; 

2 

s 

S 

3 

KS. 

15 

29-88 

29-77 

67-9 

77  -J 

Hi)  2 

72 

54 

SW. 

12 

SW. 

14 

2 

KS. 

16 

29  75 

29  66 

72-0 

si  -2 

880 

66  8 

61 

49 

SW. 

20 

SW. 

18 

4 

KS. 

6 

KS 

17 

29-77 

29-72 

771 

81  6 

88-8 

71-2 

67 

59 

NE. 

4 

s. 

in 

T 

10 

CKS 

18 

29-85 

29-97 

74  4 

69-5 

82  5 

63  0 

66 

48 

NE. 

12 

NE. 

16 

13 

30-  IS 

30-17 

.59  ■ .'! 

64-6 

71)  'i 

59-3 

63 
64 

49 

NE 

16 

SE 

3 

3017 

60-1 

64-2 

71   1 

55-2 

49 

N  E. 

10 

SE. 

C 

5 

CK. 

21     . 

30-08 

29-83 

59- 1 

70-2 

77-0 

53  .5 

71 

60 

SE 

g 

SE 

10 

8 

1  IKS 

in 

KS. 

22.... 

29-70 

29-50 

65-0 

62-8 

67-7 

62  4 

67 

88 

S. 

16 

SE. 

10 

0-67 

9 

KS. 

10 

KS. 

23 

29-41 

29-61 

64-8 

600 

69-6 

58-9 

75 

69 

SW. 

20 

W. 

16 

0-05 

9 

K. 

5 

K. 

24 

29-67 

29-72 

60-3 

54-8 

7"  II 

50  •  5 

85 

65 

sw 

12 

\w 

20 

0-31 

6 

K. 

25.                            

29-81 

29-83 

49-2 

53  -0 

58  I 

13  3 

67 

56 

w. 

la 

sw 

16 

1 

K. 

2G 

29-65 

29-58 

511 

59   t 

62  e 

47-4 

81 

85 

s. 

12 

SE 

10 

0-32 

0-22 

10 

KS. 

10 

KS. 

27....                                  

29-68 

29-85 

63-1 

63  0 

73-8 

57-3 

86 

84 

s. 

12 

NE. 

12 

011 

1 

('. 

10 

.KS. 

28 

29-95 

29-77 

54-2 

580 

640 

53-5 

67 

76 

N. 

5 

s 

8 

10 

KS. 

9 

CK. 

29... 

29-46 

29-46 

63  2 

661 

75-9 

56  4 

86 

54 

s. 

8 

SW. 

20 

0  0.5 

T. 

9 

30..,                      

29-50 

29-69 

63-5 

64-9 

71-2 

56-8 

79 

63 

sw. 

IS 

s 

16 

T 

3 

K. 

in 

KS. 

31 

29-89 

29-93 

61-5 

67-1 

74  3 

580 

83 

65 

s. 

6 

s. 

12 

3 

CS 

2 

K. 
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Pressure 
at  32°. 

Am  Tempera-h- 

RE. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

c 

CO 

i 

d 

00 

og 

d 
oc 

3 

a 

QO 

t 

66 
79 
66 
61 
59 
62 
63 
76 
61 
68 
79 
87 
83 
59 
60 
86 
88 
79 
83 
84 
78 
86 
77 
78 
81 
70 
80 
56 
69 
68 

i 

d 

X 

< 
i 

56 

60 

85 

57 

57 
50 
78 
47 
47 
53 
57 
61 
61 
58 
64 
59 
85 
64 
78 
75 
72 
84 
83 
71 
61 
81 
45 
47 
74 
61 

8  a.m. 

8  p.m. 

6 

00 

in. 

£ 

d 

OC 

in. 

8  a.m. 

8  p.m. 

5 

£ 

c 

_0 

'-3 

-- 
u 
u 

5 

'u 
O 

> 

L 
J- 

5 

>> 

-~ 

> 

c 

6 
<! 

5 

c 
n 
o 
E 
< 

s 

1 

in 

30  07 
30  06 
29-84 
30  07 
30  00 
30  04 
29-96 
29-73 
30   IS 
30-30 
29-98 
29-78 
29-54 
30  07 
30-37 
30  -38 
29-98 

29  ::', 
29-81 
29-79 
29-70 
29-61 
29-96 

30  16 
29-97 
29-68 
29-74 
29-94 
29-68 
30  00 

in. 
30  03 

29  ■  00 
29-90 

30  00 
29-95 
29-98 
29-78 
29-86 
30-24 
30- 16 
29-89 
29-65 
29  70 
30- 19 
30-34 
30- 14 
29  04 
29-79 

29  7s 
29-71 
29-57 
29-76 
29-99 

30  -OS 
29-83 
29-67 
29-95 
29-74 
29-81 
29-84 

07  4 

6S-4 
72-8 
64-8 
55-3 
56-9 
63  1 
70-2 
010 
53-7 
53  0 
51-4 
55-7 
46-7 
460 
48-3 
570 
59-9 
55-9 
58  1 
600 
66-8 
56-2 
52-4 
520 

oi-o 

56-3 
45-3 

58-7 
53-0 
44-9 

77-5 
80-4 
Sl-2 
60  0 
64-0 

70  4 
79  0 

71  -C 
59  0 
60-0 
60-8 
59-1 
520 
50  4 
570 
63  ■  0 
04  -3 
02  4 
60-2 
07  7 
72-3 
00-7 
600 
59-2 
720 
72-1 
54-4 
65-9 
65-2 
49-4 

60  7 

sw. 

s. 

sw. 

NE 

XE 

c 

sw. 

VY. 

N. 
NE 
NE 
NE. 
N.W. 

W. 

w. 

S. 
SE 
NE 

X. 

E. 
SE. 

W. 
SW. 

x\\. 

s. 

s. 

vv. 
sw. 
sw. 

NE. 

tills. 

8 

4 

22 

20 

10 

0 

10 

10 

10 

6 

8 

6 

4 

10 

2 

4 

2 

16 

16 

0 

24 
1(1 
16 
8 
14 
14 
16 
20 
22 
8 

sw. 

s. 

NE 
SW. 
SE 

E 

S. 

xw. 

XE 

w. 

E. 
W. 

XW. 

w. 

sw. 

E. 

s. 

X. 
E. 

SE 
SE 
W. 

SW. 

SW. 

SW. 

w. 

NW. 
SW. 
NE. 
SE. 

mis. 

6 

12 

5 

6 

4 

8 

16 

20 

16 

8 

10 

6 

IS 

12 

10 

8 

16 

12 

4 

12 

IS 

12 

12 

8 

18 

18 

16 

26 

8 

6 

2 ■   . 

64 
71 
50 
55 
56 
64 
65 
48 
48 
49 
46 
49 
46 
48 
47 
53 
53 
50 
54 
61 
58 
52 
51 
55 
62 
48 
49 
56 
39 

4 
s 
1 
7 
5 
9 
8 
5 
8 
1 
9 
2 
4 
0 
0 
5 
5 
5 
8 
9 
2 

3 
2 
9 
8 
0 
o 
n 

58 
59 

48 
49 
40 
.55 
54 
44 
43 
46 
42 
42 
37 
38 
38 
52 
•  51 
47 
50 
56 
53 
47 
48 
47 
54 
41 
39 
43 
33 

2 
2 
7 
B 
t 
n 
2 
S 
ii 
:; 
:; 
5 
7 
3 
3 
8 
0 
3 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

II 
7 
l 
3 

3 

4   

0-73 

5 
4 
1 

CS 

10 

5 

G 

0-25 

T. 

8 

10 

9 

10 

11  . . 

10 

10 

10 

1 

KS. 

KS. 

KS. 

K. 

12 

2 

K. 

13  . 

II  4S 

14 

15 

16 

9 
10 

17 

18 

0-28 
0-50 

0-29 

10 

2 
10 

3 

9 
10 

1 

K. 

K. 

S. 
CK 
KN. 

C. 

19 

9 

K. 

20 

21 

004 
0-67 

T. 
0-91 

001 

10 
10 
9 

22 

23 

K. 

24 

26 

006 

8 
7 

S. 

27 

28 

29 

6 

CK. 

1 

K. 

30 
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2.. 
;?.. 
4.. 
5. . 

u 

7.. 
8.. 
9.. 
10.. 
11.. 
12.. 
13.. 
14.. 
15.. 
10.. 
17.. 
18.. 
19.. 
20.. 
21.. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30 
31. 


I )  *  v . 


Pressure, 
at  32°. 


29-76 

29-42 
29-36 
29-77 
29-91 
29-93 
30  03 
29  9 

29  92 
29-97 
29-78 
29-7 
29-73 

30  08 
29 -S7 

29  -S4 
3001 
2:i  74 
29-92 
29- 19 
28-98 
3011 

30  09 
29-96 
29-63 
29-80 
29-69 
29-65 
29-77 
29-70 
30  02 


29-63 
29-17 
29-58 
29-80 
29-87 
29-94 
29-93 
29-89 
29-88 
29-87 
29-58 
29-74 
29-98 
29-84 
29-80 
29-91 
29-92 
29,59 

29-78 

2S-7M 
29-60 
30  18 
29-98 
29-68 
29-84 
29-64 
29-75 
29-62 
29-70 
29-88 
30  09 


Air  Temperature. 


40- 

49-4 
52-9 
52-8 
52-9 
56-2 
56-4 
60-3 
63-2 
56-2 
640 
50-5 
490 
39-2 
470 

50  1 
52  •  1 

51  1 
428 
45-3 
43-0 
35- 1 
46-8 
49-3 
50  0 
40-3 
42-9 
45  1) 
45-4 
35-4 
25-7 


530 
52-3 
560 
56-1 
61-3 
62-8 
64-7 
65-3 
66-6 
64-7 
05-7 
49-4 
45  0 
49-7 
49-9 
54  3 
63-8 
570 
40-9 
53-9 
36-1 
37-5 
52-8 
54-4 
49-0 
41-8 
48-5 
51-3 
460 
33-4 
28-3 


s 


020 
52-7 
00-6 
621 
67-3 
710 
71  5 
72-7 
73-8 
70-0 
73-6 
56-8 
50-3 
56  -3 
50-5 
56-3 
54-9 
l ill  5 
540 
55  5 
.54-0 
39-6 
56- 1 
55-7 
59-4 
42-9 
49-6 
53-6 
500 
41-2 
29-4 


36-3 

49-4 

52-0 

48-6 

47-5 

54-9 

52-6 

56-9 

59-3 

55-8 

56- 1 

47-2 

43-0 

36 

44  4i 

49-4 

50-6 

48 

410 

40-7 

351 

33-9 

360 

48-1 

42-9 

39-9 

41-2 

44-6 

41-2 

29-4 

25-4 


Humid- 
ity. 


\ 
82 
86 
66 

74 
72 
63 
77 
79 


72 
62 
52 
32 
83 
70 
72 
87 
57 
87 
72 
63 
51 
85 
61 
85 
74 
72 
76 
58 


Wind. 


8  a.m. 


XE 
XE 

NE. 

NE. 

N. 

S. 

8. 
S. 
S. 

NE. 
S. 

vv. 
w. 

N. 

NE. 
NE. 
NE 
SE 
NW, 
E. 
SW. 

w. 

s. 
sw. 

NW. 

NE. 

W. 
SE. 

W. 

N. 
N. 


mis 


8  p.m. 


inl- 


SE. 
NE 

N. 

W. 

E. 

S. 
SE. 

S. 

s. 

E 

S. 

s. 

N. 
NE. 
NE. 
NE 
XE 

S. 

E. 

E. 

W. 

E. 

SW. 

s. 

NE. 
NE 

S. 

SW. 
NE. 
NW 

VV. 


Precipi- 
tation. 


1-68 

005 


001 
T 


0  01 
T 


009 


0-73 
0-16 


II  MS 


0  25 


012 


0-03 
0-31 


0-26 
0-22 
018 
001 
0  05 

0-04 


Clouds,  to  Tenths 


8  a.m. 


0-31 

0-05 

T. 
T 

001 


Hi 


KS. 


S. 


K. 

S. 
CKS 
CKS 
KS. 


KS. 
KS. 
K. 


CS. 
K. 
KS. 
KS. 
KS. 


8  p.m. 


KS. 
KS. 
KS. 
CKS 
CKS 


KS. 


in 


K. 
CS. 

CK. 


KS. 

K. 

K. 

K. 

K. 

K. 
KS. 
KS. 


K. 


KS. 


K. 
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Pressure 
at  32°. 

Air  Tempera-it  ke. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds, 

ro  Tenths. 

Day. 

3 

00 

g 

d 

OO 

6 

OO 

3 
p. 

OO 

3 

3 

'x 
3 

s 

5 

3 

s 

3 

OO 

<-  ■ 
<- 

58 

51 

75 

74 

61 

81 

59 

-    58 

76 

50 

G2 

65 

66 

80 

60 

67 

73 

78 

87 

84 

67 

74 

78 

69 

54 

55 

65 

82 

87 

SI 

g 
d 

OO 

% 
52 
46 
73 
53 
66 
56 
55 
81 
67 
60 
75 
66 
88 
52 
64 
64 
78 
S4 
86 
58 
64 
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50 

0 

68 

65 

W. 

19 

NW 

13 

T. 

9 

C. 

few. 

KS. 

8 

29 

7!) 

29-84 

4S-5 

49M 

56 

2 

37 

1 

63 

64 

NW 

11 

NW 

9 

018 

few . 

KS. 

10 

KS. 

«... 

29 
29 

91 

'.19 

29-98 
29  07 

51  0 
490 

52  0 
64  0 

60 
70 

0 

4 

40 
38 

o 
I 

63 

75 

76 
58 

NE. 
SW. 

0 
11 

NW. 
SW. 

7 
24 

2 
few. 

KS. 
K. 

7 
5 

K. 

Ill 

CS.  . 

II 

29 
29 
29 

64 
81 

40 

29-45 

29-69 
29-36 

58-8 

50  -8 
58  0 

60-4 
53-4 
63-4 

06 
69 

6 
4 
4 

52 

45 
49 

-1 
6 

68 

72 

70 

62 
76 
90 

sw. 

NE. 
NW. 

17 

19 

2 

NE. 

NE. 
W. 

19 

11 
6 

2 
3 
10 

CK. 

C. 
C. 

10 
10 

2 

K 

12............. 

K. 

13 

011 

KS. 

14...             

29 

54 

29-65 

52  0 

50-4 

63 

8 

47 

ii 

69 

61 

NW. 

13 

NW. 

8 

1 

1  5  . 

29 

75 

29-46 

52  0 

70  4 

76 

4 

41 

2 

75 

58 

S. 

3 

NE. 

4 

few. 

C. 

10 

S. 

Ill 

29 

34 

29-34 

65-0 

59-4 

79 

s 

59 

1 

94 

95 

sw. 

15 

SW. 

7 

0  22 

0-33 

10 

s. 

few. 

K. 

17 

29 

59 

29  70 

59-0 

580 

66 

5 

51 

6 

07 

58 

w. 

11 

NW. 

9 

T. 

10 

K. 

2 

CS. 

Is 

29 

94 

29  S3 

54-0 

02  0 

70 

5 

44 

6 

76 

67 

E. 

3 

sw. 

16 

few. 

CS. 

o 

CS 

111 

29 
29 
29 

87 
02 
47 

29-64 
29-40 
29-44 

57  0 

57  -  8 
57-6 

60  -4 
07-4 
00-6 

74 
75 
68 

s 
4 
6 

45 
48 
53 

ii 

s 
8 

81 
78 
75 

59 
76 
64 

W. 

w. 

NW. 

5 

7 
14 

w. 
sw. 
w. 

11 

9 

10 

10 

2 

10 

CS. 

20 

CS. 

21... 

0  13 

....- 

8 

KS. 

CS. 

•w 

29 
29 
29 

48 
73 

58 

29-63 
29-61 
29-69 

57  ■  5 
52-6 

5S-0 

58-8 
64 -S 
55  0 

69 
72 
04 

6 

5 
8 

48 
42 
54 

II 
2 
II 

64 
72 
93 

53 

69 
S3 

w. 

NE. 
NE. 

13 

2 
14 

w. 

sw. 

NE. 

10 

6 
20 

few. 
10 
10 

CS. 

10 
10 

c. 

K. 

K. 

24 

T. 

K. 

25 

29 
29 

82 

77 

29-72 
29-59 

580 

02  -s 

620 
70-0 

6S 
73 

8 
6 

51 
52 

• 

77 
S3 

71 
S3 

NE. 
NE. 

23 
13 

NE. 
SW. 

20 
6 

few. 
10 

K. 

s. 

10 
10 

s 

26 

T. 

s. 

■>- 

29 
29 
29 
39 

48 
60 
76 
64 

29-45 
29-59 
29-64 
29-40 

67-0 
59-6 
60-2 
59-2 

72  -0 
69-0 
68-0 
61-2 

85 
-78 
81 
7" 

(I 

8 

s 

4 

63 
54 
52 
53 

8 
Ii 
4 
1 

98 
59 
72 
80 

65 
50 
62 
99 

SW. 

NW. 

('. 

SW. 

8 
14 
0 

1 

NW. 
NW. 

SW. 

s. 

20 

10 

12 

7 

0  19 

0-05 

5 

few. 

10 

10 

CK. 

28 

c. 

K. 

CS 

29 

2 
10 

CS. 

30 

1  -  25 

s. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Quebec,  Que. — July,  1913. 


Day. 


c. 

7. 

8. 

9. 
10, 
II 

12. 
13. 

14 
IS. 

10 
17 

IS 

19. 

20 
21 
22 
23 
24 


20. 
27. 
28. 
29. 
30 
31. 


Pressure, 
at  32°. 


1H. 

29-30 
29-50 
29-85 
29-68 
29-61 
29-21 
29- 18 
29-55 
29-60 
29-33 
29-41 
29-54 
29-18 
29-20 
29-63 
29-80 
29-64 
29-42 
29-36 
29-43 
29-56 
29-71 
29-67 
29-49 
29-52 
29-69 
29-73 
29-65 
29-75 
29-65 
29-92 


29-25 
29-66 
29-74 
29-57 
29-47 
29  12 
29-35 
29-62 
29-47 
29  35 
29-50 
29-29 
29  15 
29-44 
29-74 
29-69 
29-50 
29  34 
29-36 
29-48 
29-58 
29-68 
29-47 
29-42 
29-63 
29  02 
29-05 
29-72 
29-60 
29-81 
29-78 


Air  Temperature. 


71-2 
62-2 
00  -0 
70-8 
73-6 
03-5 
56-8 
.580 
620 

65  0 
50-6 
580 
07-8 
580 
56-8 
610 
65-6 

66  0 
66-0 
04-2 
61-4 
60-0 
65  0 
63-2 
60-2 
600 
650 
690 
05-6 
68-6 
60-0 


82-8 
63-0 
72-4 
73  4 
69-2 
710 
57  0 
620 
62-6 
56-6 
59  0 
64-5 
660 
64-8 
59-6 
69-5 
660 
66  0 
67-6 
650 
650 
69-6 
72-6 
61-6 
01-4 
690 
700 
660 
740 
64-6 
66-4 


90-0 
82  8 
79-0 
82-8 

78  0 

79  ii 
71-0 
74  4 
76-6 
71-2 
02  4 
74-0 
74-0 
680 
69-6 
79-5 
74  0 
79-2 
70-0 
74-2 
77-5 

77  i; 

79-4 
760 
70  0 
76-8 
75-4 
77-4 
81-6 
77-6 
740 


59  6 
59  0 

50-2 
61-8 
68  6 
01  2 
55-0 
50-2 
51  0 
56-6 

47  -5 

48  -8 
58  6 
50  0 

54  6 
530 

56  ii 
60-2 
58-4 

57  0 
53-6 

49  5 

58  0 
61-6 

55  0 
49-4 
58-2 
61  6 
600 
610 
50-2 


Humid- 
ity. 


Wind. 


8  a.m. 


.5 

Q 


SW. 
NE. 
W. 
SW. 

E. 
NE. 
SW. 
SW. 

E. 

s. 
sw 
s\\. 
SW. 
sw. 
E. 

s. 
SW. 

si-:, 
sw. 
w. 
w. 
sw. 
w. 
sw. 
w. 
SW. 
sw. 
('. 

NE. 

XW. 

E. 


mis 

9 
Ii 


8  p.m. 


SW. 
NE. 

W. 
XW 
NE. 
SW. 

w. 

XW. 
XW. 

sw. 
w. 

SE. 
SW. 

w 

NE. 

XW. 

w. 
NE. 

W, 

W 

XE. 
SW. 
SW. 

w. 

w. 
sw. 

XE 

SE. 
W. 
XE. 
NE. 


mis 


Precipi- 
TATION 


0.s 


0-20 


1-18 
001 


62 


in 


Clouds,  to  Tenths 


01 
005 

I 
000 
009 
0  10 
017 

0  07 


0-18 

0  02 


0  09 


T. 
1-41 


a.m.  8  p.m. 


10 

5 

10 

10 

few 

10 
10 
10 

IV  w 
3 
10 
10 

few 
in 
10 
10 

few 

10 

10 

10 

8 

few. 

10 

10 

10 

1 

1 


K. 
K. 

s. 

KN. 
K. 
K. 

K. 
K. 

c. 

KS. 
X 
X. 

KS. 
('. 
CK. 
KS. 

C. 
KS. 

C. 

c. 

s. 
K. 
C. 

C. 

KS. 
C. 
C. 
('. 


3 
10 

5 
10 
10 
10 

few 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
10 

10 
10 


III 

10 
10 

few 

10 

8 

2 

10 


KS. 
K. 
K. 
KN. 
K. 
KS. 

cs. 
cs. 

X 

KS. 
KS. 

X 

KS. 
KS. 
KS. 
KS. 
KS. 
CS. 
KS. 
KS. 


CS. 

K. 
KS. 

C. 

cs. 

K. 
K. 

CS. 


536 


METEOROLOGICAL     TABLES. 


Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Quebec,  Que. — August,  1913. 


Press  i  re 

Humid- 

Precipi- 

AT 32°. 

Am 

Temperature. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

8  a.m. 

■s  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

g 

03 

oc 

d 

00 

£ 
d 

00 

g 

CI 

s 

3 

s 

i 

oo 
'  - 

g 
d 

00 
/O 

_0 

'*- 
■- 
o 

5 

>> 

"Z 

_o 
~Z 
> 

B 

o 

e; 

s 

'c 

~Z 
> 

2 

ri 

00 

in. 

£ 
d 

00 

in. 

c 

3 
O 

< 

■a 

a 

3 

O 

c 

< 

-3 
B 

2 

in 

in. 

= 

» 

° 

• 

nls. 

mjs. 

1     . 

29-64 

29-58 

67-6 

71-4 

75-6 

58  0 

74 

84 

E. 

5 

NE 

12 

010 

5 

C. 

10 

KS. 

•> 

29-56 

29-56 

65-0 

66-5 

79-2 

63-6 

90 

74 

E. 

3 

E. 

4 

0-01 

10 

K. 

2 

KS. 

., 

29-47 
29-61 

29-51 
29-63 

62-2 
61 -0 

67-4 
62-5 

720 
700 

54-2 
57-0 

87 
68 

72 
69 

W. 

NE. 

3 
19 

W. 
NW. 

8 
5 

7 
10 

C. 
KS. 

10 

8 

K. 

4 

KS. 

5 . . . 

29-74 

29-72 

59-0 

65  o 

73-2 

49-6 

73 

73 

W. 

10 

NW. 

3 

few. 

CS. 

8 

KS. 

6. .... . 

29-67 

29-65 

620 

04  -5 

66-5 

58  6 

77 

80 

W. 

4 

W. 

9 

T. 

10 

K. 

8 

K. 

29-78 
29-79 
29-46 

29-76 
29-59 
29-45 

57-0 
55-4 
71-6 

65  0 
73-6 
65-8 

74-6 
79-5 
73-8 

52-5 
46-8 
65-8 

68 
87 
84 

61 
71 
93 

NE. 

SE. 
S\V. 

4 

2 
19 

NW. 
SE. 
SW. 

5 
4 
14 

8     . 

10 

1 

KS. 

!t 

006 

0-45 

10 

K. 

KS. 

10...... 

29-54 

29-59 

61-8 

56-0 

66-4 

56-0 

79 

74 

s\v. 

8 

W. 

10 

002 

7 

KS. 

10 

KS. 

11 

29-78 
29-92 

29-84 

29-82 

59-0 
56-6 

60-6 

63  0 

69-6 
73-4 

51  0 

48-5 

05 
78 

66 
73 

N. 
SW. 

8 
5 

NW. 

sw. 

9 

9 

few. 
10 

KS. 
C. 

few. 

12 

( :s. 

13 

29-80 

29-81 

62-0 

62  0 

68-8 

53  8 

85 

86 

NE. 

1 

c. 

0 

T. 

10 

CS. 

few. 

c. 

14     . 

29-83 

29-75 

58  0 

70-4 

79-2 

50-4 

90 

70 

s. 

4 

w. 

5 

few. 

KS. 

15 

29-75 
29-58 

29-62 
29-53 

63-8 
66-6 

73-2 
75-6 

82-6 
800 

56-6 
62-6 

92 

78 

78 

78 

SW. 
SW. 

5 

8 

s\\. 

5 
0 

o 
10 

KS. 
K. 

2 
8 

CS. 

16 

002 

KS. 

17.    . 

29-68 

29-59 

63  0 

71  4 

76  -8 

58-8 

.89 

88 

NE. 

13 

NW. 

1 

10 

s. 

10 

CS. 

is 

29-7! 
30-03 
30- 19 
3001 
29-60 
29-30 

29-87 
30  06 
30  09 
29-75 
29-46 
29-38 

710 
57-4 
57-2 
56-8 
65  0 
61-4 

610 
62  0 
61-4 

65  6 
650 
61-0 

78-6 
72-5 
67  0 
760 
74-8 
720 

61-0 

490 
50-5 

47-6 
60-4 
58  6 

68 
71 
78 
75 
70 
95 

71 
64 
69 
78 
82 
91 

X\V. 
NW. 
SE. 

N. 

SW. 

E. 

12 
5 
4 
3 
2 
8 

NW. 
NW. 
XE. 

C. 

W. 
SW. 

14 
10 
10 

0 

6 

25 

IVu 

('. 

few . 

( '. 

19 

20                                              

1 

i :. 

21 

few. 
7 
10 

('. 

K. 

S. 

22 

10 
10 

S. 

23 

0-68 

015 

KS. 

24 

29-53 

29-47 

600 

54-6 

71-8 

54-6 

86 

88 

SW. 

12 

SW. 

17 

018 

1 

KS. 

5 

KS. 

25 

29-68 
29-64 

29-69 
29-55 

45-5 
50  0 

520 

55  0 

57  li 
55-6 

40-5 

44-2 

77 
81 

70 

97 

SW. 
E. 

17 

6 

SW. 
NE. 

11 
13 

2 
10 

KS 

S. 

10 

26 

0-26 

S. 

27 

29-57 

29-79 

29-71 
29-64 

57  0 
52-6 

59-5 
59  h 

70-6 

66-4 

53-5 

47-8 

95 

80 

91 

76 

NE. 

NW. 

7 
2 

NE. 
W. 

10 
10 

10 
few. 

s. 

KS. 

10 

few. 

28 

C. 

29 

|29-44 
429-3( 

29-38 

55  0 

57  0 

61-6 

48-5 

91 

91 

NE. 

IS 

NE. 

14 

002 

001 

10 

K. 

few. 

K. 

30 

29-54 

58-8 

62  -0 

70-8 

54-6 

91 

79 

NE. 

-5 

SW. 

11 

T. 

10 

CS. 

3 

KS. 

:n 

£29-77 

29-81 

60-0 

650 

72-4 

54  li 

91 

73 

SW. 

m 

8 

W. 

6 

10 

KS 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Quebec,  Que. — September,  1913. 


Pressure. 

• 

Hl'MID- 

Precipi- 

AT 32°. 

Air  Temperature. 

\T\. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

• 

8  a.m. 

8  p.m. 

8 

l.m. 

8  p.m. 

1  >sl 

cc 

d 

S- 

*. 

3C 

2 

*  = 

i 

d 

00 

z 
d 

'-3 

5 

> 

— 

5 

>> 

- 
> 

oc 

d 

< 

■d 
£3 

a 

0 

g 
< 

5 

in. 

in. 

0 

« 

• 

• 

% 

% 

mis. 

mis. 

in 

in. 

1. 

29-95 
29-96 

29-68 

29-90 
29-75 
29-75 

60  0 

61  8 
660 

68-6 
72  8 
62-6 

76-2 
80-8 
78-8 

55-6 
56-0 
62-6 

88 
88 
91 

77 
65 
62 

sw. 
sw. 
sw. 

7 
5 
13 

w 
sw. 

NW 

5 
10 
14 

few. 

1 

10 

('. 

CS. 

X 

9 

5 

( "S 

3. 

010 

T 

4. 

29-91 

29  94 
29  84 
29-54 

29-86 
29-82 
29-88 
29-61 
29  69 

49-4 
52-4 
490 
56  4 
67  6 

54  6 
.55  4 
62-6 
70-8 
58-2 

63-2 
63-6 
700 
79-4 
72-2 

43-4 

47  4 
41-6 
48-8 
58-2 

61 
64 

85 
77 
89 

•> 
77 
59 

si 
i;7 

NW. 

E. 

s. 
w. 
sw. 

9 
8 

1 
3 
11 

NW. 

NW. 
SW. 
SW. 
NW. 

13 

:i 

7 
13 

8 
10 

c. 

K. 

10 

CS. 

.5. 

6, 

7 

few 

10 

K 

few. 

few. 

KS 

8 

0  30 

KS. 

y. 

29-96 
30-28 
29  92 
29  69 
29-38 

30-12 
30-03 
29-82 
29-51 
29-45 

49  0 
440 
50-5 
50-0 

50  -> 

47  -5 
510 

.50-4 
550 
4.5-4 

58-2 
58-2 
5G-2 
610 
62  2 

43  0 
38-6 
43  0 
44-6 
4.5-4 

68 
92 
72 
63 
91 

7(1 
72 

Mi 
■  17 
92 

NW. 

X. 
E. 
NE. 

s. 

11 

2 

9 

12 

5 

NW  . 

X. 
XE. 

W. 
NW. 

7 
4 

15 
9 

15 

few. 

few. 
10 
10 
10 

KS. 
('. 
KS 
S. 
K. 

10. 

10 

few. 

5 

10 

('  S 

11. 

KS 

12. 

K 

13. 

0-35 

X. 

14. 

29  M 

30  21 
30-25 
29-89 

3000 

30- 18 
30  05 
29-52 

41  -8 

42  0 
45-4 
49-6 

43  0 
51-4 

.5.5  0 
54  4 

50  S 
58  0 
64- 2 
.58-6 

38  0 
33-5 

37-6 

43- 

83 
83 
92 
87 

77 
62 

"7 

S.W 

w. 

sw 
c. 

16 
9 

8 
0 

W. 
W. 

X. 

N. 

9 
12 

9 

1 

0-15 

i)  in 

.5 

few. 

few. 

10 

K. 

S. 
S. 
X. 

15. 

16. 

17. 

T. 

0-15 

10 

X. 

18. 

29-59 

29-68 

54  0 

.54  .5 

62-8 

520 

92 

VII 

XE. 

11 

XE. 

10 

0-46 

2 

KS. 

few. 

CS. 

19. 

■1\>  76 

29-69 

50-5 

.  5.5-0 

62  2 

43  0 

86 

M 

XE. 

10 

XE. 

7 

few. 

CK. 

20. 

29-74 
29-71 

29-68 

29-68 

520 

580 

56-6 
62-6 

66-2 
67-4 

46-6 
530 

86 

85 

S4 

77 

XE. 
XE. 

7 
23 

XE. 
E. 

6 

21 

10 

K. 

KS. 

10 
10 

KS. 

21. 

T. 

S. 

22 

29-64 

29-62 

61-0 

62-6 

74-0 

56-6 

87 

99 

E. 

22 

C. 

0 

0-37 

II  7.s 

10 

K. 

10 

X. 

23. 

29-73 

29-80 

5.5-0 

53-4 

630 

53-4 

96 

s4 

SW. 

21 

SW. 

16 

107 

10 

S. 

few. 

KS. 

24...    . 

29-79 
29-88 
29-59 

29-95 
29-69 

29-46 

50-8 
48-0 

50-0 

53  0 
60  5 
56-0 

59-0 
68-6 

72  2 

4.5-0 
45  4 

.52  4 

83 
91 
91 

S2 
Mi 
"7 

w. 
sw. 
c. 

12 
1 

0 

SW. 
W. 
SW. 

12 

1 
22 
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Daily  Weatheh  Reports  for  the  Year  1913     Southwest  Point  (Anticosti),  Que. — February.   1913. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Southwest  Point  (Anticosti),  Que. — March,  1913. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Southwest  Point  (Anticosti),  Que. — April,  1913. 
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S. 

10 

s. 

10 

006 

0'50 

10 

s. 

10 

K. 

20. . 

29  06 

29-63 

?fl 

n 

27-5 

350 

24-0 

100 

100 

w. 

30 

w. 

•>8 

0-10 

0-30 

10 

N. 

21. 

29-99 

29-89 

25 

0 

330 

33-0 

190 

100 

100 

w. 

16 

SE. 

1 

5 

22. 

29-83 

29-88 

37 

0 

36  0 

44  -5 

30  0 

100 

90 

SE. 

8 

('. 

0 

2 

('. 

23. 

30  05 
30  18 

3017 
30  04 

45 

40 

0 
0 

38-0 
360 

470 
420 

33-5 
32  0 

92 

91 

100 
90 

SE. 

SE. 

3 

12 

s. 

SE. 

6 
18 

. 

24. 

5 

C. 

25. 

30  00 
30  112 

3001 
29-97 

40 

57 

0 
0 

41  0 
52-0 

490 
51  0 

35  0 

37  0 

82 
79 

91 
79 

NW. 
SE. 

8 
10 

w. 

SE. 

3 

12 

26. 

27. 

29-94 
29-79 
29  67 

29-88 
29-68 

211- 7S 

50 
45 
37 

0 
0 

0 

420 
410 
370 

51  0 
500 
42  0 

12  5 
39  0 

35-0 

78 
84 
90 

83 

91 
90 

SE. 
SE. 
X 

18 
14 
16 

SE. 

s. 

N. 

16 
2 
10 

28. 

10 
10 

X. 

2!l. 

016 

10 

K. 

K 

::n 

29-75 

29-8S 

33 

I) 

34-0 

38  ii 

310 

89 

89 

NE. 

20 

NE. 

24 

T. 

10 

K. 

5 

( :. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Southwest  Point  (Anticosti),  Que. — May,  1913. 


Pressure 
at  32°. 

AlE 

Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

1  >\Y 

i 

93 

QC 

S 

d 

i 

S 
d 

CO 

09 

3 

C 
S 

£ 
a 

00 

% 

100 
81 
7? 
81 
75 
75 
97 
56 
73 
64 
SI 
63 
76 
83 

100 

100 
79 
84 

100 

100 
74 
77 
91 

100 
9! 
92 

100 
85 
85 
92 
74 

£ 

d 
oc 

8  a.m. 

8  p.m. 

S 

00 

in. 
T. 

d 

00 

in. 

8  a.m. 

8  p.m. 

B 

o 
- 

5 

> 

5 

_3 
> 

c 

3 
0 

E 
< 

■6 

= 

s 

9 
O 

£ 

1 

in. 

29  99 
29-96 
29-96 

29-90 
29-88 

30  14 
30-20 
29-81 
29-52 
29-69 
29-84 
29-82 
29-79 
29-87 
30  00 
29-97 
29-63 
29-67 
29-67 
30  09 
29-97 
29-88 
29-83 
30-02 
30-18 
30  12 
29-54 
29-04 
29-66 

in . 

30-00 
29-90 
30- 1! 
30  33 
30-07 
29-68 
30-06 
30-20 
30-01 
29-62 
29-63 
29-78 
29-86 
29-77 
29-81 
30  05 
30-02 
29-77 
29-01 
29-81 
30  15 
30-06 
29-87 
29-87 
29-88 
30-10 
3017 
29-86 
29-33 
29-44 
3000 

35-0 
38-0 
44-5 
37 -5 
44-0 
44-0 
39  0 
41-0 
40-0 
400 
38-0 
380 
45-0 
43-0 
320 
32  0 
41-0 
460 
39  0 
37  0 
410 
40-0 
41-0 
400 
41-0 
43  0 
41  0 
48-0 
47-0 
47-0 
42-1 

33  0 
350 

40-0 
35-5 
39-0 
39  0 
37-0 
35-5 
35  -0 
43-0 
40-0 
360 
30-0 

34  5 
320 
360 
38-0 
42  0 
38-0 
37-0 
39-0 
41-0 
37-0 
40-0 
42-0 
40-0 
40-0 
420 
46  -0 

n  i 

41  ' 

42  0 
40-0 
630 
68-0 
68-0 
620 
610 
.59  0 
50  0 
03  0 
59  0 
590 
58-0 
78-0 
42  0 
12-0 
45-0 
480 
47-0 
44-0 
15  0 
68-0 
08-0 
63-0 
56  0 
56-0 
64-0 
780 
620 
76-0 
661 

290 
290 

33  0 
31-0 
32-0 
360 
35-0 
310 
280 

29  0 
32  0 
310 

30  0 
37-5 
28-0 
29-5 
33-0 
32-0 
30-0 
34-0 
310 
30  0 
36  0 

34  0 
320 
38-0 
38-0 
3S-0 
40-5 
40-5 
37-0 

89 
89 
56 
90 
97 
97 
90 
90 
80 
67 
82 
80 
91 
100 
100 
90 
90 
83 
100 
100 
91 
74 
100 
100 
100 
100 
inn 
100 
100 
100 
100 

NE. 
SE 

N. 
SE 
SE. 
SE. 
NW. 

N. 

C. 
NW 
NE. 
NE. 

C. 
SE 

W. 

N. 

N. 

r. 

SE 
NW. 

N. 
SE. 
SE 
NW. 
SE. 
NW. 
SE 
SE. 
NE. 

E. 
X. 

mis. 
16 

9 
17 
11 
19 
22 
IS 
14 

0 

3 
18 
17 

0 
18 
25 

6 
14 

0 
13 
10 
16 

8 
12 
10 

8 

8 
IS 

10 
8 
10 
20 

X. 

SE 
NE 

SE. 
S. 

SE. 
NW. 

N. 
SE. 
X. 

X. 

c. 

SE. 
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N. 

N. 
SE. 
XE. 

X. 

X. 
SE. 

E. 

C. 

N. 
SE 
SE. 
SE. 
XE. 

X. 

X. 

mis. 

1 

20 

8 

20 

S 

20 

24 

18 

8 

16 

20 

0 

12 

20 

32 

4 

8 

16 

2 

8 

8 

10 

5 

0 

4 

12 

24 

28 

8 

20 

8 

2 
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10 
5 
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10 

c. 

K. 
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K. 

10 

K 

(i 
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10 

K. 

7 

T. 

c 

8 

c. 

g 

c 

10 
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10 

K. 

N. 

c 
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K. 

13 
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10 
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K. 
K. 
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K 

K 

10 

K 

17 

10 
10 
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0-22 
0-02 

10 
10 

K  . 

K. 

K 

20 

21 

S. 

22 

23 

24 

25 
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0-22 

10 
•  10 

5 
10 

10 

5 
in 

N. 
K. 

C. 
K. 

K. 

K. 

K. 

10 
10 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 

X. 
X. 
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c 

20 

27 

c. 

K. 

28 

K. 

29 

002 
0-74 

0-10 
0  02 

K. 

K 

31 

C. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Southwest  Point  (Anticosti),  Que. — June,  1913. 


Pressure 

Hi   NUD- 

Precipi- 

AT 32°. 

Air  Temperati 

HE. 

ITY. 

Wind. 

tation. 

Clouds 

to  Tenths 

8  a. 

n. 

8  p. 

in. 

8  a.m. 

8  p.m. 

I'M 

E 
s 

X 

c. 

s 

x 

X 

3 
03 

s 

5 

s 

si 
OO 

s 

d 

X 

07 
/O 

c 
2 

z 

3 

o 

> 

S 

.3 

o 

5 

>> 

-*- 

_o 
53 
> 

6 

S3 

X 

in. 

g 
d 

X 

in. 

c 

3 
O 

S 
< 

2 

c 

3 
0 

E 
< 

3 

in. 

in 

» 

• 

• 

• 

% 

nils. 

mis. 

1       .                                           

29-84 
29-33 

29-72 

29-60 
29-48 
29-69 

470 
44  ( 
48  •( 

44-( 

44  -0 
49-0 

64  0 

68-0 
60  0 

34  -0 
41-0 
40-5 

85 
100 
85 

84 
92 
93 

SE. 

c. 
w. 

4 

0 

12 

SE. 
W. 
SE. 

24 
24 

8 

T. 

0-04 

10 

N. 

0 

88 

10 
5 

K. 
KS. 

3.... 

10 

X. 

4 

29-75 

29-99 

49  •( 

4.5 -.5 

60  0 

40-0 

64 

84 

N. 

16 

c. 

0 

30-04 
30  03 

29-59 

29-87 
29-82 
29-60 

49-0 
460 
410 

44-0 
39-0 
42-0 

64  0 

040 
52  0 

34  0 
370 
37-5 

71 

77 

100 

92 
100 
100 

SE. 

NW 

E. 

16 
12 
5 

SE. 

SE. 

N. 

12 
10 
2 

II 

48 

0-10 
018 
0-08 

1 

5 
10 
10 

K. 

1)  . 

K. 

10 

N. 

K. 

s 

29-76 

29-95 

44-0 

43  0 

49-5 

38  -0 

84 

92 

N. 

16 

NW. 

16 

II 

01 

5 

K. 

5 

S. 

9... 

30-08 

30-12 

4-5-0 

43  0 

64-0 

36-0 

84 

92 

N. 

8 

N. 

8 

10 

K. 

5 

K. 

in 

29-96 

29-65 

45  0 

47-0 

•52  -0 

40-5 

92 

92 

SW. 

17 

NE. 

4 

10 

K. 

10 

K. 

u. 

29-57 

29-67 

4.5-0 

40-5 

54-0 

38-0 

100 

91 

N. 

6 

N. 

17 

0 

01 

10 

N. 

10 

s. 

12... 

29-94 
29-89 

30-02 
29-54 

4.5-0 
43  0 

410 
43-0 

64-0 

49-5 

38-0 
33-5 

68 
92 

91 
92 

N. 
SE. 

13 

IS 

NE. 
SE. 

5 
12 

0-40 

10 

S. 

13      i 

10 

K. 

14 

29-48 

29-64 

43  0 

43-0 

48-0 

38-0 

100 

92 

NW. 

10 

N. 

8 

10 

*  K. 

5 

S. 

15  . 

29-91 

29-84 

470 

47.5 

.52  -0 

38-0 

85 

85 

W. 

7 

SE. 

8 

5 

c. 

16 

29-63 

29-39 

49-0 

47  -0 

51-0 

43-5 

93 

100 

SE. 

18 

SE. 

16 

0-04 

10 

N. 

10 

N. 

17 

29-4.5 

29-77 

49  0 

510 

67-0 

42  0 

93 

65 

N. 

26 

N. 

20 

0-42 

5 

S. 

is 

30-00 
30-06 

"29-97 
30  00 

46  0 
47-0 

45  0 
470 

62  0 

.59  0 

41  -5 
35  0 

84 

8.5 

84 
85 

NW. 

NE. 

15 
4 

N. 
SE. 

12 

8 

5 

c. 

19 

20 

29-85 

29-73 

49-5 

51-0 

77  0 

420 

85 

86 

SE. 

20 

SE. 

20 

0-04 

.5 

c. 

10 

S. 

21 

29-64 

29-67 

48-5 

450 

69-0 

41-0 

92 

92 

SE. 

11 

NE. 

8 

016 

0-10 

10 

N. 

■5 

s. 

22 

29-58 

29-59 

46  0 

40  0 

56-5 

360 

92 

84 

SE. 

12 

NW 

28 

0  14 

5 

s. 

5 

s. 

23 

29-79 
29-89 

29-83 
3002 

4.5-0 
45  (1 

45-11 
42-11 

640 

48-0 

38-5 
34-0 

7fi 
76 

84 
82 

NW 
NW. 

26 
6 

W. 

SE. 

22 
14 

.5 
5 

K. 

24 

C. 

25 

30- 17 
30-15 

3017 

2!'  92 

4.5  -0 
.520 

47  -0 
51-0 

54  II 
58-0 

34-5 
411  .5 

84 
74 

85 
86 

SE 

0 

15 

SE. 
SE 

10 
20 

26 

5 

C. 

27 

29  58 

29-47 

47  0 

48-0 

.54-5 

420 

100 

100 

SE. 

20 

N. 

8 

0-20 

3-14 

10 

N. 

10 

s. 

28..     . 

29-48 
29-81 
29-91 

39-61 

29-85 
29-90 

49-5 

.51  0 
.54-0 

.53  -0 
460 
45  0 

63-5 
620 
58-0 

41-5 
370 
40-0 

78 
72 
61 

73 
92 
92 

NW 
NE. 
NE. 

21 
21 

7 

N. 

N. 

SE 

24 
4 
12 

5 

K. 

10 
5 
5 

S. 

29 

c. 

:«). 

c. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Southwest  Point  (Anticosti),  Que. — July,  1913. 


9.. 
10. 

11. 
12. 

13.. 
14. 
15. 
16. 

17.. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


Dat. 


Pressure 
\t  32°. 


29-79 

28  72 
29-98 
29-87 
29-75 
29-88 
29-40 

29  68 

29-98 

• 

29  92 
29-59 

29  IJ4 
29-59 
29-50 
29-82 
29-99 
29-89 
29-77 
29-65 
29-64 
29-81 
29-87 
29-90 
29-68 
29-59 
29-72 
29-89 
29-94 
29-97 
29-76 

30  16 


AlR  Temperature. 


29-61 
29-87 
29  96 
29-72 
29  90 
29-62 
29-53 
29-86 
29-98 
29-81 
29  60 
29-66 
29  52 
29  58 
29-94 
29-94 
29  B5 
29-68 
29  69 
29-70 
29-87 
29-90 
29-78 
29-B7 
29-58 

29  74 
3003 
29-90 
29-82 
29-98 

30  15 


460 
490 
460 
530 
53-5 
51  0 
50  0 
580 
570 
57-0 

54  II 
560 
540 
:>4  5 
560 

55  0 
59-5 
560 

56  0 
54-0 

57  0 
53  0 
53  0 
580 
59  -0 
59  -0 

55  0 

56  0 
54-0 
59  0 
560 


17-5 
490 
52-0 
52-0 
59-5 
49  0 
500 
53  0 
56-5 
560 

52  -0 
5(1  5 
530 
55  0 

53  0 
54-0 
58-0 
56-0 

54-0 

54  II 
51 

55  ■  5 
59  0 
57-0 
56-0 
52  0 
55  0 
57-0 
57  0 
530 
50  5 


49  0 
51-0 
68  ii 
62  0 

65  ll 
7(1  (I 
720 
fil-0 
620 

66  0 
740 
66  -0 
640 
65  5 
66-5 
67-5 
119  5 
72  5 
76-5 
65-5 
66-0 
64  0 
68  0 
660 
64  I) 
61-5 
68-0 
66-0 
69-0 
76  0 
69-0 


370 

41  II 

42  I) 
42  II 
430 
38-0 
42  II 
42  (I 

41  0 
480 
440 

42  -0 
420 
44  II 
44  5 
42  -0 
13  5 
16-0 
47  II 
430 
41  -0 

41  -0 
47(1 
47  (I 
460 
400 

42  (I 
44  -0 

43  0 
42  II 

18  n 


Humid- 
ity. 


92 

1(11) 

84 

93 

100 

86 

100 

88 

87 

87 

100 

93 

100 

100 

81 

ST 

88 

100 

100 

100 

94 

100 

83 

94 

94 

76 

93 

93 

100 

82 


Wind. 


8  a.m. 


'. 

100 
93 

100 
93 
70 
93 

100 

93 
81 
93 
100 
100 
93 
93 
93 

too 

88 

100 

93 

93 

100 

100 

88 

100 

93 

100 

93 

94 

94 

93 

93 


SE 

NW. 

NW. 

SE 

NW. 

SE 

SE 

(' 
SE 
SE 
SE 

C 
SE 
SE 
\K 
NW. 
SE 
SE 

s. 

SE 
W. 
SE 
SE 
SE 
C 

NW 
NW 
SE 
N. 
NW 
NW 


mis 
19 
11 

2 
20 
11 
13 
20 

0 
14 
21 
26 

0 

8 
10 
20 

6 
11 

15 


8  p.m. 


SE. 

N. 

NW. 

SE 

NE 

SE 

C. 

c 

SE 

SE 

NW. 

SE. 

SE 

N  E. 

N. 

S. 
SE 
SE 
SE 

X. 

(' 
SE 
SE 
SE 

X. 
SE 
SE 

S. 
SE 

N. 

s. 


mis 

18 

7 

4 

20 

10 

32 

0 

0 

16 

24 

8 

6 

8 

12 

8 

1 

12 

12 

18 

6 

•  0 

16 

16 

10 

8 

8 

8 

12 


Precipi- 
tation 


004 


0-70 


0-06 
0  41 


0-12 
002 


0  08 


004 
002 
0-04 


002 


002 


010 
0-08 
001 


0-04 
0-16 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


0-04 


(i  02 


0-20 


K. 
K. 

KS. 
K. 
CS. 

N. 


X. 

s. 

X 

K. 
K. 


X 

K. 

N. 

K. 

K. 


8  p.m. 


N. 
K. 


X. 
K. 


K. 

N. 

C 

K. 

K. 

S. 

X. 

s, 

s. 
s. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Southwest  Point  (Anticosti),  Que. — August,  1913. 


Pressure 

AT  32°. 

Am  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

■s  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

X 

6. 

QC 

03 

» 

E 

X 

c 

3 

B 

3 
'c 

s 

e 

03 
QC 

% 

s 

d 
% 

c 

5 

>. 

> 

o 

v    < 
u 

s 

>> 

u 

_o 

> 

mis. 

c 
a 

in. 

a 

QC 

C3 
3 

O 

6 
< 

3 

3 
O 

B 

3 

in. 

in. 

- 

• 

• 

• 

nils. 

in. 

1.     -                                      

30-04 

29-86 

58-0 

600 

72  II 

400 

88 

88 

SE 

12 

s. 

32 

001 

5 

c. 

10 

X. 

9 

29-88 
20.7.i 
29-81 

29-75 
•>9-6S 

110-0 
111-5 

55-5 
56-5 

70-0 
77  0 

440 
43  -0 

94 
100 

100 

100 

NW. 
X. 

1 

4 

s. 

s. 

14 

0 

0-60 

0-30 
0-10 

10 

K. 

10 
10 

X. 

s. 

4. 

29-84 

600 

56  -0 

700 

43-5 

88 

87 

NW. 

12 

(• 

0 

010 

5 

K. 

10 

s. 

5.. .... . 

29-83 

29-87 

620 

57  -0 

70-0 

38-0 

77 

94 

C. 

0 

X. 

8 

5 

C 

6 

29-89 

29-81 

600 

59-5 

680 

42-5 

88 

88 

XE 

1 

SE. 

8 

004 

5 

C. 

10 

s. 

7 

29-86 

30  02 

56  0 

57  0 

67  5 

44  -0 

87 

87 

NW. 

m 

N. 

14 

c 

S.                                              

30  05 

29-94 

56-0 

57-0 

69-0 

33-5 

87 
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SE 

10 

SE 

20 

5 

c 

5 

c. 

9....... 

29-65 

29-52 

58-0 

60-0 

670 

430 

88 

88 

SE 

16 

S. 

.12 

0  04 

0-36 

10 

s. 

10 

X. 

11).                                  ......... 

29-54 

29-71 

56-0 

560 

68-0 

43-5 

87 

87 

X. 

21 

E 

-    1 

0-32 

10 

s. 

11 

29-85 
29-96 
30  02 
30  05 

29-90 
29-98 
30-05 
30-03 

51  0 
57-0 
57-0 
63  0 

54  0 
54-5 
57  0 
590 

65-5 
610 
67-0 
67-5 

36-0 
340 

37-0 
400 

72 
87 
87 
89 

87 
80 
87 
88 

NE 
X 

SE 
SE 

10 
8 
3 

8 

X. 
XE 

NE 
SE 

12 
8 
1 

8 

10 

s. 

5 

12.      .                                      

K. 

1?.. 

5 

c 

14 

• 

[5. 

29-88 

29-75 

62-0 

62-0 

67-5 

44  II 

>8 

88 

SE 

13 

NW. 

3 

10 

s. 

16. 

29-71 

29-81 

64  0 

59-5 

75-5 

43-5 

89 

100 

w. 

2 

C. 

0 

002 

10 

K. 

10 

K. 

17. 

2!)  -97 

29  96 

58  0 

57-0 

67-5 

410 

88 

94 

NW. 

3 

S. 

16 

5 

C. 

18. 

29  77 

29-82 

57-0 

57-0 

670 

430 

100 

94 

X\\. 

16 

NW. 

16 

0-60 

10 

s. 

19. 

29-95 
30-32 

3014 

30-33 

55-0 

52  (1 

51  0 
50  0 

660 
570 

35-5 

330 

87 
86 

86 
86 

NW. 

N. 

24 
12 

X. 
NE 

12 

4 

5 

K. 

5 

s. 

2(1 

21. 

30-29 

30-14 

56  0 

53-0 

62-0 

290 

87 

86 

SE 

6 

SE 

10 

22 

29-91 

29-77 

5.8-0 

58-0 

680 

38-0 

94 

88 

SE 

16 

SE 

16 

5 

C. 

23. 

29-77 

29-67 

58-0 

57-5 

68-0 

41  0 

94 

100 

SE 

13 

s. 

40 

0-50 

10 

K. 

10 

s. 

21. 

29-56 

29-70 

58  -0 

54  -0 

60  0 

40-0 

100 

100 

s. 

23 

s. 

4 

012 

5 

C. 

25. 

29-55 

29-65 

530 

51-5 

67  0 

35-5 

86 

86 

NW. 

24 

W. 

36 

001 

10 

S. 

26. 

29-91 

30  04 

481 

45  0 

52  0 

30  0 

78 

84 

NW. 

24 

SE 

6 

5 

c. 

11) 

X. 

27 

29-98 

29  93 

510 

52  -0 

52  5 

31-0 

93 

100 

SE 

15 

SE 

16 

010 

0-70 

10 

X 

10 

K. 

28. .  .      . 

29-89 

29-83 

49  ■  5 

49-5 

54  -0 

34  0 

100 

93 

X 

6 

X. 

12 

0-32 

10 

K. 

21). 

29-77 

29-83 

500 

52-5 

54-0 

31-0 

93 

93 

NW 

16 

SE 

10 

II  117 

10 

s. 

5 

s. 

30. 

29-74 

29-69 

500 

55  (I 

60  0 

37-0 

100 

100 

SE 

14 

SE 

12 

0-32 

0  16 

10 

K. 

5 

c. 

::i 

29-88 

30  03 

58-0 

i 

53-0 

620 

35-5 

94 

93 

SE 

5 

S. 

4 

5 

C 

-> 

(' 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Southwest  Point  (Antieosti),  Que. — September,  1913. 


Pressure 

HlMID- 

Precipi- 

at 32°. 

Aib  Temperature. 

IT1  . 

Wind. 

tation. 

I  Iloudb,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

S  p.m. 

Day. 

OO 

d 

00 

oo 

d 

OO 

5 

5 

i 

S 

00 

g 

d 

% 

c 

c 

£ 

0 

>. 

"c 

_c 

> 

c 

Z 
u 

5 

'o 

> 

i 
in. 

s 

d 

OO 

in. 

c 
£ 
< 

-6 

c 

S 

0 

g 
< 

•0 

in. 

in. 

■ 

° 

' 

o 

nils. 

mis. 

1 

30  07 

30-20 

30  06 
29-87 

62 
53 

0     58-5 
0      53-5 

63  0 
56-0 

35-0 
34  -0 

77 

Nil 

93 

100 

SE. 
X. 

6 
6 

X. 

SE. 

16 

20 

001 

5 
10 

c. 

2 

X 

29-66 

29-90 
30  05 
30- 11 
30- 14 

29-76 
30  00 
30-05 
30-20 
29*88 

57 
49 
41 

42 
47 

0      55-0 
0      46-5 
0      41-0 
0      420 
0      490 

600 
57  0 
440 
45  0 
510 

48-0 
410 

35  0 
34-0 

36  0 

100 
78 
82 
83 
92 

80 
76 
91 
74 
100 

SE. 

NW. 

X. 

NW. 
SE. 

6 
28 
16 

8 
17 

NW. 
NW. 
NE. 

NE. 

SE 

24 

12 

6 

2 

16 

015 

0,08 

10 

10 

K   . 

s. 

5 

4.                                        

K. 

(i.                                        

10 

C. 

S 

29-61 

29-72 

54 

0     520 

590 

48-0 

100 

73 

SE 

14 

X 

8 

10 

K. 

9                                  

29-94 
30-45 

30-23 
30-31 

50 
44 

0     49-5 
5      46-7 

54-5 
53-0 

440 
380 

79 
76 

64 
64 

NW. 

NE. 

16 
25 

NE. 
X 

14 

8 

10 

S 

10 

5 

('. 

11.                  

30-26 

30- 16 

5.5 

0     54-5 

56-0 

44-5 

93 

93 

E. 

9 

NW. 

1 

10 

s. 

10 

K. 

12 

29-83 

29-67 

55 

0     530 

57  -0 

460 

100 

100 

SE 

15 

N 

14 

2-01 

O-'M 

10 

X 

10 

N. 

13.                                

29-48 
29-71 
30-22 
30-36 
30  04 
29-69 

29-56 
30-01 
30-27 
30-25 
29-85 
29-93 

54 
50 
46 
45 
44 
46 

5     53-2 
0     50-0 

0      458 
0      47-5 
0      47-0 
0      45-5 

55  -0 
520 
50  0 
50-0 
640 
52  0 

47-5 
460 
41-0 
38  0 
44-0 
400 

80 
86 
84 
92 
84 
100 

93 
86 
100 
79 
93 
84 

SW 
NW. 

X 

X 

SE. 
NW 

22 

19 

11 

3 

9 

8 

s 

NW. 

N. 
W. 
SE 

N. 

1 
24 

8 
3 
S 
3 
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10 

s. 

s 

10 

S 
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10 

N 

10 
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18 

19 

3004 
30  04 
30-20 
30-35 
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30-09 
30-26 
30-36 

48 
51 

48 
53 
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0      49-0 
0     53-5 

51-5 

56  0 
62-0 
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34  0 
410 
43  0 
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85 

93 
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93 
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93 
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SE 
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14 
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SE 
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SE. 
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20 

20 
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10 

K 

S 

10 

K 
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47-0 
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93 
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SE 
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K. 
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N. 
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K. 
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47-0 
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93 
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C. 
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47-0 
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85 

82 
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W. 

s. 
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10 
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N. 
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46 

0     43-5 

46-5 
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92 
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N. 
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DailyWeather  Reports  for  the  Year  1913 — Southwest  Point  (Anticosti),  Que. — October,  1913. 


Pressure. 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

Air 

Temperatu 

^E. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 
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8  p.m. 
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42-0 
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71 

83 

s 

5 
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10 

10 

K. 

■) 
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50  0 
53-0 
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20 

SE 

S 

16 

8 
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10 

K. 

N. 
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10 

K. 
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K. 

4 
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30-20 

29-89 
30- 11 
30- 15 

44-5 
45  0 
47  -0 

47-5 

48  0 
49-5 

47;"> 
490 
50-5 

37  -0 
39  0 
40-5 
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100 
100 

92 
85 
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NW. 
N 

s, 

7 

10 

4 

N. 
NE 
SE. 

4 

4 

20 

10 
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10 

K. 
K. 

S. 

10 

K. 
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6. 
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10 

N. 
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47-0 
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92 

N 

2 

SE 

1 
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T. 
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72 
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8 
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C. 
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29-85 
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29-85 
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SE 

S. 
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19 

SE 
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3 
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10 

K. 

K. 

10 
10 

K 
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K 

13. 

29-77 

29-66 

48-0 
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510 

41   II 
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100 

NW. 

12 

NW. 

18 

0-64 

0-74 

10 

N. 

10 

N. 

14. 

29-88 

30-17 

46-0 

450 
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39  ■  5 

100 
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NE. 

27 

E. 

12 

0-55 

0-30 

10 

N. 

10 

s. 

15. 

30-21 

30-22 
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53-0 

40-0 

92 

85 

NE. 

16 

E. 
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10 

s. 
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16. 

30-23 

30  22 

47-0 
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92 

88 

E. 
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NE. 
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10 

K. 

10 

s. 

17. 

30  18 

30- 17 
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51  0 
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93 

93 

NE. 
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18 
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10 

N. 

10 

s. 
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30  07 
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50  0 

64  0 

36-5 
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NE. 

26 

E. 

16 

0-28 

0-08 

10 

N. 

10 

N. 

19. 

29-91 

30  02 
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55-0 

41  (1 
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92 

SE 

21 
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18 
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0-38 

10 

K. 

10 

s. 

»0 

29-93 
29-37 

29  99 

30  59 

29-70 
29-42 
30-39 
30-47 

46  0 
54-0 

42  II 
58  ■  5 
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49-11 
40-0 
44  0 
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670 
59-0 
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41-0 
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92 
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74 

81 
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71 
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NE 
S 
W 

NE. 

12 

40 

28 

6 

SE 
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w. 

s. 

24 

28 

8 

32 

10 

10 

5 

S. 
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K. 

10 

K. 

21 

0-10 
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22 
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10 

K 

24. 

30-22 

30  09 

47-0 
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92 

S\Y 

34 

s. 

16 

0  01 

10 

S 

10 

N. 
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32 

N. 

12 

0-65 
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10 

X 
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K. 

28 
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NE 
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12 

E. 
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10 

s. 

N. 
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K. 
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K. 
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29-95 
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C. 
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N. 
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15 

N.' 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Southwest  Point  (Anticosti),  Que. — November,  1913. 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23.. 
24. 
25. 
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28. 
29 

30. 


Day. 


Pressure 
at  32°. 


in. 

29-90 
29-68 
30- 19 
29-70 
29-46 
29-83 
30  00 
3002 
30- 1 
29-81 
29-66 
29  63 
3001 
29-84 
29-65 
29-91 
29-81 

29  54 

30  04 
29-57 
3001 
29-88 
29-51 
29-81 
29-98 
29-71 
30-37 
30-75 
30-55 
30-60 


29-45 

30  01 

3006 

29-47 

29-75 

29-88 

29-98 

3001 

3007 

29-66 

29-59 

29-94 

29-93 

29-67 

29-87 

29-94 

29-59 

29-69 

30- 14 

29-58 

30-32 

29-77 

29  15 

29-94 

29-81 

29-96 

30-61 

30-62 

30-57 

30-50 

Air  Temperature. 


27-5 
220 
260 
37-0 
300 
31-5 
34-5 
40  0 
40  5 
460 
42-5 
37  0 
350 
360 
31  0 
27  -5 
33-5 
37-5 
31-0 
340 
32-0 
37-0 
370 
25-5 
22  (I 
210 
115 
15-5 
27-5 
300 


260 

34  0 

22-5 

29-5 

33-5 

33-5 

33  0 

37-5 

320 

33-5 

33  0 

34  0 

400 

49-0 

420 

44-0 

410 

46  0 

45-5 

48-0 

390 

460 

37  0 

38-0 

360 

360 

36  0 

39-5 

310 

370 

33  0 

33-0 

34-5 

34-5 

37-0 

38  0 

310 

36  0 

35  0 

35  o 

24-5 

35-0 

400 

39-5 

360 

41  0 

19-5 

360 

270 

27-5 

23-5 

270 

16-5 

230 

26-5 

26-5 

300 

300 

29-5 

30  0 

160 
9-5 
180 
250 
20-0 
220 
240 
290 
31-5 
34  0 
32  0 
25-5 
28-0 
280 
180 
20-5 
300 
Ml  -5 
28-5 
26-5 
210 
200 
340 
4-5 
15-5 
160 
40 
90 
240 
24-5 


Humid 

ITY. 


100 
100 
100 
100 

89 
100 
100 

91 
100 

82 
100 

90 

90 
100 
100 
100 
100 

90 

89 
100 

90 
100 
100 
100 
100 
100 
100 



100 

Hill 


100 

100 

100 

100 

100 

89 

82 

91 

74 

100 

91 

82 

100 

100 

89 

100 

100 

90 

89 

100 

100 

100 

100 
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100 
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® 

s 

> 
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39 
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40 
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17 

S. 

29 

NW. 

30 
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18 

s. 

2 

SE. 

15 

SE. 

16 

SE. 

32 

s. 

14 

w. 

32 

s. 

19 

E. 

4 

NW. 

32 

NW. 

27 

SW. 

24 

xw. 

36 

NE. 

15 

SE. 

16 

N. 

26 

SW. 

38 

E. 

12 

XE. 

13 

E. 

3 

E. 

2 

XE. 

22 

XE. 

11 

XW. 

12 

XW. 

16 

8  p.m. 


XW 

XW 

s. 

XW 

NW. 

c. 

SI 

SE. 
SE. 
SE. 
X. 

w. 
w. 

NE. 
X 

SW. 

w. 

XW 
SE. 
XW 
NE. 
SW 
XE. 

E. 
NE. 
XE. 

N. 

sw. 

XW. 
NW. 


ml 
44 
32 

14 
26 
36 

0 
14 
20 
12 
20 

8 
32 
18 

8 
16 

8 

2 
16 

4 
20 

1 
10 

8 

3 
14 
16 
22 
12 
18 

4 


Pricipi 

TATIOX. 
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014 

010 


0  08 
0-40 
001 

0  11 
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0-02 


0  30 


008 
0-30 
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Clouds,  to  Tenths. 


0  12 


0-80 


0  01 


0-10 


0  04 
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K. 

N. 
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K. 

X. 
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x. 

s. 

K. 

S. 

s. 
c. 
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K. 
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S. 

c. 

s. 

K. 
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10 


C. 

s. 


c. 


X. 

s. 

s. 

X. 
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s. 
s. 

K. 
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K. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913— Southwest  Point  (Anticosti),  Que.— December,  1913. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913— St.  John,  N.B. — January,  1913. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — St.  John,  N.B. — February,  1913. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — St.  John,  N.B.— March,  1913. 
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30-31 

310 

36- 6 

33-9 

370 

40-7 

39-3 

27  5 
33-5 

77 

S7 

78 
90 

NW. 

s. 

12 
12 

sw. 
sw. 

4 
14 

13  . 

5 

c. 

10 

14... 

30- 15 

29-80 

40-9 

43-6 

45-5 

35-5 

81 

99 

SE. 

8 

SW. 

16 

0-99 

10 

s. 

10 

N. 

15 . .. 

29-68 

29-51 

44-7 

41   2 

47-3 

38-7 

99 

98 

s. 

6 

s. 

16 

0  31 

0  10 

10 

Fog.. 

10 

Fog. 

16 

29-53 

28-56 

43  0 

406 

46-5 

38-3 

98 

95 

s. 

3 

SW. 

8 

0-28 

10 

Fog. 

10 

17         ... . 

29-96 

30-44 

26  0 

22  S 

40-7 

22-8 

54 

66 

NW. 

30 

NW. 

28 

18.... 

30-76 

30-43 

18-7 

36-2 

36-2 

14-5 

.54 

74 

w. 

8 

SW. 

24 

8 

19... 

30-27 

30-25 

39-4 

40-7 

42-4 

35-5 

78 

84 

sw. 

18 

SW. 

16 

5 

C'S. 

20 

30  29 

30-03 

3000 

29-93 

400 
43-3 

47-9 
42- 1 

51-7 
48-3 

370 
408 

92 

98 

96 
99 

s. 

c. 

10 

0 

SE. 

s. 

IS 
16 

006 

0-63 
T. 

10 
10 

21 

10 

fog. 

fog 

•>•» 

29-79 

30  19 

45-7 

320 

47-5 

32  0 

9° 

74 

w. 

•>o 

NW. 

32 

0">Z 

23 

30-63 

30  54 

24-7 

32-9 

350 

23-3 

43 

SI 

NW. 

20 

SW. 

8 

24 

30  17 

29-81 

36-3 

47-3 

47-3 

32-5 

99 

88 

SW. 

20 

SW. 

34 

017 

10 

N. 

10 

25 

29-88 

30-08 

42-6 

30  5 

47-3 

30-5 

92 

96 

s. 

4 

NE. 

16 

0-80 

10 

fog. 

10 

26 . 

30-26 
29-69 

30  04 
29-24 

26-2 
35-5 

23-7 
470 

30  5 

47  0 

23-7 
220 

88 
96 

91 

98 

E. 
E. 

12 
14 

NE. 
SW 

12 
28 

115 
0-76 

10 
10 

N. 
N. 

10 
10 

27 

fog 

28 

29  70 

30- 17 

270 

27  0 

470 

26-5 

58 

66 

NW. 

30 

NW. 

18 

001 

5 

KS. 

29 

30-47 
30-25 

30-36 

30  10 

23-5 
34-7 

30-2 

38-3 

30-7 
40-4 

23-5 
34-7 

54 
92 

79 
88 

N. 
SW. 

4 
20 

SW. 
SW. 

12 
16 

30      .  . 

5 

KS. 

10 

:i  1  .  .  . 

29-88 

29-24 

44-S 

47-0 

52-3 

44-8 

86 

95 

s. 

8 

SE. 

24 

0  03 

0-26 

8 

KS. 

8 
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Pressure 

AT   32°. 

Am 

Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

S  a.m. 

8  p.m. 

DAT. 

£ 

OO 

d 

OO 

OO 

£ 
d 

OO 

■3 
a 

5 

£ 

03 

OO 

% 

54 
62 

d 

OO 

% 

87 
81 

e 
o 

a 

>, 

i 

> 

03 

3 

> 

£ 
s 

00 

d 
oo 

C 

a 
c 

£ 
< 

2 

c 
=j 
o 

£ 
< 

1 

in. 

29-17 
29-39 

in 

29-28 
29-62 

38-7 
29-5 

36-8 
34  0 

47  0 

36-8 

36-8 

27-5 

w. 

NW. 

ills. 
24 
26 

w. 

xw. 

mis. 
18 

28 

in. 
T. 

in. 
0-27 

2 

2 

4 

10 

KN. 
K. 
KS. 

N. 

4 

9 

3    . 

29-98 
30-24 
29-93 

30-12 

30- 16 
29-88 

320 
35-2 
33-5 

420 
33-5 
32  2 

44-8 
42-3 
37-3 

30  0 
33-5 
32  -0 

57 
71 
93 

48 
82 
98 

NW. 
E. 
SE. 

28 
8 
10 

xw. 

E. 
XE. 

6 
12 
8 

4 
10 
10 

I'. 
X. 

N. 

10 
10 
10 

4 

T. 

0-59 

0-04 
016 

li 

29-82 
29-85 

29-76 
29-94 

32-2 
270 

31-7 
27-6 

35  0 
320 

300 
24-5 

93 
83 

95 

75 

N. 
X. 

9 

is 

XE. 
E. 

14 
8 

T. 
002 

002 
T. 

10 
10 

N. 
X. 

10 

10 

8...    . 

29-92 
30-13 
30-35 
30-30 

29-98 

29-91 
30-32 
30-30 
30-22 
29-97 

260 
270 
33  0 
410 
41  3 

30  3 
34  0 
36-9 
38-8 
39-0 

35-7 

35-9 
45  -0 
46-7 
440 

19-3 
22-5 
27-3 
33-3 
36-5 

55 
82 
44 
56 
95 

93 

73 
67 
83 
98 

NW. 
X. 

X. 

w. 

s. 

8 
12 
12 

4 
16 

X. 
('. 

w. 

sw. 

s. 

8 
0 
4 

12 
2 

003 
T. 

002 
T. 

10 

0 

10...    . 

11 

7 
10 

K. 

fog. 

HI 
10 

12 

0-28 

002 

fog. 

13... 

29-96 

29-69 

41-0 

45-3 

49-4 

38-3 

83 

98 

XE. 

3 

E. 

12 

0-28 

10 

X. 

10 

14... 

29-68 
30  05 
29-63 

29-89 
29-92 
29-49 

440 
380 
43-3 

42-5 
39-5 
40-3 

54-3 
53-7 
54  -4 

40-7 
33  0 
37-0 

93 
94 

73 

89 
91 
96 

NE. 
E. 
E. 

14 
4 
4 

NE. 

s. 

X. 

2 
4 
4 

0-51 

10 
8 
10 

X. 

s. 

KS. 

4 

5 

10 

K. 

15 

CS. 

IB 

0  02 

17 

29-70 
30  04 

29-63 

29-84 
29-93 
29-40 

35-2 
37  5 

43-5 

39-2 
39  0 
41-3 

45-3 
42  4 
44-8 

340 
30-5 
38-7 

59 
77 
8S 

68 
84 
98 

X. 

w. 

sw. 

18 

4 

22 

X. 

sw. 
sw. 

6 
16 
16 

9 

KS. 

10 

KS. 

18 

19 

009 

006 

10 

X. 

10 

fog 

20 

29-58 

29-79 

28  0 

30-9 

41-3 

270 

73 

86 

NW. 

26 

NW. 

26 

001 

7 

KS. 

10 

21.... 

30  12 

30-03 

31-6 

39  1 

45-8 

26-5 

40 

74 

N. 

12 

SW. 

12 

10 

22 

30  01 
30  03 
30-13 
30  08 
30  06 
3001 
29-82 

29-97 
30  08 
30- 10 
30-06 
30  02 
29-83 
29-71 

43-3 
47-0 
49-7 
46-5 
46-2 
46-3 
50-0 

45-9 
46  7 

48-5 
45  0 
46-2 
54-2 
48-5 

55-2 
55-8 
540 
52-0 
54-3 
60-8 
61-4 

35-5 
40-5 
37-5 
41-0 
417 
400 
440 

77 
71 
74 
81 
S7 
79 
94 

62 
72 
79 
94 
85 
S7 
96 

SW. 

s. 

X. 

s. 
s. 

s. 

8 
6 
3 
4 
8 
4 
0 

sw. 

s. 
s. 
s. 

s. 
w. 

s. 

2 
4 
4 
4 
6 
6 
4 

8 
10 
3 

7 

23 

5 

CK. 

24 

10 

5 

KS. 
K. 

20 

27 

5 
10 

28 

0-12 

10 

fog. 

29 

29-68 
29-69 

29-75 
29-78 

45  0 
38  0 

40-3 
35-4 

48-5 
42-9 

40-3 
32-7 

96 
69 

90 

87 

sw. 

X. 

14 

18 

NE. 

N. 

16 
20 

0-24 

009 
002 

10 

tog. 

10 
•    10 

30 
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Pressi  re. 

Hi  MI1J- 

Precipi- 

AT 32°. 

Air  Temperati  re. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p. 

n. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Dai 

X 
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X 

a 

i 

S 

03 

o. 

6 

03 
00 

X 

in. 

o 

- 
•- 

s 

5 
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6 
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> 

C 
3 
O 

E 
< 

5 

c 

3 
O 

E 

< 

— 

in. 

in. 

o 

• 

- 

e 

% 

Ve- 

mis. 

mis. 

in. 

1 

29-90 
29-89 

30-38 
30-29 
29-96 
29-81 

29  S9 
29-86 

30  IS 
30-39 
30  10 
29-83 
29-91 

370 
40-5 

.50  0 
49-5 
44-3 
45  0 
450 

38-0 

43  0 

4.",  3 
43-2 
43-5 
4.5-9 
46-  ° 

42  -s 
52  2 
65-5 
55  ■  5 
51-5 
52-2 
50-3 
53-9 
45  0 

34  0 
313 

41  0 
'    ' 
40-8 
41-5 
42-5 
38-7 
38-3 

.73 
69 

82 
56 
90 
90 
95 
60 
83 

rs 

88 
65 
79 
82 
75 
93 
61 
98 

XE. 
X. 

c 

E. 

sw. 

s. 

sw. 

X. 
E. 

28 
10 
0 
S 
12 
10 
4 
12 
12 

M. 

c. 

E. 
SW. 

SW. 

sw. 

XE. 
C. 

s. 

12 
0 
14 

6 
8 
4 
6 
0 
8 

T. 

10 

X. 

•> 

5 

0  05 

4 

4 

6 

0  01 

II   12 

10 

X. 

3 

s 

30  08 
30  14 

30-20 
29-85 

430 
42-5 

45  0 
40  2 

9 

0  06 

10 

X. 

10 

Ill                      

29-77 

29-66 

41   2 

39-3 

45-4 

37-5 
34-3 
38-3 
37-5 
40  7 
32-0 
33-5 
32  0 
39  0 
42-7 

70 

70 

- 
SW. 

w. 

w. 

w. 

x\v 

NW. 

XE. 

W. 

w. 

14 

18 

12 

8 

14 

24 

ft) 

14 

8 

8 

sw. 
w. 
w. 
w. 

NW 
X. 

XE. 

s. 
sv\ 

NW 

18 

6 

4 

10 

20 

6 

10 

6 

12 

16 

T. 

T. 
002 
0-02 

_ 

KS. 
KS. 

9 
10 

7 
10 

1! 

29-59 

29-6.5 

38-7 

4°-0 

44-6 

51 

83 

6 

12... 

29-74 

29-85 
29-82 
3001 
29-90 
3011 
3002 
29-63 

29-76 
29-86 
29-92 
29-96 
29  92 
30-09 
29  80 
29-67 

43-9 
47.  5 
46-6 
35-5 

40  -7 
40-9 
43  7 
47  4 

44  -7 

45  0 
40  7 
44  -2 
42-2 
420 
47-7 
490 

51-5 
52-7 
46-8 
48-4 
48-3 
49-5 
51-8 
520 

61 
86 
92 
49 
43 
69 
75 
86 

93 
94 
70 
53 
59 
83 
80 
80 

IS :.      . 

s. 

14              

0-64 

0-11 

10 

X. 

5 
9 

10 
8 

16                     ...... 

[7 

5 
5 
9 

KS 

KS. 
KS. 

is 

[fl 

015 

009 

20 

29-80 

29-90 

47-7 

44  9 

520 

42  5 

51 

69 

NW 

28 

NW. 

14 

T. 

2 
2 

K. 

21 

3005 

30  08 

30- 12 
29-87 

48-7 
490 

45  fi 
44-0 

5     ■ 
:,ll  4 

40-5 
43-3 

54 
75 

78 
92 

X. 

SE 

8 
6 

S. 

SE 

8 
18 

2 

6 

10 

cs 

KS. 

•>■> 

0-29 

10 

X. 

23 

29-77 

29-81 

460 

45  8 

47-9 

43   1 

92 

96 

E. 

6 

SE 

4 

0-48 

10 

X. 

10 

N. 

21. 

29-75 

29-80 

49-3 

44  7 

4"  :: 

44-7 

98 

84 

XE. 

N 

XE. 

8 

0-30 

10 

X. 

10 

25 

29  7^ 
29-97 
30-21 

29-85 
30-05 
30-18 

12  • 

4-3-3 
47-7 

44  0 
460 

51    - 

520 
52-3 

■ 

3S  -5 
39-7 

42  7 

79 
92 

Mil 

87 
92 
81 

X. 
SE 

s 

10 
5 
4 

SW. 

s. 

SE 

10 

4 
4 

10 
10 

5 

KS. 

s. 

26 

8 
10 

X. 

■»7 

CS 

28 

30  03 

29  7" 

50-7 

.53-3 

57  8 

45-0 

v. 

98 

SE 

> 

XE. 

4 

0  03 

10 

X. 

10 

29 

29-40 

28-93 

53-7 

50-4 

59-3 

•50-0 

93 

97 

X. 

4 

X. 

20 

0-56 

10 

X. 

10 

30    . 

2^  87 

29-41 

l-  3 

55-0 

57   ' 

t6  n 

94 

64 

NW. 

38 

NW. 

18 

0-71 

T. 

10 

X. 

8 

31 

29-64 

29-81 

.".2  2 

48-7 

57  7 

17   0 

53 

80 

NW. 

20 

E. 

4 
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Press i  he 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

Air  Temperature. 

ity. 

Wish. 

tation. 

Clouds,  m  Tenths. 

Day. 

8  a  in 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 
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e 

0 

0 

>. 

— 

~ 

*^ 

+2 

c 

c 

s 

£ 

£ 

1 

c 

'3 

E 
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o 
u 

_o 

.5 

5 
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■a 

c 

o 
S 

c 

QO 

OO 

OO 

OO 

s 

S 

OO 

01 

c 

OO 

% 

5 

> 

Q 

> 
mis. 

00 

in. 

00 

in. 

<! 

3 

< 

2 

in. 

in 

- 

° 

■ 

• 

mis. 

1 

29-91 

29-77 

52-7 

48-7 

53  -4 

43  0 

65 

82 

8. 

S 

S. 

16 

10 

N. 

2 

29-41 

29-76 

51-2 

59  -0 

61-5 

47-7 

95 

50 

sw. 

24 

NW. 

4 

017 

10 

N. 

3 .... .                                  

29-87 

29-79 

57-3 

48-2 

59  0 

47-2 

66 

85 

sw. 

S 

s. 

12 

5 

K. 

2 

c. 

4 

29-83 

29-95 

53-4 

54-2 

64  5 

470 

87 

60 

NE. 

10 

E. 

8 

0  06 

7 

KS. 

2 

KN. 

30  08 
30-11 
29-64 

30-04 

25-88 
29-56 

55  0 
52-1 

49-7 

50-9 
49  -0 
50-7 

58-4 
53-7 
50-7 

480 
46-5 
460 

65 
94 
95 

87 
78 
95 

SE 
S. 

s. 

4 
8 
12 

SW. 

SW. 

S. 

14 

18 

4 

4 

K. 

10 

9 

1 

R 

N. 

7     . 

001 

002 

10 

S. 

N. 

8 

29-88 
30  OS 

29-98 
30-15 

51-2 
50-3 

53  3 

51-5 

60-5 
59  0 

44-0 
46-5 

50 
61 

51 
67 

NW. 

N. 

14 
6 

N. 

E. 

6 

4 

3 
9 

K. 

KS. 

10 
o 

9 ..... 

001 

KS. 

10 

30-18 

29-82 

30-00 
29-64 

55-5 
670 

51  •  2 
57-7 

62-5 
72-8 

41-3 
50-0 

37 
40 

71 
66 

NW. 
W. 

10 
4 

SW. 
SE. 

12 
8 

11 ...... 

2 

('. 

12 

29-97 
29  ■  97 

30  03 
29-74 

51-8 

49-5 

53-3 
48-0 

57-7 
56-7 

46-5 
46  0 

54 

72 

53 
90 

NE. 
S. 

14 
16 

SW. 

i 

20 

3 
3 

K. 
GS. 

13 

001 

10 

14     . 

29-59 

29-77 

52  0 

59-2 

66-3 

470 

94 

56 

SW. 

8 

&rw. 

1? 

00" 

10 

fog. 

15 

3001 

29-95 

55  5 

54  0 

640 

50  0 

64 

62 

sw. 

6 

SW. 

16 

16 

29-79 

29-53 

54  9 

49-3 

54  ■  9 

49-3 

75 

96 

s. 

12 

s. 

8 

0-04 

0-12 

10 

KN 

10 

fog. 

17. 

29  58 

29-79 

607 

63-0 

GS-7 

490 

65 

44 

NW. 

28 

NW. 

12 

3 

K. 

4 

K. 

18... . 

30-04 

30-07 

60-7 

59-3 

69-3 

53  0 

48 

64 

\. 

S 

SW. 

6 

1!) 

30  09 

30  03 

610 

55  0 

66-3 

50-3 

62 

81 

c. 

0 

s. 

8 

20 

29-99 
29-69 
29-65 

29-85 
29-65 
29-78 

55  0 

56  5 

57  ■  5 

54-2 
58-4 
64-3 

60-3 
65-5 
73-7 

490 
52  0 

50-5 

86 

85 
86 

86 
90 
"6 

s, 
s. 

SE. 

14 
4 
4 

s. 

c. 

N. 

8 
0 
1? 

4 
4 
5 

K. 
KS. 

fog. 

10 
10 

KS. 

21 

KN. 

22 

3 

CS. 

23 

30  00 

29-93 

53-5 

54  0 

64-3 

460 

66 

61 

w. 

8 

s. 

8 

5 

KS. 

24  . 

29-90 

29-87 

56-7 

57  5 

61-6 

51  0 

80 

88 

s. 

8 

NE. 

12 

T. 

10 

s. 

10 

N. 

30-07 

30-12 

57-3 

56  0 

64-7 

50-5 

57 

64 

NE. 

12 

E. 

8 

3 

C. 

2 

C. 

26. 

30-19 
29-79 

30  08 
29-53 

56  0 
520 

62-8 
55-2 

63-3 

60-3 

49-5 
50-5 

73 
98 

81 
98 

S. 
SW. 

8 
20 

SW. 

s. 

18 
8 

3 

10 

K. 

N. 

10 
10 

KS. 

009 

fog. 

28 

29-56 
29-83 
29-91 

29  69 
29-91 
29-84 

62  0 

62-2 
55  S 

62  -0 
56-3 

57-2 

66-5 
71  4 
67-0 

55-0 
52-3 
51-3 

44 
4.S 
63 

56 

78 
91 

NW. 

N. 
S. 
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X. 
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0-47 
010 

10 
3 

fog 

CK. 

2 

10 

\. 

29-94 
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57-9 

54  3 

65-7 
58-5 

53-7 
54  3 

84 
87 

90 
98 

SE. 

S. 

6 

14 

s. 
s. 

8 
12 

001 

0-42 

10 
10 

KS. 

18 

10 

s. 

X. 

19 

29-65 

29  63 

57  4 

64-7 

53  7 

97 

93 

SE. 

8 

(' 

0 

0-32 

T 

10 

X. 

4 

X 

20       . 

29  69 

29-72 

53-5 

58-1 

59  3 

53-0 

96 

93 

sw 

10 

s. 

6 

T. 

10 

s. 

2 

KS. 
X. 

21.... 

29  77 

29-81 

61-7 

59-0 

66-7 

540 

88 

91 

C. 

0 

SE. 

4 

T. 

5 

KS. 

8 

KS. 
KN. 

•7-7 

29  lis 

::ii  03 

590 

58-2 

64-8 

54-0 

89 

87 

SE. 

4 

p 

6 

23... 

30  06 

29-97 

58-7 

59  0 

64-7 

56-5 

90 

89 

s. 

10 

SW. 

16 

5 

s. 

10 

S. 

24 

29-84 

29-74 

59-3 

57-6 

59  7 

56-7 

89 

9J 

S 

10 

sw. 

12 

T. 

10 

X 

10 
3 

6 

fog 

2.5 

29-62 

29-77 

58-9 

62-3 

66-8 

56-7 

98 

72 

c. 

0 

w. 

10 

0-51 

006 

10 

foe 

X. 

26 

2!)  98 
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4 
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12 

14 
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7? 

s. 
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s. 

4 
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s 
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s. 
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T. 

10 

X. 
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s. 
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6 
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10 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — St.  John,  N.B. — December,  1913. 
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44-3 
26-7 

27  4 
16-8 
32-6 
15  S 

87 
84 
86 
71 

87 
89 
92 
83 

w. 

E. 
SW. 
XW. 

2 

5 

16 

12 

N. 

sw. 

XW. 

w. 

9 

12 
19 

7 

10 

6 

KS. 

K. 

KN. 

K. 

CS. 

5 
10 
10 

26 

KS. 

27. 

0-72 

N. 

28 

KS. 

29.    .  . 

30-27 

30-43 

30  o; 

6-4 
27-9 

12-3 
35-5 

28-5 
36-7 

5-6 

27-6 

91 
91 

73 

90 

XE 
SW. 

16 
.18 

E. 

w. 

6 
6 

5 
10 

K. 

KX. 

002 

9 

K. 

31 

30  13 

29-83 

32-9 

440 

4(5-2 

28-0 

96 

93 

sw. 

4 

sw. 

34 

002 

10 

fog. 

8 

K. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Halifax,  N.S. — February,  1913. 


9. 

10. 

U.. 

12.. 
13., 

14. 
15.. 
16. 

17. 
IS. 
1!). 

20. 

21. 
22.. 
23. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 


Day. 


Pressure. 

AT  32°. 


in. 
•29-22 
30  0 
29-95 
29  38 
29-61 
2  SI  ■  66 
29-69 

29  ■  56 
29-49 
29-81 

30  16 
29-30 

29  -88 

30  09 
29-72 
30  09 
29-77 
29-55 
29-63 
29-97 
29-81 
30  03 

29  17 
29-59 
29.88 
29-89 

30  07 
29-44 


in. 

29-42 
30- 15 
29-69 
29-62 
29-56 
29-52 
29-67 
29-49 
29-81 
30  03 
29-5 
29-52 
30  16 
29-86 
30-06 
29-94 
29-62 
29-44 
29-85 
29-93 
29-94 
29-77 
29-36 
29-75 
29-77 
29-97 
29-82 
29-82 


Air  Temperature. 


48-3 

121 

26-9 

28-8 

13-8 

7-1 

1-8 

24-6 

18-8 

-2-4 

50 

26-4 

-0-3 

25-6 

35-7 

8-8 

29-4 

18-8 

200 

21-9 

35-3 

25-0 

32-5 

171 

8-4 

3-9 

18-4 

30-2 


28-3 

19-7 

32-2 

23-2 

150 

5-8 

2-4 

22.) 

-4 

4-7 

29-7 

9-0 

2-7 

34-8 

13  1 
26-9 
26-9 
21-8 
22-6 
33-2 
32-9 
26- 1 
22-2 
12-9 

14  3 
17-8 
29-6 
31-2 


48-7 
28-7 
32-5 
30-9 
24-1 
160 
13-6 
31  -2 
23 

5-7 
29-8 
33 

9-2 
36-3 
38-7 
27-2 
31-7 
27-9 
253 
37-4 
49-8 
33-5 
33-8 
22-9 
200 
26-1 
30-2 
33  4 


28-1 
10  1 

18 

17  -8 

10  -5 

—3-2 

-14  2 

0-8 

-50 

-9-2 

5-0 

8-5 

-0-4 

-25 

12-6 

5-0 

26-3 

17-7 

18-6 

20-2 

311 

22-4 

21-4 

12  0 

30 

6-8 

8-6 

281 


Humid- 
ity. 


'. 

mil 
7 

71 
92 
SO 
93 
97 
86 
72 
93 
78 
73 
94 
81 
88 
93 
98 
88 
M 
91 
90 
85 
93 
95 
85 
74 
86 
95 


\ 
91 
S2 
98 
85 
9 
98 
95 
83 
96 
78 
96 
78 


Wind. 


8  a.m. 


sw. 

NW. 
NW. 
XE. 
BE. 
NE. 
NW. 
NW. 
NW. 
NW. 
W. 
NW. 
NW. 
SW. 
NE. 
E. 
SE. 
XE. 
NE. 
NE. 
NW. 
NE. 
SE: 
N. 
XE. 
NW. 
SE. 
E. 


mis. 

45 

13 

15 

7 

5 

4 

3 

7 

22 

16 

5 

19 

17 

16 

10 

11 

24 

26 

25 

15 

6 

6 

4 

6 

4 

9 

2 

11 


8  p.m. 


NW. 
W. 

SW. 
W. 

NW. 
NE. 
NW. 

w. 

NW. 
NW. 
SW. 
NW. 

NW 
SW. 
NE. 

SE. 

E. 
XE. 
XE. 

W. 
NW. 

SE. 

X. 
NW. 

X. 
NW. 

SE. 

E. 


mis 
18 
10 
7 
5 
7 
9 
10 

1 

15 

31 

17 

17 

23 

16 

17 

10 

40 

26 

5 
19 
10 
10 

6 

6 
11 
18 

4 


Precipi- 
tation 


54 


02 


2s 


35 


02 


20 


us 


04 


02 


24 


22 


T. 
02 
02 


20 


Clouds,  to  Tenths 


8  a.m. 


X. 

K. 

K. 

KN. 

KS. 

K. 
Smok 

X. 

K. 
KS. 
CK. 
KS. 


CS. 
CK. 


KS. 
KS. 

N. 
KS. 

K. 

K. 

CK. 
K. 

K. 

N. 
Fog. 

X. 

Haze 


K. 

S. 


8  p.m. 


10 
6 

10 

1 

e.  1 

1 

1 


10 


10 


K. 
KS. 

N. 

K. 

N. 
KS. 
KS. 
KS. 
KS. 


N. 


S. 

S. 
KX. 

K. 
KS. 


S. 

s 


KS. 
Nv 
S. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Halifax,  N.S. — March,  1913. 


Pressure 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

Ai 

i    'I  EMPERATURE. 

ity.  ■ 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

e 

00 

d 

OC 

6 

d 

5 
3 

3 
g 

£ 

S3 

OO 

E 

d 

00 

3 

> 

d 

5 

z 

0 

> 

£ 
a 

00 

in. 

s 

d 

oo 

in 

43 

B 
3 
O 

£ 

c 

5 

c 

3 
O 

£ 

< 

in. 

in. 

' 

• 

• 

• 

% 

% 

Mils. 

mis. 

1. 

30  09 

29-80 

31-9 

32 

1 

38-9 

280 

83 

99 

E. 

4 

E. 

10 

T. 

001 

5 

K. 

10 

s. 

2 ; 

29-55 

29-30 

38-8 

34 

7 

41  2 

31-7 

98 

95 

X. 

7 

W. 

15 

016 

0-07 

10 

X. 

10 

s. 

., 

29-87 
30- 12 

29-94 
30-07 

24-7 
18-0 

25 
22 

9 
6 

35-2 
28-2 

20-9 

17  -4 

73 

74 

85 
81 

NW. 
NE. 

23 
11 

NW. 
W. 

28 

9 

003 

0-03 

7 
6 

K. 
CS. 

10 
5 

s. 

4 

KS. 

5.                                              .... 

29  86 

29-74 

27-4 

27 

6 

29-9 

20-2 

94 

91 

SE. 

14 

XE. 

7 

008 

0-22 

10 

X. 

.  10 

s. 

0 

29-75 

29-23 

300 

31 

2 

33-8 

23-7 

91 

100 

X. 

2 

s. 

17 

0-30 

10 

KS. 

10 

N. 

29-39 

29-75 

28-2 

16 

8 

37-2 

15-6 

67 

88 

NW. 

28 

NW. 

16 

0  02 

5 

K. 

10 

S. 

8.                                               

30- 17 
3012 

30-22 
29-84 

7-7 

31-9 

12 

37 

8 

22-4 
37-6 

2-9 
11-6 

89 

72 

85 
88 

NW. 
W. 

16 
12 

W. 

w. 

4 
24 

2 

10 

KS. 
K. 

4 
5 

KS. 

g 

KS. 

10 

29-79 

3014 

11-6 

28 

9 

45-2 

281 

84 

89 

NW. 

12 

XE. 

3 

002 

1 

K. 

2 

KS. 

n 

29-92 

29-77 

31  -3 

33 

s 

35-8 

25  4 

99 

90 

s. 

11 

X. 

S 

0-17 

006 

10 

X. 

8 

K.S. 

12. 

30  1 1 
30-48 

30-38 
30-35 

36-2 
36-6 

30 
34 

1 

44-5 
46-6 

29-6 
22-0 

81 
61 

87 
89 

X. 

sw. 

7 
10 

XE. 
W. 

4 

10 

1 
10 

KS. 

5 

CS. 

s. 

14 

30-23 

29-91 

37-2 

44 

] 

45-2 

33-4 

88 

97 

s. 

4 

SW. 

21 

0-36 

5 

CS. 

10 

X. 

IS 

29-77 

29-66 

45 -4 

45 

7 

4S-6 

41)  -5 

100 

97 

w. 

11 

w. 

22 

0-22 

0-21 

10 

N. 

10 

s. 

lli.   . 

29-54 

29-82 
30  71 
30 --31 
30-34 

29-53 
30-32 
30-49 
30-29 
30- 12 

49-8 
360 
22-9 
40-3 
46-4 

45 

27 
31 
39 
47 

4 
8 
1 
8 
9 

50  0 

45-9 
38-7 
51-7 
62-4 

44-2 
26  9 
15-9 

31-2 
32-7 

100 

jo 

63 
73 
79 

99 

48 
79 
82 
98 

sw. 

NW. 
X. 
W. 
W. 

35 
23 
18 
13 

4 

w. 

NW. 
NW. 
NW. 
SW. 

31 
29 
21 
12 
23 

II  .VI 
001 
T. 

012 

10 
6 

o 

5 
5 

X. 

IK. 
CS. 
CS. 
CK. 

10 
5 
1 
1 

10 

s 

17. 

KS. 

KS. 

V 

19. 

KS. 

20 

009 

s. 

21 

29-95 
29-80 
30-56 

30  06 
30-04 
30-56 

49-2 
48-2 
33-2 

47 
37 
?7 

7 
0 

8 

69-7 
61-3 
40-9 

43  0 
36-6 
25-5 

98 
99 

96 
91 
93 

NW. 
X. 
\ 

13 

4 

sw. 

NW. 

NW. 

14 

20 

4 

108 
0-56 

T. 

10 
10 

KS. 

S. 

10 

4 

KS. 

oo 

CS. 

23 

24... 

30-38 

29-84 

34  1 

45 

9 

46-6 

27-5 

79 

92 

SW. 

17 

W. 

47 

0-02 

10 

K. 

6 

KS. 

25 

29-94 

29-99 

47-4 

34 

0 

48-2 

33-6 

93 

96 

N. 

6 

NE. 

16 

013 

10 

KS. 

10 

N. 

26 

30-26 

29-97 

27-2 

31 

2 

34-8 

26-3 

87 

96 

E. 

18 

S. 

14 

0-26 

0-22 

10 

KS. 

10 

S. 

27 

29-85 

29-46 

32-9 

47 

0 

47-3 

28-8 

96 

100 

S. 

14 

SW. 

42 

0-60 

011 

10 

N. 

HI 

s. 

28..  .    .                   

29-57 
30-40 
30-35 
3000 

30- 12 
30-36 
30-20 
29-34 

36-8 
28-4 
36-7 
44-1 

29 
28 
35 
45 

8 
0 
3 

1 

50-7 
39-6 
44-9 
52-8 

290 

20-4 
21-2 
34-6 

71 
64 
87 
90 

91 

78 
95 
100 

NW. 
N. 
SW. 

s. 

32 

7 
14 
6 

NW. 

w. 
w. 

SE. 

15 

8 
14 
28 

008 

5 
4 
10 

9 

K. 
K. 

K. 
K. 

1 
2 
10 

2'j 

KS. 

30.                           

0-74 

KS 

31.                        

X. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913— Halifax,  N.S.— April,  1913. 


Pressure. 

AT  32°. 

Aik  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Day. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

E 

00 

a. 

r. 

00 

oc 

3 
E 

P 

'S 

i 

g 

& 

00 

'■; 

E 

OO 
/C 

CJ 

3 

>• 

.0 

u 

3 

_c 
> 

E 

05 

OO 

g 

d 

00 

£ 

c 
< 

c 

3 

£ 
< 

c 

3 

in 

in. 

■ 

° 

■ 

• 

mis. 

mis. 

in. 

in 

1. 

29-22 
29-37 

•>9SB 

29-31 
29-56 
30  •  06 

42-9 
33-6 
360 

36-3 
34-8 
37-1 

50  9 
43-7 
44-3 

35-2 
31-8 

30-6 

92 

86 

88 

86 
5S 
63 

W. 
X\\  . 

N. 

23 
13 

•'0 

W. 

NW. 
MY. 

12 
17 

6 

0-53 
T. 

J-03 

9 
8 
8 

K. 

K. 
K. 

5 
10 
9 

KS. 

2 

s. 

3.                                   

4. 

s. 

30-21 

30-18 

35-3 

32-3 

44-4 

30-7 

63 

99 

N. 

■1 

W. 

3 

3-01 

10 

KS. 

10 

N. 

5.                              

29-99 

29-81 

32-7 

32  N 

34-2 

31  -2 

99 

98 

SE. 

17 

E. 

10 

0-30 

102 

10 

N. 

10 

N. 

0. 

29  74 

29-68 

32-9 

33-1 

34-8 

31  -0 

93 

95 

E. 

11 

NE. 

5 

001 

002 

10 

KN. 

10 

K. 

7. 

29-72 

29-83 

34-4 

27-5 

39-5 

27-0 

65 

91 

NE. 

9 

NE. 

17 

001 

T. 

9 

K. 

4 

KS. 

S 

y.              

10.                  

ii 

,9-84 

29-90 

30-8 

29-1 

33-3 

22-0 

76 

93 

N. 

in 

NW 

6 

0-01 

T 

10 

K. 

•'9  •  94 

30-23 

32-3 

31-1 

41  -6 

21  -6 

89 

97 

NE. 

]?, 

NE 

90 

1 

K. 

10 

s. 

30-23 

30-26 

34-4 

30-2 

43-8 

24  4 

78 

85 

XE. 

">3 

N 

S 

KS. 

1 

KS. 

30-27 

30-24 

43-5 

40-3 

58-4 

23-6 

57 

85 

NE. 

7 

SW. 

1' 

1 

KS. 

HI 

S. 

12. 

3011 

29-99 

38-1 

43-7 

44-5 

35-8 

92 

98 

SW. 

13 

SW. 

20 

0-08 

0-39 

10 

N. 

10 

N. 

13 

29-92 

29-78 

43-8 

40-3 

44-8 

38-6 

98 

98 

SE. 

7 

SW. 

7 

0-58 

018 

10 

N. 

10 

N. 

14... 

29-61 

29-83 

49-0 

45-2 

54-2 

39-7 

98 

96 

W. 

9 

NE. 

12 

0-77 

004 

10 

KN. 

5 

KS. 

15 

16. 

3001 

29-95 

45-2 

33-8 

53-8 

33-4 

78 

97 

SE. 

4 

E 

13 

7 

K. 

10 

29-63 

29-48 

35  S 

45  0 

46-1 

32-4 

94 

99 

NE. 

8 

NE. 

12 

0-66 

0-74 

10 

N. 

10 

N. 

17. 

29-60 

29-67 

34-9 

34-5 

46-3 

33-0 

93 

93 

NE. 

9 

NE. 

20 

0-26 

015 

10 

KN. 

9 

K. 

IS 

■>9-95 

29-97 

40-7 

37-8 

52-3 

31  -8 

?1 

75 

80 

NE. 

15 

W. 

Ii 

4 

K. 

1 

KS. 

19. 

29-81 

29-45 

47-7 

44-5 

54-3 

35-2 

100 

s\\. 

28 

w. 

27 

i 

0-44 

4 

CK. 

10 

S. 

''0 

''9  •  52 

29-71 

37  ■  2 

30-9 

45- 1 

30-2 

71 

•in 

w. 

09 

N. 

14 

9 

K. 

5 

K. 

21. 

30  01 

30  05 

35-6 

33  0 

45-8 

28-8 

61 

86 

NE. 

16 

w. 

13 

6 

K. 

1 

KS. 

22.               

30  00 

29-98 

49-8 

43-3 

65-2 

30-8 

68 

79 

W. 

8 

w. 

6 

1 

KS. 

30-05 

3011 

46  -S 

39  0 

49-5 

37-6 

77 

95 

S. 

7 

s. 

8 

9 

K. 

5 

KS. 

24 

30- 1C 

30-04 

30  02 

30  04 

43- 1 
621 

44-2 
54-9 

64-9 

77-3 

38-0 
34-7 

92 

5S 

87 
76 

c. 

c. 

0 

0 

NW. 
NW. 

G 

7 

9 

2 

fog. 
KS. 
CK. 

1 

5 

,KS. 

25. 

T. 

KS. 

26. 

30 -OS 

29-99 

65-2 

53-7 

82-a 

45-8 

Iff 

75 

c. 

(1 

NW. 

7 

4 

cs. 

1 

KS. 

27. 

29-97 

29-87 

64 -S 

59-C 

79-4 

42-7 

6 

57 

NE. 

a 

NW. 

■1 

2 

haze. 

1f 

s. 

.'x 

29-8.' 

29-74 

57-S 

47.-5 

674 

45  7 

75 

95 

SE. 

a 

SW. 

7 

(I    14 

f 

K. 

1C 

s. 
foe. 

29. 

29-65 

29-65 

59 -J 

49  -J 

704 

44!s 

74 

91 

W. 

£ 

E. 

t 

005 

I 

CS. 

H 

N. 

i 

s. 

30. 

29-51 

29-61 

38 -f 

35-! 

49-£ 

35-4 

s: 

84 

NE. 

2: 

NE. 

U 

0-3: 

004 

1( 

KN. 

1C 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Halifax,  N.S. — May,  1913. 


Pressure 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

Air  Temperature. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds, 

ro  Texths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

• 

= 

*x 

3 

s 

6 

s 

a 

i 

o 
a 

1 

B 

- 

>, 

c 

c 

3 

c 

c 

3 
O 

13 

a 

00 

0> 

00 

00 

p. 

00 

S 

s 

si 

O0 

% 

a 

JO 

Z 

> 

5 

> 

00 

in 

a. 

00 

in. 

< 

5 

£ 

-a) 

c 

s 

/ 

in. 

in 

• 

• 

• 

• 

nils. 

mis. 

1 

29 

67 

29-78 

37 

9 

36 

9 

43-5 

33  6 

74 

91 

NE. 

27 

NE. 

20 

10 

KS. 

10 

s. 

2... 

29 

80 

29-86 

39 

9 

38 

3 

53-8 

340 

85 

97 

NE. 

12 

s. 

2 

014 

10 

KN 

10 

S. 

3 

29 

89 

3012 

51 

1 

48 

1 

63-3 

38-6 

79 

68 

SE. 

4 

N. 

17 

001 

4 

K. 

1 

KS. 

4. 

30 

33 

30-38 

50 

3 

43 

6 

58  1 

33-8 

34 

93 

NE. 

11 

s. 

5 

1 

CS 

5.    . 

30 

31 

30- 12 

40 

1 

38 

9 

65-2 

35-5 

90 

94 

S. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Halifax,  N.S. — June,  1913. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Halifax,  N.S. — July,  1913. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Halifax,  N.S. — August,  1913. 
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KS. 


s  p. in 


KS. 
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K. 

KX. 
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K. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — Halifax,  N.S. — December,  1913. 


l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

S. 
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11. 
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21. 
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27. 
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Pressure 
at  32°. 
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35-1 
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33-9 
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26-2 

30-2 

200 

40-8 

44  4 
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37-9 

54-8 

23-7 

23-3 

38-4 

25-3 

36-9 

46-3 

42-5 

35  0 

42-7 

21-9 

18-6 

35-2 

270 

31-1 

33-8 

314 

39  3 

46-8 

23-2 

24-2 

39-8 

19-3 

18  4 

25-3 

27-9 

32-8 

36-4 

38-7 

35  0 

44-7 

29-4 

1S-9 

35  4 

27   1 

30-9 

414 

44-9 

45-7 

47  9 

35-6 

28-8 

46  5 

224 

26-7 

34   1 

33-9 

36-7 

36  9 

34-9 

35-7 

37-3 

36-8 

38-1 

40-2 

25-8 

20-7 

38-5 

17  0 

23  2 

29-6 

16-5 

19-8 

30-4 

34-3 

32-2 

40-3 

26-1 

19-8 

32-9 

■ 

Humid- 

ity. 

6 

g 

s 

a 

00 

% 

00 
07 

96 

96 

98 

85 

99 

90 

89 

96 

94 

84 

80 

83 

87 

80 

97 

75 

73 

80 

96 

83 

87 

91 

89 

91 

89 

91 

97 

92 

72 

79 

63 

81 

95 

95 

98 

93 

82 

94 

81 

91 

95 

97 

88 

76 

83 

7)9 

85 

95 

98 

94 

94 

96 

91 

87 

94 

91 

90 

84 

79 

98 

83 

87 

Wind. 


8  a.m. 


NE. 

E. 
S. 

NE. 
W. 

NE 
NW. 

sw. 

NE 
W. 

SW. 

NE 

NW. 

SW. 

NE 

N. 
NE 

W. 
NE 

W. 

SW. 

NE. 

NE. 

SE. 

NE 

NE. 

NE. 

NE 

NE 

SW. 

NW. 


ml- 


8  p.m. 


E 

NE 
NE. 
NW. 
NW. 

N. 
SW. 
SW. 
NW. 
SW. 
NE, 
NW. 
NW. 
NW. 
NW. 
SE 

sw. 

NE 

NW. 
SW. 

s. 

SE. 
E. 
SE 
NE 
NW. 
NE 
NW. 
SW. 
NW. 
NW. 


mis 


0-10 
0  01 


0-03 


Precipi- 

TATION 


111 
T. 


001 
004 


0-30 
0  04 
T 

0-65 
0-27 

T 

019 
004 

009 


ni 


02 


•10 


0  61 
001 
0-99 
T 


(I  02 


Clouds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


Cfi. 

KS. 

cs. 

KN. 

K. 

KN. 

K" 

CS. 
smoke 

KN. 

KN. 

KS. 

K. 

K. 

KS. 

K. 

KN. 

CK. 

KS. 

K. 

KN. 

K. 

N. 


N. 

N. 
fog 

N. 

N. 


K 


8  p.m. 


K. 

KS. 
KN. 

S. 
KS. 

K. 
KN. 

K. 


KS. 
K. 

CK 
CK 

K. 

K. 

K. 

KS. 

KS. 

K. 
N. 

foR 

KS. 
KS. 

N. 

N. 

K. 

K. 
KS. 
KS. 

K. 
KS. 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913 — St.  John's,  Nfld. — January,  1913. 


- 

Pressure 
at  32°. 

Air  Temperature. 

Humid- 
ity. 

'   Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths 

Day. 

00 

00 

2 

d 

°o 

c 
d 

00 

5 
S 

E 

3 
C 

i 

s 

00 

% 

i 

CO 

% 

8  a.m. 

8  p.m. 

£ 

00 

in. 

c 
a. 

00 

in. 

8  a.m. 

8  p.m. 

e 
o 

i.' 

5 

>-» 
> 

B 

o 

o 
0) 

s 

>> 

_o 

> 

B 
3 

: 
- 

< 

B 
3 

B 
3 

O 

E 
< 

-3 
B 

1 

in. 

29-93 
29 -3S 
29-98 

29  14 
29-07 
29-98 
29-71 
29-93 
28-97 

30  07 
30  00 
29-96 

29-43 

30-28 
30-24 
30- 15 
30- 17 
29-89 
29-32 
29-19 
29-95 
29-74 
30-22 
30  02 
29-66 
29-64 
29-76 
29-16 
29-78 
30-27 
29-94 

in. 

29-68 
29-99 
29-68 

28  92 
29-50 
30  05 

29  76 
29-60 
29-70 
29-84 
29-90 
29-28 

30  06 

30-25 
30- 10 

29  90 
30-18 
29-61 
28-98 
29-68 
29-72 
29-99 
30-38 
29-43 
29-55 
29-87 
29-14 
29-64 

30  04 
30-26 
29-91 

30 

32 
28 
54 
32 
24 
25 

6 
18 

5 
22 
26 

27 

7 

15 
16 
24 
32 
35 
25 
28 
25 
10 
10 
21 
17 
23 
34 
16 

8 
28 

o 

34 

2S 
34 
42 
27 
27 
12 
10 
7 
20 
22 
34 

10 

5 

25 
27 
22 
38 
35 
27 
26 
15 

5 
35 
19 

6 
35 
17 

6 
16 
30 

36 
32 
54 
55 
32 
30 
25 
18 
20 
22 
26 
38 

30 

15 
25 
27 

32 
42 
40 
31 
30 
28 
10 
35 
28 
23 
35 
34 
IS 
28 
35 

26 

28 

24 

34 

20 

IS 

12 

0 

7 

_   9 

16 

20 

10 

0 

2 

12 

22 

20 

32 

20 

25 

14 

5 

o 

19 
6 
4 

17 
6 
4 

15 

s. 
NW. 

sw. 
sw. 

sw. 

NW. 

w. 
w. 

NE. 
NW. 
SW. 

w. 

NW. 

NW. 

NW. 

W 

N. 
SW. 

s. 

NW. 

N. 
NW. 

N. 

S. 
NW. 
NW. 
SW. 

sw. 

NW. 
W. 
SW. 

mis. 

5 
16 

S 

20 
35 
20 

5 

'    S 

34 

10 

5 

1 

27 

10 
5 
5 
2 

14 
2 

24 
6 
6 
2 
1 
2 

10 

15 
2 

3 
2 

SE. 

NW. 
SW. 
SW. 
NW. 
SW. 
NW. 

s. 

NW. 

N. 
SW. 

sw. 

NW. 

NW. 
NW. 

S. 
SE. 

W. 

w. 

NW. 

s. 

N. 
N. 

SW. 

c. 
w. 

sw. 

NW. 
NW. 
SW. 

sw. 

nls. 
10 
10 
10 
22 
30 
10 
10 
4 

16 
4 
2 
12 
22 

10 
8 
3 
3 
2 

15 
16 

o 

1 

9 

0 

1 

19 

12 

16 

1 

2 

10 
10 

5 
10 
10 

5 
10 

4 

4 

10 
10 

{I 

5 

4 

3 

10 

10 

10 

10 

5 

4 

3 

10 

3 

3 

10 
5 
10 
4 
10 

CK. 

•  K. 
K. 
K. 

KM 

S.J 

s. 
s. 

(   K 

s. 
cs. 

KS. 
K. 

s. 

KS 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
1U 
10 
10 

5 
10 
10 
10 
10 
10 

5 

10 

2... 

U   id 
0  20 

0-20 

3 

4 

5 

0 

7 

- 

U-20 
0  SO 

010 
0-2C 

009 
0  30 

T. 
T. 

010 
0  10 

010 

CIO 

T. 
T. 
T. 

016 
018 
0  10 

0-20 

0  04 
0-52 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

K. 

1G 

17 

IS 

19 

20 

21 

K. 

22 

23 

24 

25 

26. 

27 

10 

28 

29 

30 

31. 

1 

86263—37 


57S 


METEOROLOGIGAL     TABLES. 

Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913— St.  John's,  Nfld.— February,  1913. 


Pressure 
at  32°. 

•Aie 

Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation'. 

Clouds, 

to  Tenths 

Day. 

s 

S  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

£ 

00 

g 
d 

£ 

a 

00 

£ 

d 

00 

£ 
8 

!< 
3 

S 

5 
& 

'c 

£ 

£ 

rf 

00 

% 

6 
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OO 

% 

c 
o 

u 

5 

— 
> 

c 
,g 

o 

u 

3 

o 
> 

S 

09 

00 
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d 

00 

o 

£ 

C 

3 

CS 

o 
S 

< 

T3 

5 

in. 

in. 

• 

o 

» 

■ 

mis. 

mis. 

in. 

in. 

1 

29-62 

28-87 

46 

45 

50 

30 

sw. 

20 

SW. 

26 

n-04 

0-37 

10 

2t 

29-33 

29-74 

20 

15 

30 

15 

NW. 

28 

NW. 

20 

{1 

13 

1 
s./ 

3 

29-89 

29  76 

16 

22 

26 

10 

, 

s. 

8 

W. 

6 

0-20 

10 

10 

4. 

29-41 

29  07 

20 

25 

26 

12 

SE. 

10 

X. 

14 

C-20 

0-20 

10 

10 

29-42 
29-32 

29-34 
29  18 

22 
8 

15 

7 

25 
15 

15 
5 

W. 
C. 

0 

w. 

1 
0 

10 

4 

6.     . 

cs. 

10 

7. 

29- 13 

29-20 

.    —  7 

-   5 

-  4 

-  8 

NW. 

2 

NW. 

10 

T. 

4 

K. 

10 

8. 

29-49 
29-31 

29-33 

28-98 

13 
12 

22 
15 

26 
20 

-  5 
10 

W. 

N. 

2 
1 

NW. 

N. 

16 
12 

010 

0  10 
0-10 

10 

10 

10 
10 

9. 

10.                                     

29-23 
29  -58 
29-51 
29-26 
29-91 
29-90 
30-Q7 
29-93 

29-26 
29-82 
28-99 
29-57 
3004 
29-73 
30-10 
29-59 

-  3 

4 

20 
15 
10 
30 
10 
35 

_  9 
10 
22 
3 
18 
32 
20 
28 

5 
13 
34 
16 
IS 
35 
12 
28 

-  3 

-  3 
6 
3 
2 

18 
10 
9 

MY. 
W. 

S. 

w. 

NW. 

SW. 

NE. 

X 

20 
2 

16 
14 
12 
8 
10 
11 

NW. 
C. 
W. 

NW. 
C. 

W. 
X. 

N. 

6 
0 
8 
6 
0 
5 
12 
4 

010 

4 
4 

10 
5 
4 

10 
4 

10 

K. 
CS 

S. 
K. 

K. 

11. 

12.                                            ,    . 

0-20 

13. 

14 

15 

010 

T. 

10 

16. 

17. 

T. 

0-01 

10 

IS. 

29-40 

29-05 

29  10 
29-24 

35 

34 

32 
32 

36 
36 

28 

32 

NE. 
NE. 

10 
12 

XE. 

NE. 

10 
16 

002 
0-74 

002 
0-32 

10 
10 

10 
10 

19. 

20. 

29-33 

29-48 

32 

32 

34 

32 

NW. 

12 

NW. 

10 

002 

10 

10 

21 

29-59 
29-31 
29-52 

29-29 
29-43 

28-96 

20 
20 
21) 

32 
20 
28 

35 
25 
28 

30 
18 
15 

NW. 
NW. 
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5 
14 
6 

SW. 
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NE. 
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CS. 
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10 
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29-51 
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12 
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17 
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9 
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SE. 

10 
5 

6 

2 
2 

002 

5 

9 

5 
2 

4 

CS. 
K. 

s. 
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J  7 

10 
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Daily  Weather  Report  for  the  Year  1913— St.  John's,  Nfld.— March,  1913. 
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28 
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10 

K. 
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29 
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w. 
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10 

21 
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29 
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54 
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0  01 

10 
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5 

23 
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29-50 
30-12 
3004 
29-43 
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29 
29 
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N2 
12 

88 

7,11 

29 
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45 
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23 
57 
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32 
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24 
30 

30 
35 

48 
27 
20 
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30 
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NW. 

SW. 
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NE. 
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SE. 
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0-25 

T. 
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5 

2 

4 
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10 
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25 
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27 
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Daily  Weather  Reports  for  the  Year  1913— St.  John's,- Nfld— April,  1913. 


Day. 


Pressure 
at  32". 


29-79 
29-46 
29-5; 
29-86 
30  06 
29-92 
29-41 
29-62 
29-84 
29-71 
29-78 
30-20 
29-88 
29-69 
29-98 
29-74 

29  47 
29-34 
29-56 
29-70 
29-88 
29-88 

30  07 
30  07 
29-81 
29-93 
29-91 
29-83 
29  70 
29-56 


29-25 

29-41 

29-64 

29-94 

30  01 

29-69 

29-56 

29-45 

3004 

29  35 

30- 10 

29-93 

29-84 

29-70 

29-93 

29-48 

29-39 

29-83 

29-46 

29-83 

29-89 

29-89 

30-12 

29-90 

29 

30-  00 

29-88 

29-70 

29  70 

29-41 


Am  Temperature. 


38 
40 
36 
28 
29 
28 
35 
35 
34 
31 
32 
37 
39 
40 
30 
36 
50 
33 
48 
37 
34 
34 
42 
40 
46 
46 
56 
60 
58 
53 


27 

32 

26 

36 

28 

30 

36 

41 

30 

36 

32 

38 

32 

34 

32 

36 

37 

45 

34 

41 

32 

43 

29 

34 

50 

50 

33 

55 

37 

45 

35 

50 

32 

39 

35 

45 

35 

45 

46 

62 

36 

47 

56 

67 

37 

37 

57 

72 

56 

70 

56 

70 

48 

02 

Humid- 
ity. 


33 

35 

31 

23 

21 

24 

27 

30 

28 

2S 

30 

29 

35 

33 

28 

27 

33 

30 

35 

32 

26 

26 

32 

34 

35 

3 

36 

46 

49 

45 


•"< 


Wind. 


8  a.m. 


SE. 

sw. 
sw. 

NW. 

NW. 

NE. 

W. 

SE. 

SW. 

NE. 

NW. 

SW. 

sw. 

sw. 

NE. 
SE. 
SW. 

N. 
SW. 
SW. 

sw. 
sw. 
sw. 

E. 

c. 

E. 
SW. 
SW. 

sw. 

sw. 


mis 
19 


S  p.m. 


S. 
SW. 

sw. 
c. 

N. 
NE. 

S. 
NE. 

C. 
SE. 
NW. 
SW. 

E. 
NE. 

S. 
SW. 

N. 
SW. 

sw. 

sw. 
sw. 
sw. 

sw. 

E. 

c. 

E. 
SW. 

w. 
sw. 
sw. 


mis 


Precipi- 
tation. 


0  02 


0-04 
0-30 


0-14 


0-10 
015 
0-20 

018 
0-10 


0  40 


0-20 


004 


0  54 


002 
0-20 

0-20 
015 
0-40 
0-22 


0  04 


0-15 


0  01 


012 


Clouds,  to  Tenths. 


CS. 

S. 


cs. 


CS. 


K. 

K. 
CS. 
CS. 
CS. 
KS. 


CS. 
CS. 
CS. 


S  p.m. 


10 


K. 

K. 


CK. 


10 


I!) 


10 

11 

12. 
13. 

14. 

15. 

16 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 


28. 
29. 
30. 
31. 
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Day. 


Pressure 

AT  32°. 


00 


II! 

29-59 
29-81 
29-81 

30  24 
30-21 
29-93 
29-72 
29-58 
29-78 
29-47 

29  03 
29-40 
29-67 

30  01 
30  03 
29-66 
29- 16 
29  46 
29-74 
29-30 
29-38 
29-88 
29-98 
29-70 
29  60 

29  70 

30  08 
30-28 
29-76 
29-43 
29-23 


Air  Temperature. 


00 

3 

o 

° 

:,:: 

35 

54 

36 

43 

46 

59 

44 

68 

35 

30 

40 

45 

50 

65 

55 

45 

58 

60 

60 

73 

48 

36 

50 

34 

-   34 

43 

40 

36 

50 

39 

40 

47 

38 

38 

45 

40 

40 

48 

50 

40 

59 

38 

36 

48 

37 

34 

40 

35 

33 

41 

in 

42 

49 

.50 

36 

52 

40 

40 

54 

40 

35 

45 

36 

35 

46 

44 

37 

49 

38 

36 

41 

38 

37 

40 

37 

31 

40 

40 

39 

47 

50 

39 

61 

44 

58 

68 

60 

50 

68 

48 

38 

60 

44 

34 
38 
30 
28 
40 
40 
36 
32 
32 
34 
34 
;i, 
:;>; 
34 
32 
32 
34 
34 
34 
33 
33 
30 
34 
34 
31 
28 
35 
37 
50 
44 


Humid- 
ity. 


Wind. 


S  a.m. 


W. 
NE. 

W. 

NE. 

SW. 

MY. 

SW. 

E. 
XW. 
NW. 
NW. 
SW. 

p. 
XW 
SE. 

SE. 
XW. 
NW. 

W. 
SW. 
XW. 
NW. 
SW. 

X. 

E. 

N. 

E. 
SW. 
SW. 
SW. 
SW. 


mis. 


8  p.m. 


X. 
g. 

NE. 

NE. 

C. 

SE. 
SW. 
XW. 

w. 

SW. 

SW. 

s. 

SW. 

w. 

SE. 
X. 

NW. 

XW 

E. 

SW. 

('. 
(  . 
SE. 
E. 
NE. 
N. 
SW. 
SE. 
SW. 
S 
X. 


mis 
10 
1 
8 
4 
0 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
14 
3 
14 
4 
18 
12 
0 
0 
4 

16 
16 
3 
3 
3 
8 


0  02 


0-20 
002 


Precipi- 
tation. 


in. 
006 
0-02 


0  52 


T 

0-25 


0-14 
004 


0-42 
0-40 
011 


oo 


114 
011 


0  02 
002 

T 


0-16 
0-82 


Clouds,  to  Tenth* 


8  a.m. 


004 
002 
010 


0-02 
002 


CS. 
CK. 

CS. 


f'K. 


S. 


CS. 


K. 
K. 


K. 


S. 
K. 
C. 


8  p.m. 


in 


2 
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9. 
10 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

IS. 

19 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

25. 

26 

27. 

28. 

29.. 

30 


Day. 


Pressi  re 
at  32°. 


QO 


in. 

29-67 
29-78 
29-65 
29-72 
29  -  86 
29-98 
29-76 
29-33 
29-86 
29-89 
29-55 
29  50 
29-91 
29-63 
29-42 

29  9(1 
29-36 
29-57 
29-79 

30  01 
30  00 
29-53 

29  52 
29-65 

30  03 
29  93 
29-86 
29-22 
29  09 
29-45 


29-65 
29-56 
29-76 
29-72 
29  96 
29-83 
29-46 
29-5' 
29-98 
29-76 

2<i  ::n 

29-75 
20  85 
29-24 
29  68 
29-73 
29  19 
29  75 
29  99 
29-98 
29-72 
29-43 
29-60 
29-91 
29  ■  89 
29-85 
29-67 
28-97 
29-27 
29  69 


Air  Temper  at'  rk. 


3 

r- 

X 

rt 

QO 

° 

° 

::.i 

40 

45 

60 

52 

65 

50 

05 

42 

55 

50 

60 

55 

65 

38 

60 

38 

45 

42 

60 

48 

60 

45 

55 

48 

60 

50 

50 

41 

55 

52 

66 

50 

68 

46 

58 

48 

67 

46 

65 

44 

61 

53 

58 

44 

58 

45 

62 

38 

45 

50 

65 

47 

66 

46 

50 

44 

55 

44 

48 

33 
42 

42 
38 
.".8 
48 
38 
36 
34 
41 
40 

::i 
in 

44 

40 

52 
40 
40 
46 
42 
42 
44 
42 
40 
37 
47 
44 
44 
39 


H  TIMID- 
ITY . 


Wind. 


8  a.m. 


XE. 
NW. 
NW. 

sw. 

E. 
SW. 

SW. 

sw. 

N. 

N. 
SW. 
NW. 
NW. 

S. 
NW. 
SW. 
SW. 
NW. 
NW. 

s. 

SW. 

SE. 
NW. 
NW. 

NE. 
NW. 
NW. 

SE. 
SW. 
NW. 


Ills. 

1(1 

12 
24 
16 


8  p.m. 


NW. 

SW. 
SW. 
NW. 
SE. 
SW. 
SW. 
N. 

s. 

SW. 
SW. 
NE. 
SW. 
SW. 
SE. 
SW. 
NW. 
NW. 
NE. 
E. 
SE. 
SW. 
SW. 
N  E. 
N. 
SW. 
SW. 
SW. 
N. 
NW. 


ml- 


PRECTPI- 

TATION. 


0-10 


0  46 


004 


0  04 


0-56 

0-10 


004 

0-67 
012 
014 


0-02 


0  03 
0  04 


0-04 


0-35 


0-36 


0  04 
004 

0-64 
003 
0-04 


C'loi'ds,  to  Tenths. 


8  a.m. 


in 


10 


s. 

K. 


( 'S. 
K. 


(  'S. 


KS. 

cs. 

CK. 

K. 
K. 


('. 


CS. 
K. 


8  p.m. 


in 


10 


CS. 

s. 
s. 


s. 


CS. 
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Pressure 

AT  32°. 

Am  Temperature. 

Humid- 
ity. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

Dai 

ri 

00 

5 

d 

CO 

S3 

00 

d 

00 

9 

£ 

33 

s 

a 

40 
40 
46 
43 
44 
42 
42 
48 
55 
53 
50 
50 
52 
54 
46 
42 
40 
44 
40 
48 
52 
54 
50 
50 
50 
60 
55 
52 
56 
62 
46 

oo 

d 

OO 

8  a.m. 

8  p.m. 

si 

00 

in. 

0  01 

0  20 

1  04 
014 
0  01 

014 

0-34 

0-41 
0  40 
002 

0-56 
0-26 

d 

OO 

in. 

0  01 
110 
0-20 

0  02 

0  14 

0  01 

004 
T. 

0  02 

8  a. in. 

8  p.m. 

B 

0 

I 

3 

'Z 

_o 

> 

c 

5 

- 

- 

0 

£ 
< 

-6 

c 

5 

3 

0 

G 

E 

s 

1. 

in. 

29-90 
29-87 
29-81 
29-71 
29-62 
."l  i.s 
-"i  ^7 
29-78 
3001 
29-95 
30  02 
29-67 
29-69 
29-46 
29-51 

29  -84 
29-76 
29-87 
29-98 
29-55 
29-72 
29-64 

30  02 
29-96 
29-74 
29-54 
29-88 
30-25 
30  00 
29-66 
29-89 

in. 
29  92 

44 
46 
50 
45 
48 
45 
45 
'    65 
67 
62 
68 
65 
61 
62 
64 
46 
44 
46 
58 
60 
63 
57 
65 
67 
65 
67 
62 
56 
64 
73 
51 

V, 

52 

48 
45 
48 
42 
50 
65 
55 
55 
50 
58 
62 
62 
46 
45 
45 
45 
50 
58 
62 
51 
61 
60 
63 
62 
64 
58 
63 
65 
46 

50 
54 
52 
48 
52 
47 
52 
81 
75 
73 
75 
72 
70 
74 
64 
50 
48 
53 
59 
68 
72 
65 
75 
75 
67 
72 
74 
67 
73 
80 
59 

or 

/o 

/o 

NE. 
SE. 
SE. 
MY. 

S. 
NE 

E. 
SE. 

sw. 

NW. 

SE. 
SW. 

sw. 
sw. 
sw. 

NE. 

NE 

E. 

S. 
SW. 

s. 

S. 

w. 
sw. 

s. 

sw. 
sw. 

E. 

sw. 

s. 

X. 

mis. 
8 
6 
17 
8 
o 

s 

6 
4 
3 
6 
2 

6 
12 
16 
12 

10 
8 
6 
2 

12 

4 

1 

9 

12 

8 

10 

12 

5 

6 

1 

8 

SE. 
SW. 
SE. 
NE. 

C. 

N. 

s. 
SW. 

E. 
SE. 
SE. 
SW. 
SW. 

sw. 

N. 
NE 
N. 
E 
E. 

sw. 

N. 
E 
SW. 

sw. 

SE 
SW. 

NW. 

sw. 
s. 

sw. 
N. 

mis. 
4 
8 
6 
6 
0 
6 

9 

6 

3 

2 

-    5 

8 
6 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
8 
6 
2 
8 
6 
4 
8 
6 
6 
1 
2 

4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

10 

5 

2 

2 

10 

4 

2 

4 
10 
10 
10 

4 
10 

4 
10 

1 

3 
10 

2 

4 
3 
5 

cs 

cs. 

c 

c. 

K. 
K. 
KS. 

K. 

3 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

4 
10 

4 
10 

4 
10 

4 
10 
10 
10 
10 
10 

s 

2 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
29 
29 

9() 

82 

(17 

51 

31 

7s 
^7 
95 
96 
S2 
:,:; 
57 
55 
71 
81 
v' 
91 
92 

70 

Mi 

97 
87 
53 

72 
92 

ni 
S7 
59 

'i7 

;i 

4. 

."). 

6. 

7            ..... 

8 

s 

9.   .  . 

10. 

s 

11 

12 

KS 

13 

14 

KS. 

15, 

16.             ......... 

17 

is. 

19 

20. 

21 

K. 

K. 
K. 

K. 
K. 
C. 

CS. 

10 
3 
4 

10 
3 
5 
5 

10 

10 
5 

22 

S. 

24 

25 

s. 

26 

s. 

27 

K. 

28 

T. 
006 

016 
0  03 

S. 

29 

30.     . 

31. 

10 

S. 
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Pressure 

Humid- 

Precipi- 

at 32°. 

Air  Temperatu 

RE. 

ity. 

Wind. 

tation. 

Clouds,  to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p.m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

Day. 

as 

GO 

d 

CO 

CO 

d 

QO 

E 

3 

S 

E 

03 
00 

/o 

d 

00 

c 
o 

s 

'v 

_o 

> 

a 

_o 

u 

5 

_0 

"a; 
> 

a 

as 

00 

in. 

d 

CO 

in. 

e 

3 
O 

s 
< 

-a 
c 

3 

c 

3 

o 

E 

< 

•6 

B 

'^2 

in. 

in. 

• 

■ 

• 

° 

nils. 

mis. 

1.             ..*... 

30  10 

30  11 

lil 

65 
55 
57 

54 

52 
53 
63 

72 
69 
60 
73 

42 
48 
52 
52 

NW. 
S\V. 
E. 

SE 

4 
6 
1 
5 

SW. 
SW. 
NE 
SW. 

1 
6 
1 
1 

4 

2.                                     

30 
29 
29 

09 
79 
75 

30 
29 
29 

(in 
67 
86 

4 
10 

s. 

3.                   

012 

10 
10 

4 

5...                                      

29 

84 

29 

50 

58 

53 

59 

51 

E. 

1 

w. 

6 

0-73 

10 

10 

6 

") 

75 

29 

'H 

65 

60 

74 

52 

S\V 

14 

w 

8 

3 

K. 

29 
30 
29 
29 
29 
29 
29 

93 
05 
99 
48 
62 
44 
95 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

:>s 
94 
79 
44 
55 
74 
95 

70 
65 
65 
68 
48 
48 
50 

62 
57 
59 
61 
48 
47 
55 

70 
70 
77 
78 
49 
50 
60 

56 
55 
52 
58 
47 
47 
45 

SW. 
SE. 

SW. 
SW. 

N. 
NE. 
NW. 

10 
1 
8 

11 
5 

16 
8 

SW. 
SE. 
SW. 
SW. 
NE. 
N. 

s. 

6 
2 

9 

10 

12 

15 

6 

2 

4 

C. 
K. 

10 
4 

8.                       

s. 

9.                          

10.                        

002 
0-93 
003 

002 
0-26 
0-38 

6 
10 
10 

3 

C. 
KS. 

5 
10 
10 

4 

c. 

11.                          

12.                 

13 

s. 

14. 

30 

01 

29 

97 

65 

60 

74 

48 

SW 

10 

s 

K. 

15. 

29 
29 

97 
75 

29 
29 

M 

73 

65 
67 

55 

62 

73 
75 

50 
51 

s. 

SW. 

6 
12 

s. 

SW. 

5 
12 

16. 

6 

C. 

10 

17.                                  ......... 

29 

82 

29 

90 

50 

50 

52 

50 

N. 

12 

NE. 

8 

015 

009 

10 

10 

18 

29 

87 

29 

66 

52 

63- 

65 

49 

E. 

2 

s. 

10 

002 

0  01 

10 

10 

19. 

29 

66 

29 

81 

62 

50 

71 

50 

SW. 

15 

N. 

6 

002 

T. 

4 

K. 

10 

20 

29 
30 
29 

96 
09 
90 

30 
30 
29 

us 
07 
53 

48 

56 
52 

43 
50 
52 

53 
65 
56 

43 

43 
43 

N. 
NW. 

NE. 

8 

3 

12 

N. 

S. 

SE 

5 
3 
14 

4 

1 

10 

K. 
C. 

2 

10 

1 

S. 

21 

22 

T. 

0.36 

23. 

29 

83 

29 

99 

59 

57 

67 

45 

SW. 

11 

SW. 

8 

010 

4 
2 

K. 

S. 

10 

24. 

30 
29 

06 
81 

29 
29 

94 

til 

69 
65 

64 
65 

73 
73 

46 
62 

SW. 

s. 

10 
10 

SW. 
S. 

9 
8 

4 
10 

K. 

017 

10 

26 

29 

78 

30 

ill 

58 

52 

65 

54 

sw. 

]"> 

SW. 

6 

0-10 

4 

K. 

27 

30 
30 

22 

07 

30 
29 

19 
70 

58 
55 

56 
63 

65 
65 

56 
50 

SW. 

SE. 

4 
6 

s. 
s. 

4 
3 

2 
5 

K. 

S. 

10 

28 

008 

29.. . 

29 

64 

29 

79 

67 

57 

68 

57 

SW. 

12 

SW. 

11 

0-24 

5 

K. 

10 

30. 

30 
29 

00 
96 

30 

00 

no 

59 
74 

63 
65 

72 
79 

52 
60 

w. 

SW. 

6 
16 

s. 

SW. 

4 
8 

10 
10 

31. 

3 

C. 
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Pressure 

AT  32°. 

Ai 

r  Temperature. 

Hi   MITl- 
ITY. 

Wind. 

Precipi- 
tation. 

Clouds, 

to  Tenths. 

8  a.m. 

8  p. 

m. 

8  a.m. 

8  p.m. 

3 

00 

i 

oo 

E 
ri 

OO 

00 

9 
C 

OS 

S 

5 

OO 

/o 

d 

00 

% 

c 

c 

5 

'o 
> 

c 
0 

:. 

5 

> 

in. 

OO 

in. 

c 

o 
c 

< 

s 

B 
3 
0 

£ 

in. 

in. 

• 

■ 

O 

■ 

mis. 

mis. 

1 

29-82 

29-84 

66 

62 

76 

60 

N\Y. 

1 

SW. 

8 

0  05 

0-01 

10 

2 

29-87 
29-78 
29-43 

29-94 
29-42 
29-56 

63 

52 
58 

49 
62 
52 

67 
65 
65 

49 
47 
54 

SW. 

sw. 

w. 

12 
6 
6 

w. 
SW. 

N. 

1 
14 
2 

o 

10 

4 

K. 

3 

T. 

II    (IS 

003 

4 

K. 

10 

5 

29-71 
29-89 

29-79 

."i  87 

48 
48 

46 
43 

57 
52 

44 
42 

NW. 

w. 

8 
3 

w. 

NE. 

3 
2 

4 
3 

CS. 
K. 

6 

002 

7 

30  03 

29-71 
29-71 

29-89 
29-44 
29-67 

48 
50 
60 

40 
56 
61 

50 

60 
70 

38 
36 

48 

NE. 
W. 

S. 

15 
12 
4 

N. 
W. 
SE. 

2 
8 
10 

0-22 
0-50 

002 
002 

5 

K. 

8 

10 
10 

9 

■  ■«  ■ 

10 

10 

29-93 

30  08 

60 

55 

63 

55 

SE. 

1 

NE. 

0 

002 

10 

10 

11 

30-21 

30- 12 

57 

56 

60 

54 

SE 

2 

NE. 

4 

007 

002 

10 

10 

12 

29-98 

29-73 

57 

58 

62 

55 

E. 

6 

SW. 

8 

011 

012 

10 

10 

13 

29-73 
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AGINCOURT   MAGNETIC   OBSERVATIONS,  1913. 

INTRODUCTION. 

In  the  present  introduction  to  the  Magnetic  observations  only  such  information  is  given  as  is  required 
to  properly  understand  the  tables.  Full  information  as  to  instruments  and  methods  employed  is  to  be 
found  in  the  introduction  to  the  volume  for  1911. 

The  personal  establishment  of  the  Agincourt  Magnetic  Observatory  consists  of  Mr.  R.  F.  Stupart, 
Director,  and  William  Menzies  and  W.  E.  W.  Jackson,  M.A.,  observers  and  computers. 

No   additions  or  removals  were  made  to  either  the  buildings  or  instruments  during  the  year. 

INSTRUMENTS. 

The  photographic  registering  instruments  were  maintained  in  operation  throughout  the  year  without 
any  material  loss  of  trace.  The  Bifilar  was  re-adjusted  on  the  2nd  of  December  in  order  to  bring  the  trace 
in  better  position  on  the  paper,  and  its  scale  co-efficient  was  re-determined.  Before  re-adjustment  the 
scale  value  was  4.51  7  per  millimeter,  and  afterwards  4.57  7.  The  recording  declinometer  was  also 
re-adjusted  on  December  2,  on  account  of  the  increasing  Westerly  Declination  having  brought  the  trace 
too  close  to  the  edge  of  the  paper. 

A  suspension  of  phosphor  bronze  ribbon  was  inserted  in  the  absolute  Declinometer  in  place  of  the  silk 
thread,  and  has  given  much  better  satisfaction. 

Magnetic  reductions. 

The  results  given  in  the  tables  refer  to  the  civic  day,  75th  Meridian  time,  unless  specifically  stated 
otherwise.  The  ordinates  of  each  photographic  trace  are  measured  at  every  hour  with  scales  etched  on 
glass.  From  the  tables  of  these  measures  for  each  calendar  month,  is  obtained  the  mean  monthly  value 
for  each  hour  of  the  day,  and  the  mean  daily  value  for  each  day  of  the  month  for  each  element.  The  daily 
mean  is  for  the  24  hours,  1  to  24  inclusive.  Tables  I  and  II  contain  the  results  of  Declination,  and  Tables 
IUand  IV  those  for  Horizontal  Force. 

In  Tables  V  and  VI  are  given  the  Diurnal  Inequalities  of  D  and  H  determined  from  the  five  quiet 
days  of  each  month  selected  by  the  International  Commission.  The  day  referred  to  is  the  Greenwich 
civil  day,  and  the  results  were  taken  out  for  the  hours  0  to  24  inclusive  and  the  non-cyclic  change  elimin- 
ated.    In  the  tables  the  hours  are  given  in  75th  Meridian  time,  or  5  hours  slow  of  Greenwich. 

Tables  VII  and  VIII  contain  the  results  of  the  transformation  of  H  into  rectangular  co-ordinates, 
X  along  the  meridian  and  Y  perpendicular  to  it. 

The  Diurnal  Inequalities  of  Declination  and  Horizontal  Force  as  given  in  Tables  II,  IV,  V,  and  VI, 
have  been  treated  by  the  method  of  Harmonic  Analysis,  and  the  results  are  given  in  Table  IX. 

The  mean  value  of  the  elements  D  and  H  for  each  of  the  five  selected  quiet  days,  Greenwich  civil  time, 
is  given  in  Table  X. 

Table  XI  contains  an  abstract  of  the  observations  for  the  absolute  determination  of  the  Horizontal 
Force  with  Elliott  Magnetometer  No.  98  made  during  the  year  and  the  computation  of  the  values  at  180 
of  the  Bifilar  scale. 

The  results  of  the  individual  observations  of  the  Magnetic  Inclination  with  the  Toepfer  Earth  Inductor 
No.  89,  are  presented  in  Table  XII  and  the  combined  monthly  and  yearly  means  in  Table  XIII. 

Reduced  copies  of  Magnetograms  for  certain  days  designated  by  the  International  Commission  on 
Terrestrial  Magnetisrn  are  reproduced  at  the  end  of  the  Tables. 
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Table  I.— Mean  Magnetic  Declination  West  for  each  Civil  Day  (each  result  is  the  mean  of  24  hourly 

ordinates  from  the  Photographic  Register.) 
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Table  II. — Monthly  Mean  Diurnal  Inequality  of  Magnetic  Declination  West.     (The  results  in  each 

month  are  diminished  by  the  smallest  hourly  value.) 
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Table  III.— Absolute  Horizontal  Force  for  each  civil  day  (each  result  expressed  in  millionths  of  a  dyne) 
is  the  mean  of  the  24-hour  ordinates  obtained  from  the  Photographic  Register. 
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Table  IV. — Monthly  Mean  Diurnal  Inequality  of  Horizontal  Force.     The  results  are  expressed  in 

millionths  of  a  dyne. 
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Table  V. — Monthly  Mean  Diurnal  Inequality  of  Magnetic  Declination  West  from  hourly  ordinates  on 
five  selected  quiet  days  in  each  Month.  (The  results  in  each  Month  are  diminished  by  the  smallest 
hourly  value.) 


1913. 
75th  Meridian  Civil  Time. 

m 
s 

G 

a 

>-3 

3 

3 

h 
a 

u 
p. 
< 

a 

a; 
c 

t-5 

»-5 

en 

HI 
< 

m 

s 

as 

a, 

V 

11 

u 

.a 
o 
o 

O 

H 

<U 

B 

> 

o 

U 

B 
Q 

fi°   1 

V'6 

6°13'-9 
2-2 

G°  13'-5 
3-2 

6°  13'-1 

6°12'-4 
5-8 

6°12'-8 
5-4 

6°13'-3 
60 

6°  13'0 
5-4 

6°  14-1 

5-3 

6°  15' -8 

6°  17'-4 
2-3 

6°  19' -4 

1 

3 

7 

3 

9 

3 

1 

1-2 

2                     -- 

3 

2 

2-2 

3-3 

3 

6 

5-9 

5-3 

5-6 

5-9 

5-1 

3 

3 

2-8 

1-5 

3 

3 

0 

2-2 

2-9 

3 

7 

5-3 

4-8 

5-5 

5-8 

4-7 

2 

6 

3-2 

1-3 

4 

2 

9 

21 

3-3 

3 

3 

4-9 

4-5 

5-2 

5  2 

41 

3 

2 

2-8 

1-2 

5 

2 

8 

1-8 

2-8 

3 

0 

30 

30 

40 

4-4 

3-6 

2 

8 

1-7 

1-0 

6           

2 
2 
1 
0 

7 
0 
4 
0 

1-4 
1-2 

OS 
0-0 

20 

1-3 
0  0 
00 

1 
0 
0 
1 

7 
1 
0 
4 

1-6 

0-2 
0  0 
10 

11 
00 
01 
1-4 

20 
0-7    ' 
00 
1-2 

2-3 
0-6 
00 
1-8 

31 
0-9 
00 
10 

1 

1 
0 
0 

8 
2 

0 
2 

IS 

0-9 
0-3 
0-0 

0-7 

0-8 

8 

0-4 

9 

00 

10               

0 
2 

7 
8 

0-2 
1-4 

1-5 

3-9. 

3 
6 

8 
8 

4-2 
8-1 

4-5 
7-9 

3-9 

7-2 

5-2 
9-3 

3-9 
7-6 

1 
4 

4 
3 

1-4 
40 

10 

11       

21 

Noon. 

4 

9 

3-8 

6-4 

8 

6 

100 

10-G 

9-8 

11-5 

10-4 

6 

6 

5-9 

30 

13 

5 

9 

4-9 

7-5 

9 

4 

12-4 

11-9 

101 

12-7 

114 

7 

8 

6-6 

3-4 

14............. 

5 

9 

5-2 

7-7 

9 

4 

12-4 

110 

10-3 

12-5 

10-7 

7 

6 

60 

3-3 

15 

5 

0 

4-4 

70 

8 

4 

103 

9-6 

9-8 

10-9 

8-9 

6 

3 

4-4 

2-7 

16 '. ..-.    ■ 

3 

9 

3-9 

60 

7 

0 

8-0 

8-4 

8-9 

91 

6-9 

5 

2 

31 

2-0 

17         

2 

8 

3-3 

4-4 

5 

3 

5-9 

7-3 

7-3 

7-3 

5-6 

4 

2 

2-4 

1-8 

18 

o 

4 

30 

3-7 

4 

4 

4-5 

6-4 

5-4 

6-2 

5  6 

3 

9 

1-9 

10 

19 

2 

1 

2-5 

3-5 

4 

4 

4-6 

61 

50 

6-2 

5-4 

3 

5 

1-7 

0-7 

20 

1 

7 

2-3 

3-5 

4 

2 

4-9 

5-7 

5-7 

6-5 

50 

3 

3 

1-6 

0-8 

21 

1 

8 

1-8 

2-5 

3 

8 

5-2 

50 

5-6 

6-3 

4-7 

2 

6 

1-5 

0-4 

22 

2 

1 

1-9 

3-3 

4 

2 

4-8 

5-3 

5-7 

60 

4-8 

3 

0 

1-5 

0-5 

23 

1 

5 

20 

3-2 

4 

4 

5-9 

5-4 

5-9 

5-9 

50 

3 

4 

1-8 

0-6 

Midnight. .  . 

2 

8 

21 

3-2 

3 

9 

5-6 

51 

5-9 

5-8 

4-9 

3 

2 

2-3 

1-2 

?, 

84 

2-35 

3-58 

4 

52 

5-66 

5-66 

5-70 

6-36 

5-35 

3 

52 

2-58 

1-35 

1!  \i.NKTir.w.   TABLES. 


5!)  7 


Table  VI. — Monthly  Mean  Diurnal  Inequality  of  Horizontal  Force  from  hourly  ordinate*  on  five  selected 
quiet  days  on  each  Month.  The  results  are  expressed  in  millionths  of  a  dyne  and  in  each  Month  are 
diminished  by  the  smallest  hourly  value. 
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251 
252 
247 
181 
107 

49 

00 

02 

33 
101 
173 
223 
264 
266 
242 
215 
187 
200 
201 
216 


181 


■16119S 
287 
275 
277 
2S5 
296 
302 
273 
190 

90 

00 

08 

96 
185 
275 
331 
377 
374 
347 
308 
309 
27S 
279 
278 
272 


250 


S 


•161094 
335 
356 
363 
371 
357 
384 
331 
235 
114 

15 

00 

90 
184 
320 
400 
437 
429 
398 
353 
361 
361 
380 
345 
335 


302 


•161172 
239 
235 
258 
256 
233 
295 
256 
163 

90 

05 

00 

72 
191 
315 
354 
385 
309 
310 
293 
315 
286 
273 
252 
250 


236 


•161103 
271 
274 
280 
296 
317 
329 
271 
199 
103 

65 

00 
117 
227 
336 
387 
364 
320 
316 
284 
289 
291 
306 
275 
295 


259 


■160901 
323 
319 
328 
317 
311 
308 
251 
150 

38 

00 

44 
108 
195 
29S 
327 
373 
381 
348 
350 
367 
352 
357 
335 
332 


271 


7. 


•  160885 
336 
346 
334 
338 
346 
351 
302 
216 
112 

09 

00 

58 
180 
313 
405 
408 
401 
379 
329 
355 
347 
330 
330 
364 


287 


•16092; 
281 
2S4 
290 
293 
311 
329 
293 
216 
113 
23  . 
00 
33 
111 
184 
238 
282 
312 
333 
331 
308 
306 
299 
292 


240 


o 
V 


■160957 

222 
228 
234 
248 
252 
25S 
235 
163 

S3 

28 

00 

11 

91 
222 
232 
272 
265 
266 
249 
244 
222 
219 
222 
206 


195 


6 


•  160965 
134 
137 
142 
143 
153 
160 
155 
136 
115 

45 

02 

00 

81 
131 
162 
170 
178 
176 
179 
164 
140 
139 
123 
124 


129 
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Table  VII. — Monthly  Mean  Diurnal  Inequality  of  the  X  Componenl  of  the  Horizontal  Force  for  the 
five  quiet  days  chosen  by  the  International  Commission.  Each  result  is  expressed  in  millionths  of  a 
dyne,  and  the  results  for  each  Month  are  diminished  by  the  smallest  hourly  value. 


1913. 
75th  Meridian  Civil  Time. 


Value  of  Zero. 


4 

5 

6 

7  

S 

9 

10 

11  

Noon 

13 

14 

15 

16 

17 
IK 

19 

20. 
21 

22 

23 

Midnight 

Mean. 
1 


S8 

3 

3 

3 
u 

ji 

o 
u 

CO. 

E 

93 

c 

►"3 

3 
*"3 

M 
< 

•  160324 

■  160428 

■160358 

•160223 

•  160108 

■160185 

•160117 

•15992S 

250 

15S 

232 

292 

345 

250 

276 

320 

249 

164 

243 

2S2 

365 

247 

281 

314 

257 

ISO 

240 

283 

375 

272 

2S7 

323 

265 

186 

258 

293 

3S5 

272 

305 

315 

271 

102 

266 

305 

378 

286 

332 

314 

276 

207 

271 

31S 

415 

32S 

354 

321 

286 

207 

270 

297 

370 

295 

303 

274 

265 

'  185 

21) 

215 

275 

202 

252 

178 

211) 

139 

137 

109 

150 

123 

133 

55 

106 

100 

72 

07  ' 

35 

11 2 

S2 

00 

19 

33 

11 

no 

00 

00 

nn 

23 

no 

00 

on 

78 

77 

57 

103 

75 

70 

36 

25 

162 

161 

169 

211 

155 

165 

102 

93 

252 

296 

297 

318 

259 

232 

150 

167 

312 

386 

343 

371 

301 

271 

ISO 

222 

365 

435 

380 

353 

351 

296 

193 

271 

371 

438 

347 

318 

368 

293 

195 

276 

349 

414 

316 

324 

341 

271 

ISO 

253 

310 

369 

300 

293 

343 

25S 

ISO 

217 

312 

376 

324 

295 

358 

242 

1711 

204 

283 

374 

299 

298 

345 

253 

168 

213 

282 

395 

2S4 

312 

351 

256 

161 

214 

280 

354 

263 

2S0 

330 

266 

155 

229 

277 

346 

263 

300 

327 

222 

151 

202 

351 

313 

247 

265 

264 

X 


■159S69 
351 
362 
352 
360 
370 
378 
340 
259 
133 

33 

00 
122 
165 
300 
401 
415 
414 
393 
344 
372 
365 
348 
347 
381 


304 


•159942 
286 
288 
297 
297 
317 
340 
308 
237 
137 

43 

00 

21 

92 
166 
226 
276 
311 
333 
333 
312 
313 
304 
295 
292 
243 


o 
V 


•159960 
237 
240 
244 
260 
270 
277 
257 
189 
111 

49 

00 

09 

84 
218 
236 
282 
279 
283 
267 
262 
241 
238 
239 
221 


20S 


■  159970 
143 
144 
150 
152 
163 
171 
166 
149 
130 

55 

07 

00 

79 
129 
163 
174 
183 
185 
190 
175 
153 
151 
135 
133 


137 
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Table  VIII. — Monthly  Mean  Diurnal  Inequality  <>f  the  X  Component  of  the  Horizontal  Force  for  the 
five  quiet  days  chosen  by  the  International  Commission.  Each  result  is  expressed  in  millionths  of 
a  dyne,  and  the  results  for  each  Month  are  diminished  by  the  smallest  hourly  value. 


1913. 
75tli  Meridian  Civil  Time. 

3 
C 

3 

~z 

5 

a 

>. 

3 

1-3 

3 

■t 

3 
tt 

3 

E 

o 
o 
O 

p 
o 

a 

■017468 

179' 

■0175:;:: 

106 

•017506 

203 

•017481 
193 

■017442 
282 

■017466 
256 

■017481 
288 

•017440 
270 

•017494 
261 

■017578 
154 

■017644 
122 

■017741 

1      .... 

5s; 

2 

155 

107 

168 

177 

289 

251 

270 

293 

252 

163 

146 

72 

3 

147 

108 

150 

182 

261 

230 

266 

290 

232 

131 

165 

64 

4 

143 

104 

169 

165 

244 

216 

253 

260 

205 

160 

148 

59 

5 

139 

91 

147 

152 

181 

146 

200 

223 

182 

143 

97 

51 

6 

135 
103 
72 

74 
1)4 
13 

L09 

76 
OS 

92 
14 
00 

91 
20 
00 

61 
05 
00 

108 
41 
00 

124 
30 
00 

160 

52 
00 

98 
67 
02 

89 
58 
22 

38 

42 

8 

21 

'J 

00 

00 

no 

55 

34 

53 

46 

72 

36 

00 

00 

00 

10 

•  >■> 

05 

64 

157 

172 

18S 

167 

226 

159 

46 

59 

39 

11 

111 

55 

171 

297 

3.52 

346 

314 

421 

330 

179 

177 

85 

Noon 

208 

164 

287 

391 

478 

480 

448 

531 

467 

289 

266 

127 

13 

263 

220 

342 

438 

573 

554 

474 

596 

527 

354 

308 

155 

14 

274 

242 

359 

448 

588 

525 

496 

599 

510 

353 

294 

156 

15 

239 

209 

334 

408 

499 

464 

478 

527 

436 

298 

221 

131 

18 

191 

189 

293 

347 

396 

412 

434 

448 

343 

252 

165 

99 

17.  . 

142 

162 

223 

268 

297 

352 

354 

365 

282 

249 

131 

91 

18. 

122 

148 

190 

223 

228 

310 

265 

311 

279 

197 

108 

54 

19 

106 

123 

178 

218 

228 

294 

243 

311 

264 

178 

97 

40 

20... 

86 

113 

174 

209 

242 

278 

276 

327 

249 

166 

92 

43 

21. 

ss 

88 

126 

187 

256 

242 

271 

316 

234 

133 

S5 

22 

22 

104 

93 

164 

206 

240 

255 

278 

302 

237 

151 

84 

26 

23. 

76 

97 

160 

215 

287 

257 

284 

295 

246 

169 

99 

29 

Midnight. 

138 

101 

162 

191 

272 
271 

243 

286 

290 

245 

159 

120 

57 

135 

113 

177 

218 

267 

273 

309 

258 

170 

131 

65 
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Table  IX. — Values  of  co-efficients  and  constant  angles  in  the  Periodical  Expression  V  =  m  +  Ci  sin 
(t  +  ai)  +  c2  sin  (2t  +  a2)  +  c3  sin  (3t  +  03)  +  c4  sin  (4t  +  a4)  in  which  t  is  the  time,  from  75th 
Meridian  Mean  midnight  converted  into  arc  at  the  .rate  of  15°  to  each  hour.  V  is  the  mean  value  of 
t  he  Magnetic  element  at  time  t  for  each  month  of  the  year  as  given  in  Tables  II,  IV,  V,  and  VI.  The 
values  of  co-efficients  for  Declination  are  given  in  minutes  of  arc,  and  for  Horizontal  Force  in  millionths 
of  a  dyne. 

Columns  headed  a  and  q  respectively  the  results  of  analysis  from  all  days  and  from  the  five  selected 
quiet  days  for  each  month. 


Month. 
1913. 

in. 

Cl 

C2 

P3 

C4 

ai 

CC2 

<*3 

at 

a. 

q- 

a. 

q- 

a. 

q- 

a. 

q- 

a. 

q- 

a.  '   q. 

a. 

q- 

a. 

q- 

a. 

q- 

DECLINATION    WEST. 


January 

February. . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 
October. . . . 
November 
December 


2-44 

2  04 
4-03 
400 
5-58 
6-23 
5-49 
610 
4-57 
2-78 
2-37 
1-75 


2-84 
2-35 
3-58 
4-5r 
5-66 
5-66 
5-70 
■36 
5-35 
3-52 
2-58 
1-35 


0-77 
1  19 
1-85 
2-55 
2-  3 
319 
3-57 
317 
2-52 
1-80 
115 
0'79 


1-44 
1-47 

2-22 

2-46 

313 

31 

2-81 

2-99 

2-61 

1-85 

1  79 

1-23 


0-66 
0-57 
0-88 
0-87 
1-36 
1-28 
110 
1-59 
1-39 
0-93 
0-76 
0-39 


0-72 
0-56 
0-94 
101 
1-39 
119 
101 
1-48 
141 
0-98 
0-90 
0-30 


0-52 
0-33 
0-41 
0-24 
0-26 
0-21 
014 
0-32 
0-47 
0-36 
047 
0-35 


0-56 
0-39 
0-31 
0-27 
0-12 
0  30 
0-35 
0-24 
0-60 
0-49 
0-38 
0-21 


237 
217 
218 
224 
221 
208 
205 
215 
226 
234 
243 
244 


232 
202 
209 
216 
213 
208 
200 
211 
213 
211 
238 
244 


24 
14 
26 
3 
44 
39 
39 
48 
49 
31 
31 
32 


12 
27 
40 
46 
46 
40 
46 
45 
32 
39 
31 


208 
195 
222 
234 
257 
256 
256 
253 
253 
240 
234 
231 


207 
201 
217 
240 
237 
259 
241 
247 
244 
226 
241 
231 


42 
20 
59 
112 
159 
107 
176 
112 
73 
52 
42 
44 


35 

29 

68 

138 

59 

102 

160 

144. 

73 

69 

49 

49 


HORIZONTAL   FORCE. 


January — 
February . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 
October.  . 
November 
December 


165 

212 

42 

72 

68 

75 

35 

47 

14 

14 

96 

97 

282 

2S4 

101 

103 

306 

144 

144 

39 

44 

55 

57 

25 

25 

11 

11 

85 

93 

273 

279 

93 

104 

273 

160 

1S1 

60 

79 

70 

80 

28 

20 

4 

4 

93 

94 

294 

287 

127 

98 

344 

206 

250 

72 

92 

80 

96 

44 

48 

12 

15 

130 

128 

318 

311 

151 

148 

0 

232 

302 

76 

118 

89 

113 

48 

60 

20 

13 

144 

119 

323 

301 

160 

144 

6 

207 

236 

78 

87 

89 

90 

48 

58 

17 

22 

147 

137 

321 

311 

146 

154 

335 

217 

259 

72 

77 

90 

86 

47 

63 

16 

17 

138 

127 

322 

319 

147 

154 

340 

268 

271 

100 

128 

90 

84 

52 

44 

20 

11 

126 

124 

323 

318 

157 

167 

11 

257 

287 

89 

117 

105 

105 

49 

61 

10 

17 

117 

120 

313 

313 

153 

138 

12 

191 

240 

65 

109 

82 

86 

41 

36 

10 

15 

110 

105 

291 

288 

149 

140 

22 

171 

195 

61 

76 

71 

80 

31 

36 

14 

12 

98 

114 

301 

301 

130 

138 

328 

119 

129 

30 

36 

55 

50 

24 

23 

9 

16 

106 

118 

280 

287 

118 

116 

309 

303 
272 

53 

16 
320 
329 
334 

25 
334 

19 
330 
318 
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Table  X. — Mean  Magnetic  Declination  West  and  Horizontal  Force  for  each  of  the  five,  selected  quiet 
days  in  each  month  of  the  Year  1913,  Greenwich  Civil  Time. 


January. 

February. 

March. 

April. 

Date. 

D. 

H. 

Date  . 

D. 

H. 

Date. 

D. 

H. 

Date. 

D. 

H. 

1 

7 

12..,. 
16 

24 

6     15  1 

6     15  4 

6     15-7 
6     15-4 
6     158 

0-161528 
0161535 

0- 161490 

0- 181471 
0- 161514 

3 

4    

23 
24 

28 

6     15-8 
6     16-4 
6     16-5 
6     160 
6     16-5 

0- 161543 
0- 161566 
0- 161530 
0- 161555 
0-161530 

1 

2 

10 

26 

27 

6     170 
6     170 
6     16-9 
6     170 
6     17-6 

0- 161554 
0- 161575 
0- 161530 
0- 161457 
0-161489 

6 

20 

21         

22 

26 

6     17-5 

6     17-9 
6     17-4 
6     17-6 
6     180 

0- 161498 
0-161471 
0- 161429 
0- 161424 
0-161419 

Mean 

6    15-5 

0' 161508 

Mean 

6    16-3 

0-161545 

Mean 

6     171 

0-161521 

Mean 

6    17-7 

0-161448 

May. 

June. 

July. 

August. 

Date. 

D. 

H. 

Date. 

D. 

H. 

Date. 

D. 

H. 

Date. 

D. 

H. 

14 

20 

21 

22 

6    181 
6    18-3 
6     17-9 
,  6     18-7 
6     17-5 

0-161443 
0161382 

0- 161401 
0- 161359 
0- 161396 

7. ..    . 

8 

11      

12 

27 

6    18-9 
6    17-8 

6    18-8 
6    18-3 
6    18-4 

0- 161372 
0- 161432 
0-161402 
0- 161461 
0- 161371 

4       

9 

17 

19 

6    18-3 
6    191 
6     19-2 
6     19-2 
6     19-2 

0- 161363 
0- 161394 
0- 161340 
0-161368 
0- 161344 

1 

5     

20 

29 

30 

6    18-7 
6     19-1 
6     19-4 
6     19-8 
6     19-5 

0- 161226 
0-161249 
0-161146 
0161112 

23 

28 

0-161127 

Mean 

6    181 

0- 161396 

Mean. ..... 

6    18-4 

0- 161408 

Mean 

6     19-0 

0- 161362 

Mean 

6     19-3 

0-161172 

September. 

October. 

N 

DVEMBER. 

December. 

Date. 

D. 

H. 

Date. 

D. 

H. 

Date. 

D. 

H. 

Date. 

D. 

H. 

4 

14 

20..    . 

6     19-6 
6     19-4 
6     19  3 

6     19-8 
6     19-4 

0- 161152 
0- 161139 
0161153 
0-161232 
0161183 

2 

3 

23 

24 

28 

6     19-2 
6     19-4 
6     19-5 
6     19-2 
6     19-3 

0161139 
0- 161184 
0-161158 
0  161174 
0161170 

4 

14   

15 

16 

25     

6     19-9 
6     20-4 
6    20-2 
6     19-7 
6     19-7 

0-161068 
0- 161188 
0- 161179 
0-161174 
0- 161149 

10 

11 

13 

17 

23 

6    20-6 
6    20-9 

6    20-7 
6    20-3 
6     20-8 

0- 161087 
0- 161098 
0-161093 

27 

29 

0-161089 
0-161104 

6    19-5 

0- 161172 

Mean 

6     19-3 

0-161165. 

Mean  . . . 

6    200 

0-161152 

Mean 

6    20-3 

0-161094 
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Table  XI. — Abstract  of  Observations  for  the  absolute  determination  of  Horizontal  Force  with  Elliott 

magnetometer  98  at  Agincourt  during  the  Year  1913. 


Date. 

75th 

Meridian 

Time. 

Distances 
between 
centres   of 
Magnets 
in 
centi- 
meters. 

Temp. 
C. 

Bifilar. 

Scale. 

Reading. 

Observed 
Deflection. 

Mean  of 
Times  of 
Vibration 
of  deflec- 
ting 

Magnet. 

Number. 

of 

Vibrations. 

Tpmp. 

c. 

Bifilar. 

Scale. 

Reading. 

Observer . 

h. 

cms. 

o             ,                , 

s. 

January  15 

11 

30 
40 

4  6 
4  8 

17001 
17112 

20    42     38-50 
8     33     26-50 

5-29S4 
5-3000 

100 
100 

4  0 
41 

172-25 
170-55 

M. 

January  16 

11 

30 

40 

7-  3 
7-8 

17009 
171-15 

20    40     20-67 
8    32    4908 

5-3036 

5-3031 

100 
100 

7-5 

7  0 

170-55 
169-96 

M. 

11 

30 

40 

—2-5 
-2-1 

173-78 
173-36 

20    42     48-00 
8     33    49-84 

5-2888 

5-2912 

100 

'100 

-4-9 
-4-6 

175-01 
174-15 

J. 

11 

30 
40 

-0-7 
11 

171-08 
170-14 

20    42     31-67 
8     33     29-25 

5-2936 
5-2950 

100 
100 

-1-9 

-Mi 

173-78 
172-77 

M. 

11 

30 

in 

8  6 
9-5 

170- 10 
170-08 

20    37     01-92 
8    30    58-42 

5-3051 
5-3082 

100 
100 

6-1 
6-2 

169-77 
169-60 

J. 

11 

30 
40 

10  X 
12   1 

169-07 
168-20 

20    35     5016 
8    ::o    39-00 

5  3085 
5  3077 

ioo 

100 

s  n 
8-6 

170  5fi 
172-61 

M. 

\pril  14           

11 

30 
40 

10-5 

111 

16404 
163-88 

20    38    51-25 

8    31     51-25 

5-3124 

5-3135 

100 
100 

9-2 
9-5 

1  fit  41 
164-33 

J. 

April  15 

11 

30 
40 

9-6 
10-6 

165-55 
166-88 

20    35    56-67 
8     30    36-83 

5-3123 
5-3156 

100 
100 

7-4 
8-5 

166-36 
165-8S 

M. 

May  14      

10 

30 
40 

13-2 
13-9 

169-59 
169-88 

20     31     28-33 
8    29    17-75 

5-3170 
5-3167 

100 
100 

11-5 

11-9 

169-64 
169-45 

J. 

May  15 

11 

30 
40 

10-3 
10-1 

167-86 
169-46 

20    34     39-16 
8    30     16-42 

5-3168 
5-3180 

100 
100 

10-7 
10-6 

166-21 
166-76 

M. 

June  16 

10 

30 
40 

25-8 
26-4 

166-06 
165-73 

20    24     16-67 

8    26     21  42 

5-3332  - 
5  3363 

100 
100 

23-7 
24-2 

166-78 
166-18 

J. 

June  17 

10 

30 

40 

23 -4 
24  o 

162-92 

163-72 

20     27     16-00 
8     27     23-25 

5-3358 

100 
1011 

21-7 

22-1 

162-70 

162  l'-i 

M. 

July  14.. 

11 

30 
40 

HI  II 
19-6 

163-29 

164-45 

20     28     01-50 
8     27     19-66 

5-3308 
5-3326 

Kill 
100 

17-2 
17-8 

165-31 
164-38 

J. 

July  15 

10 

30 
40 

21    1 
22- 1 

166-50 
164-94 

20    25     38-83 
8    26    46-83 

5-3296 
5-3348 

100 
100 

19-7 
20-1 

167-40 
165-79 

M. 

August  12 

10 

30 
40 

198 
20-5 

162-78 
163-98 

20     21     1717 
8     25    05-50 

5-3458 
5-3480 

100 
100 

18-fi 
190 

162-24 
161-90 

J. 

12 

30 
40 

25-6 
26  3 

165-42 
167-23 

20     16    08-50 
8    23     01-50 

5-3535 
5  3524 

100 
100 

22-0 

22-5 

161-17 
161 -19 

M. 

September  16 

12 

30 
40 

19-4 
19-8 

162-08 
16311 

20     19     29  75 
8    24     20-25 

5-3544 
5-3552 

100 
100 

17  0 
17  4 

150-41 
156-90 

J. 

September  17 

12 

30 
40 

19-8 
19-9 

161-56 
162-96 

20     19     31-42 
8     24     15-67 

5-3543 
5-3566 

100 
100 

is-fi 
19-3 

159-92 
159-03 

J. 

October  15 

11 

30 
40 

15  fi 

16-3 

157-44 
157-81 

20     22     04-25 
8     25     18-08 

5-3518 
5-3530 

100 
100 

13-9 
14  5 

157-66 
157-37 

J. 

October  16 

12 

30 
40 

16  5 
17-6 

161-41 

162- 11 

20    20    19-58 
8     24     25-50 

5-3503 
5-3520 

100 
100 

13-2 
14  4 

158-63 
15S-4S 

M. 

November  17 

12 

30 
40 

101 
10-7 

157-90 
158-99 

20    24     18-84 
S    25    59-58 

5-3470 
5-3497 

100 
100 

9-0 

9-4 

157-55 
157-57 

J. 

i    -  inber  18 

13 

30 
40 

12-8 
14  2 

163-22 
163-53 

20    21     32-75 
8     24    49-25 

5-3470 
5-3498 

10(1 
100 

10-6 

11-3 

160-16 
160-33 

M. 

December  15 

11 

30 
40 

5-9 

6-6 

184-03 
184-05 

20    23    33-67 
s    25    50-25 

5-3441 

5-3457 

100 
100 

3-3 

:;  -  s 

184-97 
184-71 

J. 

December  16 

12 

30 
40 

71 
7-2 

18fi-fi3 
187-44 

20     22     15-25 
8     25     16-75 

5  3484 

5-3500 

1 1  III 

100 

5-7 
5-6 

18300 

182-71 

M. 

The  initials  M  and  J  are  those  of  Messrs.   Menzies  and  Jaekson  respectively.     In  subsequent  calcu- 
lations everj-  observation  is  reduced  to  0°  C.     Bifilar  readjusted  on  December  2,  1913. 
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Table  XI. — Computation  of  the  values  of  Horizontal  Force  in  C.G.S.  measure  from  vibrations  and 
deflections  with  Elliott  magnetometer  98  at  Agincourt  during  the  year  1913 — Concluded. 


Date. 


January  l-"> 
January  16 
February  13 

February  14 

Marrh  13 

March  14 

April   14 

April  IS 

May  14 

Maj   IS 

June  16 

June  17 

July  14 

Julyl5 

August  12  . .    . 

August  13 

September  16 
September  17. 
October  15.... 
October  16 
November  17 
November  18 
December  15 
December  16 


75th 

Meridian 

Time. 


11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
11 
10 
10 

11 

10 
10 
12 
12 
12 
II 
12 
12 
13 
II 
12 


Apparent 

value 

A1 


4780-70 
4777-62 
4770.22 
4772-37 
4768-15 
4768-86 
4779-50 
4765-39 
4757- 15 
1760  38 
4756-48 
47T.1  47 
4753-67 
4752-01 
4731-35 
4723-42 
4724-06 
4721-40 
4726-98 
4721-75 
4723  61 
471!)  57 
4714  46 
4710  81 


Apparent 
yalue 

A* 


4768-98 
4768-78 
4759  70 
4761-50 
4755-00 
4755-83 
4766-00 
4754- 15 
4747-95 
4749-72 
4745  70 
4749-61 
474102 
4739  07 
4722-16 
4715-05 
4713-67 
4713- 17 
4715-71 
4710-28 
4711-33 
4707  29 
4702  28 
4698-20 


5  0272 

:;-7972 
4-5240 
4-6718 
5-6535 
5-6012 
5-7895 
4-8375 
3-9686 
i  5934 
4-6488 
5- 1077 
5  4554 
5-5822 
3-9858 
3  6371 
4-5115 
l  8750 
l  8896 
4-9815 
5-3301 
5-3347 
5-2848 
5-4879 


Mean 
P. 


4-8990 


log— 
H 
at  180  of 
Bifilar. 


3-67606 
3-67591 
3-67545 
3-67531 
3-67470 
3-67465 
3-67499 
3-67415 
3-67385 
3-67408 
3-67326 
3-67338 
3-67277 
3-67280 
3-67077 
3-67048 
3-66994 
3-66992 
3-66953 
3-66956 
3-66932 
3-66949 
3-67152 
3-67158 


( lorrected 

time  of 

vibrations 

to  ISO  of 

Bifilar. 


5-2968 
5-2964 
5-2970 
5-2978 
5-3001 
5-3003 
5  2993 
5-3032 
5-3054 
5-3042 
5-3080 
5-3087 
5-3111 
5-3097 
5-3220 
5-3250 
5-3287 
5-3295 
5:3291 
5-3286 
5-3292 
5-3296 
5-3521 
5-3526 


log  m  H 
at  ISO  of 
Bifilar. 


2  on;:::' 
209341 
209319 
2-09310 
209279 
2-09278 
209298 
2-09231 
209197 
2  09217 
2-09168 
2  09153 
209110 
209135 
2-08934 
2-08887 
2-08823 
208812 
2-08813 
2-08821 
2-08807 
208802 
2  08429 
2  08423 


766- 81 
766-75 
766-16 
765-95 
765-16 
765-09 
765-56 
764-24 
763  68 
764-06 
762-89 
762  88 
761-97 
762-21 
758-68 
758-01 
756-98 
756-86 
756-54 
756-63 
756-30 
756-41 
754-92 
754-93 


H 

at  ISO  of 
Bifilar. 


16167 
•16172 
■16175 
•16177 
■16182 
■16183 
■16181 
•16184 
■16183 
■16183 
■16188 

16184 
•16187 
■16191 
■16191 
•16188 
•16186 

16185 
■16192 
•16193 
■16195 
•16191 
■ 160S4 
■  16082 


Absolute 

value  of 

H. 


16126 
■16129 
■16148 
■16141 
■16136 

•  16138 
•16110 
•16122 
■16136 
•16127 
•16123 
•16107 
■16116 
•16129 
•16113 
■16115 

■  16094 

■  16099 
■16091 
■16104 

•  16097 
■16109 
•16104 

16105 


•  id! 
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Table  XII.— Results  of  Magnetic  Dip  Observations  made  at  Agincourt  with  the  Toepfer  Earth  Inductor 

No.  89  during  the  year  1913. 


75th  Meridian  Civil  Time,  1913. 


d.  h. 

January 7  13 

January 14  14 

January ...               20  14 

January 27  14 

February 4  15 

February 4  15 

February 5  10 

February 5  11 

February 5  12 

February 5  14 

February 11  11 

February 17  9 

February 25  11 

March 3  14 

March 10  15 

March •, 17  14 

March 24 

April 1  13 

April 7  14 

April 14  14 

April 21  15 

April .  28  15 

May 5  13 

May 12  12 

May 19  13 

May 26  14 

June 2  15 

June '  9  14 

June 16  14 

June 18  15 

June 24  15 

The  initials  M  and  J  are  th 


Observed  Dip. 


Observer. 


74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 


40 -S6 
40-93 
40  06 
40-36 
39-96 
39-83 
40-64 
4102 
40-84 
40-36 
40-48 
40-68 
40-68 
40-85 
40-58 
40-71 
40-84 
40-92 
40-60 
41-38 
39-93 
40-20 
40-98 
40-15 
40-34 
39-56 
40-23 
40-27 
4001 
40-37 
39-41 


J. 

J. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

J. 

J. 

J. 

M. 

M. 

M. 

M. 

J. 

M. 

J. 

M. 

M. 

M; 

J. 

J. 

M. 

M. 

M. 

J. 

M. 

M. 


75th  Meridian  Civil  Time,  1913. 


d.    h. 
June 30     14 


July. 
July. 
July. 
July. 
July. 


7  13 

14  12 

20  15 

22  13 

28  14 


July 29  13 

August 3  14 

August 11  13 

August 18  12 

August t 25  15 

September 2  12 

September 2  14 

September 7  13 

September 15  13 

September 22  11 

September 29  14 

October 6  14 

October 12  14 

October 19  13 

October...: 21  11 

October 27  13 

November .3  14 

November 10  14 

November 17  13 

November 24  15 

December 1  12 

December 8  14 

December 15  16 

December 22  15 

December 30  14 


Observed  Dip. 


74  39 

74  40 

74  41 

74  40 

74  40 

74  39 

74  40 

74  40 

74  40 

74  41 

74  40 

74  42 

74  40 

74  41 

74  41 

74  41 

74  40 

74  41 

74  41 

74  41 

74  42 

74  41 

74  41 

74  41 

74  41 

74  40 

74  41 

74  40 

74  40 

74  41 

74  40 


18 
51 
81 
12 
34 
99 
26 
32 
66 
88 
48 
86 
74 
08 
14 
71 
47 
30 
34 
53 
66 
16 
34 
62 
39 
44 
59 
64 
72 
nil 


Observer. 


M. 

M. 

J. 

M. 

J. 

M. 

J 

M. 

M. 

M. 

M. 

J. 

M. 

M. 

J. 

J. 

M. 

M. 

M. 

M. 

J. 

M. 

M. 

M. 

J. 

M. 

J. 

M. 

J. 

M. 

J. 


ose  of  Messrs.  Menzies  and  Jackson  respectively. 
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Table  XIII. — Monthly  and  Yearly  Means  of  Magnetic  Inclination  at  Agincourt  from  observations  made 

during  the  year  1913. 


Month. 


January. .  . 
February. 

March 

April 

May 

June 


Inclination. 


74  40-55 

74  40-50 

74  40-74 

74  40-61 

74  40-26 

74  39-91 


No.  of 

Ob's. 


July 

August 

September. 

October 

November. 
December. . 


Month. 


Inclination. 


74 

40-50 

6 

74 

40-84 

4 

74 

41-33 

6 

74 

41-60 

5 

74 

41-20 

4 

74 

40-97 

5 

No.  of 
Ob's. 


Mean  Annual  Inclination:  74°  40"  73. 


The  monthly  means  have  been  formed  without  reference  to  the  hour  at  which  the  observation  on 
each  day  was  made. 

In  combining  the  monthly  results  to.  form  the  annual  mean  weights  have  been  given  proportional  to 
the  number  of  observations. 


MAGNETIC    TRACES    RECORDED 


AT    THE 


Observatory,  Agincourt  (Toronto),  1913. 
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